EINLE1TUNG 


Vom Pariser Muséum crhielt ich seinerzeit einigc Aufsammlungen von 
Spinnen zum Bestimmen. Die umfangreichste dieser Kolleklionen war 
vom russischen Forschungsreisenden G. N. Potanin in den Jahren 1884-86 
auf seinen Reisen in Schansi, Ordos, Kansu, N. Szetschuan, Kukunor- 
und Etsingolgebiet angelegt worden. Die meisten Fange waren mit aus- 
reichenden Angaben über Fundort und Datum versehen, für deren Entziffe- 
rung ich Herrn Dr. A. Erni in Basel zu grossem Dank verpflichtct bin. 
Leider waren einige dieser Angaben teilweise verwischt, eine vôllig unleser- 
lich und eine abhanden gekommen. Die Potanin’sche Sammlung enthâlt 175 
sicher bestimmte Arten, dazu 20-30 nur durch unreife Exemplare belegte, 
von denen nur die Gattung ermittelt werden konnte. 115 Arten und Varie- 
tâten wurden als neu beschrieben ; diese Zahl ist vielleicht zu hoch, da 
einige nur auf ein Geschlecht gegründete Species moglicherweise zusammen 
gehoren ; das dürftige, teilweise schlecht erhaltene Material verhinderte 
sichern Entscheid. 

Obgleich G. N. Potanin grôsstenteils dieselben Provinzen Chinas bereist 
bat wie die Sammler der Schwediscli - Chinesischen wissenschaftlichen 
Expédition nach den nordwestlichen Provinzen Chinas (Schenkel, 1936), 
enthalten beide Aufsammlungen nur 26 gemeinsame Arten ; sie sind ebcn 
nur als Stichproben anzusehen, die dem wirklichen Artenbestand nicht 
entfernt gerecht werden. In beiden Kollektionen sind die Kleinspinnen 
sehr spârlich vertreten, wohl weil die Fauna des Moos- und Dctritusbelages 
des Bodens kaum berücksiclitigt wurde. Dass der prozentuale Anteil weit 
über das Palaearcticum verbreiteter oder kosmopolitischer Spinnen in 
beiden Sammlungen nicht übereinstimml, ist ein weiterer Hinweis für die 
ungenügende Erfassung des Artenbestandes. 

Die kleineren Aufsammlungen enthalten 189 bestimmte Species, wovon 
123 Arten oder Varietâten wahrscheinlich nocli nicht beschrieben sind ; 
sie stammen aus verschiedenen Provinzen Chinas und angrenzender Gebiete. 

Nâliercs über Herkunft und Bedeutung der Aufsammlungen ist aus 
folgenden Tabellen ersichtlich : 
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SAMMLDNG POTANIN 



Schansi 

Ordos 

Kansa 

Kakanor 

SzeUchuan 

Elsingol 

Fango 

bestimmte Arten 
n. sp. od. var. 

e 

20 

9 (45 %) 

8 

13 

7(54 %) 

44 

103 

70 (65 %) 

2 

4 

3 (75 %) 

4 

7 

3 (43 %) 

15 

47 

31 (05 %) 

HChun bekannt 

11 

6 

83 

1 

4 

16 

palâarctjach 

8 (73 %) 

3 (60 %) 

15 (46 %) 

1 (100 %) 


10 (02 %) 




6 (18 %) 


2 (50 %) 

« (38 %> 

oatasiatisch 

3 <27 %) 

3 (50 %) 

12 (36 %) 


tropiscb 





1 (25 %) 


kosmopolltiscb 





I (25 %) 


unbestimmto Arten 

3 

17 

53 

3 

3 

19 


(Juv. u. Pull.) 


beatimmtc Arten 
n. sp. od. var. 
scbon bekannt 
davoni 
palâarctisch 
nordasiatisch 
ostasiatisch 
troplsch 
kosmopolitiach 

nnbfatimmte Arten 
(Juv. u. Pull.) 


Mongoles 

N. China 

Tanghze 

Gtb. 

S. China 

Kartm nichi 

4 

6 

s 

6 

6 

31 

45 

106 

14 

13 

16(52 %) 

30 (67 %) 

61 (58 %) 

10(71 %) 

11 (85 %) 

15 

15 

45 

4 

2 

10 (60 %) 

6 (40 %) 

9 (20 %) 

1 (25 %) 


1 <7 %) 

4 (27 %) 

8 (58 %> 

24 (54 %) 

2 (50 %) 



1 (7 %) 

28 

0(13 %) 

6 (13 %) 

14 

1 (25 %) 

10 

2 (100 %) 
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FUNDORTE DER SAMMLDNG POTANIN 


No 

(1) 1 .VI. 1884 

(2) 9. » » 

(3) 17. » » 

(4) 30. » » 

(3) 5. VIII. 1884 

(8) «. » » 

(7) 10. » • 

( 8 ) 11 . » . 

(9) 30. » » 

(10) 9. IX. 1884 

(11) 12. » » 

(12) 17. » . 

(13) 20. » » 

(14) 20. . » 

(13) 10.X.1884 
(18) 23. » > 

(17) 23.111.1883 


Stadt Fangschan 

Berg U-tai-schan 

Yeu-mOnn Puas 

Fl usa S»n*kan-ho 

R. Ufer d. Hoang-lio 

Hoang-ho oherhatb Hofcou 

Tarmin-baaohin 

Zelfc des Fdrsten Dschungor 

Grenze Jeliiten-maniai 

Kloeter Schine...-Sume 

Fluss Barcbany n. v. Borobalgasaun 

Borobalgassun 

Salzsee Baga-tscbikwer 
Dorf Paitonàui a. v. Lmtschik.su 
Dorf Jandachepaiwan bei HaitscliOng 
SanUchuan im Am do 


Schansi 


Ordos 




Source : MNHN, Paris 
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(18) 25/30.111.85 

(19) 2.IV.1885 

(20) 2. » » 

(21a) 8. » » 

(21) 10. » » 

(22) 18. » » 

(23) 15. » » 

(24) 16. • » 

(25) 17. » » 

(26) 19. » » 

(27) 20. . » 

(28) 22. » • 

(29) 23. » » 

(30) 24. • » 

(31) 25. » » 

(32) 29. ■ » 

(33) 4.V.188S 

(34) 6. > • 

(35) 7. » . 

(38) 9. » » 


(41) 21.V.1885 

(42) 23. > • 

(43) 26. * » 

(44) 29. » • 

(45) 4.VI.1885 

(46) 8. • • 

(47) 10. » » 

(48) 18/19.VI.86 

(49) 1/2.VIL85 

(50) 9/10. . • 
(50a) 11.VII.1885 

(51) 18.VIII.1885 

(52) 23. » • 

(53) 25. • • 

(54) 29.V1II.1885 

(55) 1.IX.1885 

(56) 7. IV.1886 

(57) 10/11.IV.86 

(58) 14A5. » » 

(59) 18.IV.1886 

(60) 20. » » 

(61) 24. > > 

(62) 6.V.1886 

(63) 9. » » 

(64) 12. » » 

(65) 19. » » 

(66) 20. » » 

(67) 25/26.1V.86 

(68) 27.1V.1886 

(69) 1/5.VI.86 

(70) 4.VI.1886 

(71) 5. » » 

(72) 20. . . 


Dori Ni tacha, Santschuaa 
Tal des Musses Dschanba im Amdo 
« » » > und Grenze von Bantshuan 

Ort San-Huan auf dem linkcn Ufer des Hoang-ho 
Santachuan im Amdo 
Tal des ïlusaes Dschanba 

Tal Moktogol 
» des Badschugol 

Lau-wa-sja (Lowacheng) am Siningho 
Dorf Guamyr am Nimbi-muren 
Dorf Chantschuan am Siningho 
Kloster Marsan, Tal des Siningho 
Tal des Siningho unterhalb Siningfu 
Kloster Marsan 
Siningfu 

Südhang des Latsclii la (Karyn Tal) 

Hoangho unterhalb Gui-dui 
Gui-dui (Kuai-to) 

Dori Etygri im Tal des Luntscho..-pu 
Tal des Muryn Dschanba 
Schflnnyn im Tal des Lantaclia-Iunw» 

Tal des Lantscba-lunwa 

Plateau (10000 Fuss) zwischen den Flüsscn Ngwareu 

und Namyngytsch 

Tal des Musses Ndami 

Dori Ndami 

Kloster Kadiger 

Berge zwischen Dschiutschen und dem Taoho 
Kloster Dschoni (Choni) 

Tal des Taoho oberhalb Min-tschsu (Mingtscheu) 

Zwischen Min-tschsu und Li-tscha-pu 

Stadt Sigutechen (Hsikutschônn) 

unleserlich 

Berg Tschagan 

Dori (?) Sjaopu 

Sung-pan fu 

Bergkette Bann-Tsagan 

Lung-ngan fu 

Dorf Tachaolo-bar 

Kloster Tschokurtan 

Zwischen Kloster Gulebu-mom und Donkyr 
Donkyr 

Fluss Tsemkuke zwischen Donkyr und Bajan 

Muss Ulan-ussu ôstl. vom Kukunor 

Fl usa Chargi nOrdl. vom Kukunor 

Muss Batscha-Rdonsug 

Etsingol bei Pabo 

Muss Bardun 

» » zwischen Solomo und Bdoskui 

Berge zwischen den Flüssen Ussan und Taschitn 
Fluss Taschitu 

Zwischen Tschintasy und Suwanko (Suchow) 
Nordfuss des Nanschan 
Stadt Fui i tin (Fuyi) 

Etsingol oberhalb Gaotai (Kau-t&h) 


Source M.NHN, Paris 
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(73) 10.VII.1886 

(74) 16/17.VI1.80 

(75) 23/20.VII.86 

(76) 7.IX.1886 

(77) 11. » ■ 


Stadt Mumén (Momin, Maomo) un Etsingol 
Grenze Tschagan-.-und Tschagan bem. 

» Charasu-cha-.., 1. Ufer d. Eteingol 
Fluss Tui gogenüber dcn Buinen v. Borochoto 
Schargol-dschut am Fluss Tui 


mnero Mongolei 


ARTENVERZEICHNI8 DEB SAMMLÜNG P0TAN1N 


Ordn. Araneae 
Fiun. Dictynidae 

Aimurobius poianini n. sp. 

> coelotiformi* n. sp. 

• sp. 

Titamcca obscxtra (Walck.) 

> diverse Specics 
Dictyna poianini n. sp. 

Fam. EbesidA-E 
Prévu» niger (Pctagna) 

Fam. Guaphosidae 
Drmwdet lapidomts (Walck.) 
i villovu» (Thor.) 

> pseudopubescen» n. sp. 

j dirpuUovU* n. sp. 

• srrralidens n. sp. 

« saitoi n. sp. 

» ndamicus n. sp. 

• auriiu» n. sp. 

» Ugulatu* n. sp. 

» poianini n. sp. 

j pugnan» Simon 

• pseudopugnan* n. sp. 

• diverse Species 
Phaeocedu» potanini n. sp. 
Scotophaeu* diverse Specics 
Zelole* ptendoapricorum n. sp. 

» poianini n. sp. 

• excavata* n. sp. 

• sp. 

Gnaphosa kraiochvili n, sp. 

» bonneli n. sp. 

» dcnin n. sp. 

• acuaria n. sp. 

• acdütta n. sp. 

• glandifera n. sp. 

> holmi n. sp. 

» charitonmvi n. sp. 

> braendegaardi n. sp. 

> laserti n. sp. 

• fagei n. sp. 

• berlandi n. sp. 

• martac n. sp. 


No 

63 

41, 42, 43 

42 

38 

28, 58, 65 


22, 23, 25, 26, 27 


30,40 

3» 

40, 44, 45 


36, 57, 58, 
i, 65 


Source ■ MNHN, Pans 
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Gnaphota alberti n. sp. 

» Tudolfî n. sp. 

» roeweri n. sp. 

» ttnVJUei n. sp. 

Brrlandia potanini n. sp. 

Fam. ÜROCTrrDAF 
Uroetea leseerti Schenkel 


Fan». Pholoidae 
Phdtcue rrgpticolene Bbg n. St ni 

Fan». Thebidiidae 
Argyrodea bona <Ua Karsch 
Theridion ovatum (Cl) 

» imprtitum L. Koch 

» tepidariorum (C. Xi. Koch) 

LUhyphantes albomtunilatux (de Gcer) 


Teutana eaetanea (Olivier) 

Enoplognatha mandibutaris orientant n. var. 
Robertue potanini n. sp. 

Fam. Lintphuda* 

Erigone amdoemit n. ap. 

» einonsit Schenkel 

» dira Blackwall 

» dentipaXpir kanmenxie n. var. 

Gonatium amdoeiun» n. sp. 

(inaihonarium denlatwm (Wider) 

» cambridgei n. sp. 

Periwonoides potanini n. gen., n. sp. 
Leptyphante* bonneti n. ap. 

» dents» n. sp. 

TAnyphia puoitla Sumleva.ll 
» sp. 


Fam. Tjctràonathida* 
Pachygnatha clercki Sundevall 
Telragnatha obtusa propi or Kulczynaki 
» filipet Schenkel 
» potanini n. sp. 

» ap. 


Fam. Argiopidak 
Meta dônüzi Bbg. n. Std. 
Leucavge cdebeMana (Walck.) 
» ap. 

Argiopt perforata n. ap. 
Aranen« venirieam* I». Koch 


» comuiws Cl. 

» adianta» (Walck.) 

» duplicata» (Hentz) 

> ecvUUatut n. ap. 

> nigromaculaiut n. sp. 

> badiofolkdut n. sp. 

» diverse Species 


36 

? (Etikette Ichlt) 

35 

30 

28 


18 


10 


r>4 

4» 

? 

54 

18, 

43, 

46 

37, 

42 


21, 24, 27, 28, 29, 
64, 68, 70, 71, 77 

40, 57, 60, 65, 66, 67 


56, 68 

56 

20 

2, 20, 56, 57, 68, 68, 00 
36, 58 
62 

05, 60 
56 

45, 73 

10, 02 


58 

87 

11 

72, 73, 75 
67 


07, 76 
61 

54 

40, 62, 65 
? 

10, 11, 73 


? 

40 

3, 11, 14, 45, 40, 54, 07 


Source • MNHN, Paris 



SCIIENKEL 


Fam. ThOMSIUae 

Tmarus orientant n. sp. 

Coriarachne potanini n. sp. 

Thomvme onuetw* Walck. 

. sp. 

Mixumrnopt bicuspidata (Fn.br.) 

Henaetu oblongur Simon 
Oicyptila ranicept n. sp. 

> inaequali* Kulczynski 

> lutulenla n. sp. 

• diverse Species 
Xtjsiicut bnlandi n. sp. 

» epkippiatue Simon 

• ezcavatue n. sp. 

> tbiaiipes L. Koch 

• actrboide a n. sp. 

• bonneii n. sp. 

» denisi n. sp. 

» .ribiricu* Kulczynsti 

> ialicept n. sp. 

> diverse Species 
Philodromu* lanchotcenMs Schenkei 

i> emarginatu» orientait* n. var. 

> ravue n. sp. 

» diverse Species 

Thanaiu* albomaculatu* KulczynsM 
Tibellut oblongu* (Walck.) 

Fam. Clumonidae 
Heieropoda stellata n. sp. 

Çtubiona pieudogermanica Schenkei 
» hummeli Schenkei 

> negltda O. F. Cambridge 

» juvenis Simon 

> parajaprmicula n. sp. 

> phragmiloidee n. sp. 

• sp. 

Chiracanthium pennyi O. P. Cambridge 
» potanini n. sp. 

» circumcinctum n. sp. 

» diverse Species 

Paraoyrisca potanini n. gen., n. sp. 
Syrbtca potanini n. sp. 

• minor n. sp. 

• iugubrü n. sp. 

Miearia fagei n. sp. 

» berlandi n. sp. 

» bonmii n. sp. 

» sp. 


Fam. Agelejoijae 
Argyronda aquatica (Cl) 
Cybaeus potanini n. sp. 

Corlotes microp* n. sp. 

• magnideniatu* n. sp. 

> Ivcluoaua L. Koch 

» diverse Species 


3 

73 

67, 74 

10 , 11 

2, 3, 11, 67, 75 

3, 45, 40 
16, 28, 29 

16 

16, 29, 37, 51 


3, 45, 49 
10 

10, 11, 14, 25, 37 
49 

3, 28, 37, 57 

63 

41 

77 

7, 10, 13, 16, 18, 37, 43, 


3, 10, 11, 14, 37, 72, 75 
16, 20, 28, 29 


50a 

40 

3 

3 

24 

? 

51 

67 

67 

29 

73 

», 10 , 11 

«9 

17, 26, 27, 20, 37 
58 


fil 


71 

46 

58 

37, 38 

16, 22, 23, 26, 35 
19, 23, 32, 62 


Source MNHN, Paris 
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Fam. PlSAUMDAE 
Pixanra mirabUit (Cl) 

Fam. LycOSTOAE 
Tarmtula alboftriatoidei n. sp. 

> paraalbotfriata n. Bp. 

» potanini n. sp. 

» leaaerti n. sp. 

» kratockvili n. sp. 

» hamata n. ap. 

» argenteopUosa n. sp. 

« argeniaia n. sp. 

» paràhirta n. sp. 

• pteiidohirta n. sp. 

> Irneatraia n. sp. 

» > var. p/eudobarbipes 

> bipennis n. sp. 

> cuneata (Cl) 

> pneudo-pulverulenta n. sp. 

> subrufa n. sp. 

» parasibiriea n. sp. 

> pinnata Kulczynski 

> vriéhUi n. sp. 

» fabifcr n. sp. 

> lutcocuncata n. Bp. 

• albofasdata fomicata n. var. 

• cinnamcopiiota n. sp. 

» funca n. sp. 

Troehoaa Urrieola Thorcll 
Lycosa immanU h. Koch 
» rubeira n. sp. 

> urtina Schenkel 

• (sensu l&tiore), diverse Sp. 

Pardoaa ehionophita h. Koch 

> pteudoehionophila n. sp. 

• paraUtqxiorum n, sp. 

» uncifera n. sp. 

« falcaia n- sp. 

> uncata n. sp. 

» algoides n. sp. 

> entai etainensis n. var. 

» crucifeTa n. sp. 

» schenkeli do Leseert 

» roewerî n. sp. 

• lyrifera Schenkel 

« agreatis (Westrîng) 

• diverse Species 

Evippa potanini n. sp. 

> sp. 

Fam. Oiyopidae 
Oxyopee globifer Simon 

• sp. 

Fam. Saltioidae 
Ileliophanua potanini n. sp. 

» brrlamli n. sp. 


42 


48 

S7 

83 
88 

84 


24 

68 

19 

17, 25, 86 
84, 87, 72 
18 

41 

42 
80 

43 

44 

5 

36 

37 

40, 47 
72 
18 
46 

15, 71 

29 
49 

5, 13, 18, 17, 28, 41, 43, 71 

I, 2, 3, 32, 35, 30, 44, 45, 68, 71, 72 
19, 28, 32, 88, 40, 43 

37, 42, 44 
62 
86 
42 

40, 44 

75 

6 
2 

30 
S 

II, 17, 18, 21, 24-30, 82, 86, 37, 42, 47, 
58-58, 60, 61, 88, 70 

58 

17 


28, 28 


Source ■ MNHN, Pans 
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Tleliophanwi baicalfwsi* Kulczynski 
Eutyphrÿt trimtiata n. sp. 

Sitticus paramduu* n. sp. 

> etnensi* n. sp. 

SaUicus potanini n. sp. 

Marpitsas p. 

Menemr.ru* fagei n. sp. 
Pnrudohfliophami-» *ir»Üi* n. gen., n. sp. 
Dendryphantt* tkorclli Kulczyn-ski 
Bionor sp. 

A thtrillv* feniivut (C. L. Koch) 

Phlegra potanini n. sp. 

Pcllmtt deniti n. sp. 

. sp. 


46 

10 

8,72 

10, 28, 32. 36, 58 
76 
? 

67 

II 

45 

II 

63 

45 

72 

75 


VERZEICHNIS DER KLEINEREN SAMMLUNGEN 


Dd 1 — Umgebung von Pehing 
I)d 2 — West Tschekiang 
Dd 3 — Han-tschong-fu, Süd Sehensi 
Dd 4 — Iukia-fu, Süd Schensi 
Dd 5 — Kiu-kiang, Kiangsi 
Dd 0 — Kien-techang, Kiangsi 
Cn 1 — Kuldseha-Urga, Mongole! 

Cn 2 — Urga- Ziziehar, Mongolei-Mandschurei 
Sb — Sehangh.ii, Tachckiing 
Nk — Xanking, Tseheklang 
Cd 1 — Assonge, trier der Tola, Mongolel 
Cd 1»— ? 

Cd 2 — Koure de Said* vanke, Urga-Uliassontai 
Cd 3 — ülisssontai.Kobdo, zwischen d. Wüsten Ubia-no 
und Gobi 

Cd 4 — Uliassontai, Mongole! 

H h —Hoi-hou, Haiti* n 

Ca l — Kony-Ucheu, Pinus-Fxgus Région, Szefechuan 
Ca 2—Ansehun-fu, Gantsehuen.fu, 

Lo — Diotr. von Yunnan-iu, Plateau v. 1830-2000 m 
Yu — Yunnan-fu, 26.11.1925 
Pi — Hangtscheu, Tschekiang, 

Su — Suigen, Korea, 1.X.I925 

Pe — Fëking, I0.X.1925 

Kn — Kanton, 12.1.1925 

Sa — Sanschui, Kwangtung, 26.X. 1925 

Hk — Hongkong, 3. Duchaine, 1925 

Wu — Wuchang, Hupei, Mr. Ho-Ting-Chieh, 1937 

Cp — Castle Peak, China ?, 26.VIII.I024 

Pu — Fu-Uehu, Guik-su, 4.IX.I924 

Lt — Lo Thoei-Tong, 2.I1I.1925 

V! — Vinhi, 7.1II.1925 

Th — Tschankhoa, 10.111.1925 

An — Anjone, 1872 

Tb —Boutan, Tonkin chiné, 18-21.11.1906 


A. David, 1872 
> » 1873 


Cbaffanjon, 1806 

P. Serre, 1902 
G. de Joannis, 1908 
Dr du Chazaud (Misa. Lacoste),1900 
. . 1O.VI1.19O0 

» » 2.VIII. » 

» > 3.-23.IX.1909 

> » 1909 

A. Grouvelle, 1909 
P. Cavalerie, 1908 n. 1913 
. » 1912 

Dr Legendre, 1913 

A. Picbou, Comm. de Douane, 1925 


Source MNHN, Pans 
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ARTENVERZEICHNIS DER KLE1NEREN SAIUILUNGEN 


Faro. Avicularudab 
Lalouehia vinhitntd» n. sp. 
Chilabrachy» tachankhocnJix n. sp. 

Fam. Athtoae 
Ctdommaia piehani n. sp. 

Fam. ULobostdatc 
Dlobonu nasuiue Thoiell 

• sp. 

Sybota sp. 

Fam. Psechtudaf. 
Pnechrus tineruU Berland 
Fam. Dictynidab 
Didyna yunnanenn* n. sp. 

> davidi n. sp. 

Fam. Scytoodidae 
Sajikode» nigrolincatu* (Lucas) 
Fam. Gnaphosidab 
DraMode* lapidosu* (Walck.) 

> letscrii Schenkel 

» diverse Species 

Echem.it» Sp. 

Scolophaev* yunnanenti» n. sp. 
Scotophaeoide» rtnenxi* n. sp. 
ZeloU» aencut (Simon) 

» cavaleriri n. sp. 

• davidi n. sp. 

» teuehangenti» n. sp. 

» joanni«i n. sp. 

» diverse Species 

Gnaphosa chalfanjoni n. sp. 

• mandtchurica n. sp. 

> oorifera n. sp. 

» pseudomongolica n. sp. 

> davidi n. sp. 

» tchcrmentw n. sp. 

» falculata n. sp. 

» diveisa Arten 

Nomitia aumertri (L. Koch) 

Fam. Ubocteidae 
Urodea joanniti n. sp. 

Fam. Pholcidae 
Spcrmophora sp. 


Vi 

Th 


Pi 


Ca 1 


Yu 
Dd 2 

Pi 


Dd 4 

Cn 2 

Dd 4, Dd 6, Sa 

Kn 

Yu 

Kn 

Ca 2 
Dd 4 
Wu 
Nk 

Cn 1, Dd 3, Nk, Wu, Lt 
» 2 


Cd 2 
Dd6 
» 4 
» 3 

• 2,3,4 
Cn 1 


Nt 


W« 


Source MNHN, Paris 
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Fam. Thewoitoa* 

Argyrode* bona dea Kvrsch 
Theridion tepidariorum 0. L. Koch 
a yumumensis n. sp. 

LithyphanU* cavalcriei n. sp. 

Trutana lugubrû n. sp. 
a sp. 

EnaplogncUha camitcbadalica Kulczyuski 
Ilobrrtu* lividus (BJscltws.il) 


Dd 5 

Dd 2, Nie, Ca 2 

Yu 

Ca 2 

Dd 3 

U 

Cn 2 
Cn 1 


F iin. LinTPHUDAB 

Tntrtiew» punnonenei» n. sp. 
JAnyphUt margimia O. L. Koch 
> cavaleriei n. sp. 

• sp. 


Yu 

Dd 2, 3, Pi 
Ca 2 
Yu 


Fam. Tetragnathidae 


Teiragnntha «lien» (Audouin) 
a nigrita Le ndl 

> propbobiea Schookel 

» caealeriti n. «p. 

• graciUventris n. sp. 

> hotingchichi n. sp. 

> vermiveniri* n. sp. 

a diverse Spccies 

Eucta sp. 


Fxm. Aboiopjdae 

Meta dànilzi Bbg u. Std 
a davidi n. sp. 

Leucauge ceiebeniana (Walck.) 
a d-ecorata (Blackwall) 

> sp. 

Xephita maculata (Fabr.) 
a clavata L. Koch 

a a var. cavalérùri n. var. 

Argiopt. amoena L. Koch 
a davidi n. sp. 

Cyrtopkora vmluccensit (Dol.) 

Cyclosa insulariê Costa 
a kiangsica n. sp. 

* sp. 

Mangora txehekiangenii* n. sp. 

Araneu * verdricotu» (L. Koch) 

» mangarevoide » Bbg u. Std 

» berboidet Bgb u. Std 

a tcylUndes Bbg u. Std 

» pctrctAcylla n. sp. 

« nautiùw (L. Koch) 

» mellottti (Simon) 

a paeudoBenincoau* n. sp. 
a pichtmi n. sp. 

> leuca»pi* n. sp. 

> cavalerici o. sp. 

a viperifer n. sp. 


Wu 

a , C» 2 


Wu 


Dd 8, Le 


Dd 8. Wu 
a 3 
Pi 

Ca 2 

Hk 

Pi, Hh 
Ca 2 

Dd 2, Pi, Wu, Ca 2 

a 0 

Pu 
Ca 2 
Dd 5, 6 
a 3 
a 2 

Pi, Wu 
Wu 
Ca 2 
Pi 

Dd 2 
Wu 
Ca 2 
Dd 2 
Pi 

Ca 2 
Dd 2 
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Araneu* pachygnalhoidet n. sp. 

» tygielloide» n. sp. 

» anjonensie n. sp. 

» davidi n. sp. 

» diverse Species 

Cyrlarachne szetschuanetaw n. sp. 
PocciUrpackys bufo Bbg u. Std 
Paraplectana qxiadrimamillata n. sp. 
Ordgariu* eexupinoeus Thorell 
Chorycope* trimamiUatus n. sp. 
Gmieracaniha leucomela* (Dol.) 

Fana. Thomisidae 

Dicta parallela Simon 
Tmaru* sp. 

Thomieu* serrei n. sp. 

> kiangeienoi* n. sp. 

» cavaleriei n. sp. 

» unicolor n. sp. 

» marginifron* n. sp. 

Runcinia caudaia n. sp. 

Mifumena valia (Cl) 

Mieutncnopt iricuepidata (F&br.) 
Heriaeu* hirtu» (Latr.) 

» obUmgu* Simon 

Oxyptila rauda Simon 
» sp. 

Xÿstica» pichoni n. sp. 

» ephippialus Simon 

» croceus Fox 

» excellera Knlcïynslii 

» davidi n. sp. 

> seetachuaneneh n. sp. 

» fagei n. sp. 

» leeserti a. sp. 

» holingcMehi n. sp. 

» fermginoidcs n. sp. 

» audax (Schrank) 

» bifaecialas C. L. Koch 

» chaffanjoni n. sp. 

» mongolien* n. sp. 

» vachoni n. sp. 

» diverse Species 

Synaema çlobomm (Fabr.) 

» pichoni n. sp. 

Philodromue aureolu* pollen* Kulczynski 
» davidi n. sp. 

» diverse Species 

Tibclht* parallela* (C. L. Koch) 

» diverse Species 

Fam. Cltbionidae 
Hcteropoda vcnaioria (L.) 

» sp. 

Clubiona diverse Species 
Ckiracanthium mongolieum n. sp. 

» pichoni n. sp. 


C» 2 
Th 
An 
Dd 3 

Cn 1, Dd 2, 3, Wn 

Ca 1 

Ca 2 

Ca 1 

Fu 

Ca 2 


Dd 4 

Sh 
Dd 6 
Ca 2 

> 1 
Wu 

On 2, Dd 1 
Dd 3, H. Nk, Wu 
Ca 2 

Cn 2, Wu 

Dd 2 
Pi 

Cn 2, Dd I, 5, Pi, Wu 
Pi 

Ca 2, Pi 
Dd 5 
Ca 1 
Pi 

Ca 2 
Wu 
Cn 2 


■ 2 

Cn 2, Dd 4. Wu, Ca 2 

Dd 3, 5 

Pi 

Wu 

Dd 1 

Cd 2, Dd 4 
Cn 1 

Dd 4. Wu 


Pi 

Tu 


Pe, Le 
Cn 2 
Pi 
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Pxcvdodrattu* piehoni n. sp. 
Anahiia jauna Kareeh 
Corinomma harmandi Simon 


Dd 2, 
C» 1 


4, Wu 


Fam. Agelenidab 

Agrlena opulenta L. Koch 

• sp. 

Tegcnaria derhami (Scop.) 

» piehoni n. sp. 

Corlott* môUertdorfi Bbg u. Std 

> davidi n. sp. 

> demi ri n. sp. 

» pxeudoterreetris n. sp. 

» yimnanenfix n, sp. 

» Iwctuomu L. Koch 

• ctikii Kulczynski 

• diverse Spccie» 

Fam. Pisaubiijae 

DolonutUt saganu* Bbg n. Std 

» sp. 

Pirnura mirabili* (Cl) 


Fam. LTC 08 mAE 

Tarentules erudiioidet n. sp. 

* davidi n. sp. 

■ orbiculata n, sp. 
i » aerosa n. sp. 

* chazaudi n. sp. 

Lycota melica Fox 

» pmeudoannuUUa Bbg u. Std 

» hotingchirJii n. sp. 

» canaeent n, sp. 

» einnameovittata n. sp. 

» utuehangenti* n. sp. 

» kiangtienti* n. sp. 

Trockoea ruricoloides n. sp. 

Arctoaa tchentieneis n. sp. 

* mongolien n. sp. 

> piehoni n. sp. 

Pirata wuehangenri* n. sp. 

Lycosa (sensu lstiore) diverse Speciee 
Fwrdoea chionophila L. Koch 

* axirigera L. Koch 

* parcUexguorwn a. sp. 

■ paraXapponica n. »p. 

* chaffanjoni a. sp. 

» hummelï Schenltel 

* parartniUata n. sp. 

» davidi n. sp. 

> tvbeetnicana Strand 
txchcjçiungennt n. sp. 

> biMneri n. sp. 

* monticola (CH) 

* diverse Species 


Ca 2 
Dd 2, 3 
Nie, C* 2 
Pi 

• ,Dd 2 
Dd 4 
Lt 

Yu 

Dd 3, 4 
Dd 4 

Dd 3, 4, Wu, C» 1, Yu 


H 

Dd 2 

Dd 4, Pi, Wu 


Cn 2 
Dd 3 

Cn 2 
Cd 1 
Le 

Dd 2, Wu 
Wu 

Dd 2 
Wu 
Dd 6 
Yu 
Dd 3 
Cn 2 
Pi 
Wu 

Cn 1, Dd 3, 4, Wu, Kn, Lt, Vi 
Dd 3, Nie, Pi, Wu 
Wu 
Cd 1 
Cn 2 

Od 1 
Wu 
Dd 6 
Cn 2 
Dd 2 

Cn 2 

Cn 1, Pe, Dd 4, Wu, Kn 


Source MNHN, Paris 
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Fam. Oxyopidae 

Oxyopcs certaine (L. Koch) 

» hotingehiehi n. sp. 

» diverse Speciea 

Fam. Salticidae 

Myrmarachne Uteerti n. Bp. 

» sp. 

Tagoria cavaleriei n. gen. n. sp. 

Siiiicu* sazicola (C. !.. Koch) 

T Mania cavaleriei n. sp. 

» luteobrachialie n. sp. 

Thianella davidi n. gen. n. sp. 

Mithion pichoni n. sp. 

» hotingehiehi n. sp. 

» techekiangeneU n. sp. 

Marpitca koreanica n. sp. 

Mené meme legendrei n. sp. 

» touchangemis n. sp. 

» yurmanenei* n. sp. 


» bonneti n. sp. 

liianor hotingehiehi n. sp. 

Phlegra pichoni n. sp. 

Thyene eineneie n. sp. 

Carrhotut pichoni n. sp. 

Dexippus davidi n. sp. 

» techekiangentie n. sp. 

» Iwerii n. sp. 

> cavaleriei n. sp. 

> berlandi n. sp. 

Evarcha albaria (L. Koch) 

> pichoni n. sp. 

Plexippue paykulli (Audouin) 
Haearina contorto*pino»a n. gen. n. sp. 
Davidia magnidena n. gen. n. sp. 


Pi, Wu 
WuT* 

Dd 2, 4, Vi 


Cp 
Yu 
Ca 2 
Cn 2 
Dd 3 
C* 2 
Lt 

Dd 3 

Pi 

Wu 

Dd 2 

Su 

Le 

Wu 

Le 

Dd 2 
» 3 
Vi 
Wu 
Pi 
Wu 
Pi 

Dd 2 


Ca 2 
Dd 2 
Pi, Wu 
Pi 
Nk 
Ca 2 
Dd 2 


Source - MNHM, Paris 


BESCHREIBUNGEN 


Latouchîa vinhîensis n. sp. 

Céphalothorax 3,3 mm lang, 2,6 mm breit ; Stirn 1,6 mm breit ; Abstand 
der Rückengrube vom Vorderrand 2,1, vom Hinterrand 1,2 mm ; Augen- 
gruppe 0,4 mm lang, 0,7 mm breit ; Lange der Mandibeln in Oberansicht 
sowie die Breite beider zusammen 1,5 mm ; Abdomen 4 mm lang, 2,7 mm 
breit ; Spinnwarzen 0,9 mm lang, an der Basis 0,6 mm breit. Palp 5,1 mm 
(1,8 + 1 + 1,1 + 1,2) ; Bcin 1 6 mm (1,9 + 1,3 + 1,2 + 0,95 + 0,65) ; 
II 5,8 mm (2 + 1,05 + 1 -f 0,8 + 0,95) ; 111 5,8 (1,9 + 1,3 + 0,6 + 0,9 
+ 1,1) ; IV 7,5 mm (2,2 + 1,4 + 1,4 + 1,3 + 1,2) ; Dicke der Glieder 111 : 

1,0.7 ; 0,7 ; 0,5 ; 0,2. 

Der Umriss des Céphalothorax ist subpentagonal ; die Rückengrube ist 
procurv ; die Kopf- und Strahlenfurchen sind deutlich. Der Clypeus ist 
fast horizontal, in der Mitte vorragend. Die Augengruppe ist 1 3/4 mal 
so breit als lang ; die vordern Seitenaugen sind 2 mal so breit als die vordern 
Mittelaugen; die vordere Tangente der Vorderaugen ist stark procurv, 
die hintere gerade ; die vordern Mittelaugen liegen noch vor dem Centrum 
der ganzen Gruppe ; die hintere Augenreihe ist gerade, ihre Seitenaugen 
sind wenig kleiner als die vordern seitlichen und berühren diese beinahe ; 
die 4 Mittelaugen sind gleich gross ; ihr Trapez ist vorn so breit als lang, 
hinten last 1 / 2 mal breiter ; das hintere mittlere Intervall ist 2 mal, das 
vordere kaum so breit als ein Mittelauge ; hintere Mittel- und Seitenaugen 
berühren sich beinahe. Der Clypeus ist in der Mitte so lang als die vordern 
Seitenaugen. Die Mandibeln sind am Ende und an der ïnnenkante grob 
bestachelt ; die 4 Endstacheln und 2 innere darüber sind sehr derb, flach, 
spatelformig. Von den 4-5 Zahnchen am Àussenrand der Klauenfurche 
sind das 1., 2. und 4. grosser, das 3., recbts das 3. und 5. sehr klein ; die 
4 Zahnchen des ïnnenrandes werden nach oben kleiner. Die Lippe ist abge- 
rundet trapezfôrmig, hinten etwas breiter als lang ; die linksseitigen der 
4 Endranddôrnchen sind zu Bôrstchen reduziert. An den vordern innern 
Ecken der Maxillen bilden links 12, rechts 14 kleine Zahnchen je eine Gruppe. 
Das Sternum ist 2,1 mm lang, 1,8 mm breit, hinter der Mitte am breitesten, 
hier aussen mit je 2 benachbarten linearen, parallelen sehr seichten Ein- 
drücken, die schràg nach hinten-innen gerichtet sind. Die Tibia und der 
Tars des Palps tragen zahlreiche kurze Dôrnchen innen und aussen-unten ; 
âhnliche stehen an den Metatarsen und Tarsen der Beine I und 11 sowie 
am Ende der Tibia I über den làngern Stacheln der Unterseite, wâhrend 
an B. 111 die Oberseite von Patella, Tibia und Metatars reichlich bedôrnelt 
ist ; Bein 111 ist sehr stâmmig ; trotz der Kürze sind die Glieder eher dicker 
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als die von B. IV ; die Tibia ist sogar breiter als lang ; von etwas lângeren 
Stacheln sind aussen an B. III sichtbar : 1 unten am Endc der Tibia, 4 am 
Endsaum des Metatars und 2-2 am Tars ; B. IV ist hinten nicht bestachell,. 
Tibia und Metatars tragen unten zwischen feineren je 2 Paare grôberer 
stachelâhnlicher Borsten ; an der Basalhâlfte der Patelia stehen aussen 8 
kurze Dômchen in einer Doppelreihe, darüber ist dichte, bürstenartige 
Behaarung ; von etwas lângeren Stâchelchen sind 2 an der Aussenseite 
und 4 am Endsaum des Metatars ; am Ende des Tars sind 4-2. Der ganze 
Vorderkorper mit Einschluss der Glieder ist hell brâunlich-orange ; der 
Hinterleibsrücken ist graubraun mit 6 helleren recurven Bogen ; nur der 
binterste ist in der Mitte nicht unterbrochen ; der 1., in der Vorderhâlfte 
des Rückens, ist ara stârksten recurv, aber am undeutlichsten, nach aussen 
zugespitzt ; die folgenden hinter der Mitte sind nach aussen verbreitert 
und gehen in die helle Fârbung der Hinterleibseiten über. Das mittlcrc 
Bauchfeld ist etwas dunkler als die Seiten, hell graubraun. Die Spinnwar;en 
sind gelblich. 

Fund : Vinhi, 7.111 1925 : 2 $. 


Chilobrachys tschankhoensis n. sp. 

Céphalothorax 6,5 mm lang, 5,2 mm breit ; Abdomen 9 mm lang, 6 mm 
breit ; Abstand der Rückengrube vom Vorderrand 4,9 mm ; Stirnbreite 
3,4 mm ; Augengruppe 1,2 mm breit, 0,6 mm lang, der ganze Augenhügel 
0,8 mm lang. Mandibeln 3 mm lang, balb so breit und 3,2 mm hoch. Lippe 
1 mm lang, 1,5 mm breit. Sternum 3,3 auf 2,9 mm. Hüfte des Palps innen 
2,6, aussen 1 mm lang, 0,9 mm breit; Trochanter 0,9, folgende Glieder 
3,3 -F 2,1 -p 2 -F 2,2 mm lang. Bein 1 15,7 mm (4,5 -F 3 -F 3,5 -F 2,5 -p 
2,2) ; II 12, 1 mm (3,6 + 2,3 -P 2,4 -P 2 + 1,8) ; 111 11,3 mm (3,2 -f 2,2 
+ 1,8 -F 2,1 -F 2) ; IV 16 mm (4,6 + 2,4 + 3,2 + 3,5 -F 2,3). 

Die Augengruppe ist doppelt so breit als lang ; beide Reihen sind gleich 
breit ; die Vorderaugen sind betrâchtlich grôsser als die hintern ; Die vordere 
Reihe ist gerade, ihre Mittelaugen sind eher grosser als die seitlichen ; ihr 
mittleres lntervall ist gleich dem Radius der Mittelaugen, ein seitliches 
nur halb so gross ; die hintere Reihe ist etwas recurv, ihr mittleres lntervall 
ist fast 3 mal so gross als der kürzere Durchmesser ihrer Mittelaugen, ihre 
seitlichen Zwisclienrâume sind = 0. Die Rückengrube ist procurv. Die 
Lippe ist ein queres Rechteck mit convexcm Vorderrand und abgerundeten 
Ecken ; ihr apikales Drittel ist dicht bedôrnelt. Die Palpenhüfte ist innen 
unter der Sutur behaart die Lyra besteht aus 4 Stabchen in endwârts anstei- 
gender, gebogeuer Reihe; die Stabchen sind schmal lanzettlich, zugespitzt. 
Das Sternum ist wenig langer als breit, eifôrmig, hinten stumpf zugespitzt ; 
die Sigillen bilden ein kurzes, sehr breites Trapez ; die klejnen vordern 
sind etwa um ihren Durchmesser voin Rande entlernt, die grossern hintern 
stehen viel nâher beisainmen, ihr Abstand vom Rand betrâgt 1 2/3 Durch¬ 
messer. Der Kôrper ist sienabraun, die Haare weisslich graubraun. 

Fund : Tschank hoa, 10. III 1925 : 2 Juv. 
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Calommata pichoni n. sp. 

Céphalothorax 7 mm lang, 4,7 nun breit ; Entfernung der Rückengrube 
voui Vorderrand 5,1, vom Hinterrand 1,9 nun ; Abstand der Augenhügel- 
spitze vom Stirnrand 1,4 mm ; Stirnbreite 4,2 mm ; vordere Augenreihe 
2,4, hintere 2,3 mm. Mandibeln 4,7 mm lang, 1,8 breit, 3,4 hoch.LippeO,5mm 
lang, 1,1 mm breit. Sternum 3,6 mm lang, 3 mm breit. Palp 6,9 min (2,6 
+ 1,3 + 1.5 + 1,5). Bein 1 8,9 mm (3,1 + 1,4 4- 1,8 4 1,4 4 1,2) ; Dicke 
der Tibia 1 mm, des Metatars 0,6 mm ; B. 11 9,6 mm (3,6 4 1,7 -b 1,3 4 

1.6 4 1,4) ; Dicke : P. 1,4 ; P. 1,1 ; T. 1,1 ; M. 0,9 ; B. 111 10,2 mm (3,5 4 

2.6 + 1,4 4 1,5 4 1,2); Dicke: 1,8; 1,6; 1,4; 1 ; 0,8 ; B. IV 10,7 mm 
(3,5 4 2,4 4- 1,6 4- 1,8 4 1,4) ; Dicke : 1,8 ; 1,7 ; 1,5 ; 1,1 ; 0,8. Grosse 
Spinnwarzeu, unten gemessen, 4 mm (1,3 4 1,2 4- 1,5) ; Basalglied 1,3 mm 
breit. 

Der Umriss des Céphalothorax, die Rückengrube, Augenstellung, Mandi- 
belklaue mid Palpenhüîtc entsprcchen dem Gattungsschema ; das Intervall 
der vordern Mittelaugen ist anscheinend grosser als ein Augendurchmesser, 
doch sind die Uinrisse dieser Augen undeutlich. Der Clypeus ist ausgedehnter 
als béi C. signala Karsch ; seine Lange belrâgt 1/5 statt 1/8 von der des 
Céphalothorax ; etwas vor seincr Rlitte ist er von einer feinen Querfurche 
durchzogen, wie seginentiert ; zwischen dieser und dem Vorderrand ist in 
der Mitte ein breit trapezformiges Iiinlen schmales Feld von besonderer 
Textur und Farbe, das vorn in der Mitte liügelartig erhaben ist. Der Basalrand 
der Mandibel ist oben in ein kurzes, vor- und schwach abwârts gerichtelcs 
Horn ausgezogen, das über einen kurzen aber selir tiefen, sattelfônnigen 
Quereindruck vorragt ; die darauf folgende Wôlbung der Mandibel ist 
betrâchtlich hoher als der Basalrand. In Uutcransicht erkennt man am 
Innenrand des Klauengelenks ein schlankes, spitzes schwarzes Zâhnchen, 
2 weitere, etwas plumpere folgen au! der lnnenkante in ziemlichem Abstand ; 
etwas ausserlialb vom hintern beginnt die Hauptreilie mit ca 20 abwechselnd 
kleinern und grôs.sern Zâhnen ; die 9 grôssern sind plump und endwàrts 
gekrümmt, die kleineren sind schwaeh nach ausseu verschoben ; der 3., 5., 7. 
und 10. vom Klauengelenk an gezâhlt, sind fast so gross wie die Hauptzâhne, 
die übrigen sind sehr klein ; die Aussenrandrcihe liegt in geringem Abstand 
ueben der basaleu Partie der Hauptreihc ; sie besteht ans etwa 6 klcinen, 
basalwàrts an Grosse abnehmenden Zâhnchen, gefolgt von 4 kaum erkenn- 
baren Kornchen ; die Flàche zwischen Haupt- und Ausscnreihe ist hinten 
noch mit einigen Kôrnehen versehen. Das Sternum scheint fast rechteckig, 
da die Aussenseiten in der Mitte nahezu làngsgerichtet sind ; von den 4 
Sigillenpaaren ist nur das hinterste wohl umschricben ; seine Coinponenten 
sind gross, elliplisch, etwas nach vorn convergierend ; der Zwischenraum 
nnd die Abstàude von den Seitenrândern sind etwa gleich dem lângeren 
Durchmesser eines Sigills ; die ührigen Sigillen sind klein, ilire Konturen 
durch die Haare verdeckt. Die BewafTnung der Beine ist âhnlich wie bei 
C. signala ; Bein 1 ist wehrlos ; an Patella II stelieu oben am Ende einige 
kurze Dôrnchen ; am Ende der Tibia II sind zahlreiche noch kürzere oben 
Mémoires dü Müsél'm. — Zoologie, t. XXV 2 
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und liinten ; ain Metatars II sind zahlreiche obeii, weniger hinten, ain Tare 
11 nur wenige oben ; die sehr slàmmigen Beine 111 und IV sind oben lang 
behaart, dazwischen stellenweise dicht bedornelt ; an der Patella 111 die 
ganze obéré Flàche, an der Tibia 111 hauptsâchlich das apikale Ende und 
die obéré vordere Kante ; an Metatars und Tara 111 trâgt die obéré liintere 
Kante ein breites Lângsband solcher Dôrnchen ; B. IV verhâlt sich ahnlich, 
nur sind die Dbrnchen an der Tibia elwas spàrlicher. 

Der Thorax ist hellliraun, der Kopf etwas lebhafter, mehr orange ; die 
Beine sind etwas heller als die orangebrannen Mandibeln ; das Trapez am 
Clypeus ist ziemlich dunkel rotbraun. Die Unterseite des Vorderkôrpers 
ist ahnlich gefârbt wie die obéré, das Sternum ist etwas gelblich. Der Hinter- 
leib ist schmutzig graubraun, hinten schwârzlich. Die Spinnwarzen sind 
braungelb. 

Fund : Hang tscheou, Tschekiang, 1925: 1 Ç. 


Uloborus nasutus Thorell. 

; Céphalothorax 1,7 mm lang, 1,3 breit, 0,8 hoch ; nach vorn gerich- 
teter Mittelaugenhügel 0,2 mm lang, fast 0,3 mm breit. Bein I 7,4 mm 
(2 + 0,7 + 1,9 + 1,8 + 1) ; 11 4,4 mm (1,3 + 0,6 + 0,8 + 1 + 0,7) ; 111 
3,6 mm <1,1 + 0,4 + 0,7 + 0,8 + 0,6) ; IV 5,45 mm (1,6 + 0,6 + 1,2 + 
1,15 + 0,9). Abdomen vôllig defonniert. 

Der Céphalothorax ist im Umriss plump ciformig ; ein rechteckiger, 
hacher, vorwârts gerichteter Vorsprung tràgt an seinen Ecken die vorderen 
Miltelaugen. Der Céphalothorax hat keine seitlichen Einbuchtungen und 
ist der Quere nach hoch gewôlbt ; ein ausgedehnter, tiefer, procurver Que- 
reindruck zwischen Hinterkopf und Brnst ist etwas unsymetrisch, vielleicht 
durch Druck vergrossert ; die hôchste Stelle des Céphalothorax ist über 
dein steilen Hinterdach ; von da fâllt die Profillinie in wenig gewôlbtem 
Bogen zum Quereindruck ab, auch der Kopf ist gewôlbt und senkt sich 
uach vorn. Die Farbe ist brâunlichschwarz. Die hintere Augenreihe ist 
umbedeutend schmàler als die vordere, kaum recurv ; die Seitenaugen sind 
etwas langer, aber in Oberansicht schmàler als die mittleren ; die seitlichen 
Intervalle sind = 1, das miltlere = 1 % Mittelaugendurclnnesser ; die 
vordere Reihe ist in jeder Ansicht sehr stark gebogen, von oben re-, von 
vorn procurv ; die Unterrànder der Mittelaugen liegen um 1 % Durchmesser 
über den obéra Raudern der seitlichen ; die vordern Mittelaugen sind mer- 
klich grôsser aïs die hintern und als die vordern Seitenaugen ; das mittlere 
lntervall ist wenig grôsser, ein seitliches mehr als doppelt so gross als ein 
Mittelaugendurchmesser; der Abstand eines vordern vom hintern Mittelauge 
ist fast = 2 1/3 Durchmesser des letzteren ; der Zwischenraum der Seite- 
naugeu ist nicht viel kleiner ; die 4 Mittelaugen bilden ein lângliches Rech- 
teck. Die Hohe des Clypeus unter dem Mittelaugen vorsprung ist gleich 
der Dicke des letztern und geringer als die Lange des Mittelaugenvierecks. 
Beide Mandibeln zusammen sind breiter als lang ; so lang als der Abstand 
der vordern Mittelaugen vom Clypeusrand ; die Furchenrandzàhne sind 
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dureh steifc Borsten verdeckt ; vorn stelieii auscheiuend 3, deren basaler 
der lângste ist. Die Lippe ist eiu gleichseitiges Dreieck mit abgerundeter 
Spitze und einer Querrinnc an der Basis. Die Maxillcn sind nicht doppelt 
so lang als die Lippe, endwârts stark erweitert und zwar jederseits fast 
gleicli stark ; der Endrand ist quer, wenig convex. Das Sternum ist langer 
als breit, hcrzformig, hoch gewôlbt, mit matter, rauher Flâche. Am kurzen 
Palp ist das Endglied (Lamina + Bulb) mindestens so lang als die 3 vorher- 
gehenden Glieder zusammen ; der Fémur ist nur 2 mal so lang als breit ; 
die Patclla ist oben kissenartig gewôlbt ; die Tibia ist eher kürzer als die 
Patella und wenig sicbtbar j das Cymbium ist ein schiefer Becher, nur auf 



Fig. 2. — Vloborux nattutu* TfaoivU. 
a : Palp des q von anssen 5 b : von innen. 


einer Seite gut sichtbar, unten viel weiter endwârts reichend als oben ; der 
selir voluminose Bull) besteht ans je einer grôssern basalen und apikalen 
Partie, die durch einen ziemlich breiten Gürtel mit etwas complizierter 
Oberflâche von einander getrennt sind ; die Endpartie tragt unten einige 
mehr oder weniger dunkle, abwârts gerichtete Zâhne dicht beisaminen. 
Die Grôssenfolge der Beine ist 1-4-2-3. Metatars IV ist leicht S-fôrmig gebo- 
gen ; das Calamistrum reicht von 1/4 bis zu 2/3 der Lânge. Die Stacheln 
waren teilweise abgerieben, noch vorhanden waren an Fem. I vorn 1-1, 
an Pat. 1 vorn und oben je 1, an Tib. I unten, oben und hinten je 1-1, vorn 
1-1-1 ; Metat. I oben mit 8-9 Paaren kurzer aber sehr krâftiger Stâchelchen. 
Die Endklauen sind sehr klein, die Nebenso gross als die Hauptklauen ; 
die Hilfskrallen (griffes auxiliaires) sind sehr krâftig. B. II : Fem. oben 1, 
Pat. apikal 1, Tib. ohen und unten je 1-1, vorn 2 schrâg übereinander in 
der Eudhàlftc ; Metat. oben 5 dicht aufeinauder folgende in der Basalhàlfte, 
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il nten 2-2-! ?, hinLeu 1-1. B. III : Fem. oben 1-1, Tib. oben und uuleu je 
1-1, vorn 1 ; Metat. subbasal oben 2, nnlen 1, apikal nnten 1 kleiner. B. IV : 
Fem. oben 1-1 ; Pat. apikal sowie hinten je 1 ; Tib. oben und hinten je 1-1, 
vorn 1-1-1 ; Metat. unten vorn 5. 

Fund : Kiu kiang, Kiangsi. 1873: 1 <$. 


Psechrus sinensis Berland. 


Céphalothorax 5,6 mm laug, 4 mm breit ; Kopf bei dcn Hiiiteraugen 2,6 
min. breit; hintere Augenreihe 2,1, vordere 1,7 mm. Hôhe des Gesichts 
1,7 mm. Mandibeln 2,9 nmi lang, zusammen 2,4 mm breit ; Lippe 1,25 mm 
lang, 0,9 breit ; Lange eiuer Maxille 2,2 mm, grôsste Brcite vor dem Ende 



t'iü. 3. — Psechrus tfnensia Borland 
Ç. Epigyae. 


1,1 min ; Sternum 2,8 min lang, 2 mm breit. Abdomen 8 mm lang und halb 
so breit. Bein 1 35,7 min (10 4 - 2,5 + 10 + 8,5 + 1,7) ; II 28,5 înm (8,6 
4- 2,2 -f 7,7 + 6,6 + 3,4) ; III 20 mm (6,1 + 1,8 + 4,9 + 4,5 + 2,7) ; 
IV 28,1 mm (8,3 + 1,8 + 7,2 + 6,9 + 3,9). 

Der Fémur 1 tràgt oben 3, seitlich je 4 Stacheln ; Tibia 1 unten mit 4 
Paaren ziemlich dünner Stacheln, vorn 4 Stacheln, hinten 3 ; die abstehenden 
Haare siud sehr lang und zahlreich ; Metatars 1 unten mit 3 Paaren, vorn 
mit 1-1, hinten mit 1 Stache’. Die Bestachelung der übrigen Beiue, meist 
abgerieben, war âhnlich. Das Calamistrum von Metatars IV reiclit von 
1,1 bis 3 mm seiner Lànge. Die hintere Augenreihe ist schwach recurv ; 
ihre Mittelaugen sind nur um eine Spur grôsser als die seitlichen ; die 3 
Zwischenrâume sind annâhemd so gross als ein Mittelaugendurchmesser ; 
die vordere Reihe ist merklicher procurv ; ihre Mittelaugen sind kleiner, 
die seitlichen eher grôsser als die hinlern mittleren ; die 3 vordern Intervalle 
sind klein, das miltlere doppelt so gross als ein seitliches und etwas grosser 
als der Radius der vordern Mittelaugen ; die Abstânde der vordern von 
den hintern Mittelaugen sind fast 1 % mal so gross als der Durchmesser 
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der Ietztern ; der Abstand der Seitenaugen ist etwas kleiner als der der 
Mittelaugen ; das Viereck der Ietztern ist wenig langer als hinten breit 
und yorn wenig schmâler als hinten. Der Clypeus ist so hoch als das Mittel- 
augenviereck lang, unter den Seitenaugen ist er niedriger. Die Mandibeln 
sind so lang als zusamnien breit, langer als die Gesichtshohe ; von den 4 
subegalen Hinterrandzalinchen ist das basale das grôsste ; der mitthre 
Vorderrandzahn ist viel grôsser als seine Nachbarn. Die Mittelplatte der 
Epigyne ist trapezîSrmig, vorn etwas schmâler, wenig langer als hinten 
breit ; seitlich ist sie von 2 Ianzettlichen Schlitzen begrenzt. Die Hautfarbe 
des Vorderkôrpers ist hellbraun, des Hinterleibs mehr hellgrau ; der Thorax 
hat oben ziemlich unscharf begrenzte, etwas dunklere Intermediârfelder; 
die Haare sind meist abgerieben, rotliehbraun ; der Clypeus ist dicht weiss 
behaart ; am Bauch ist etwas vor dem Crihellum ein schneeweisser Punkt, 
davor eine scharf I>egrenzte weisse Mittelhinde durch den ganzen Bauch; 
weiss behaart sind auch der Rand des Sternums, der Palpenfemur unten, 
die Unterseite der Müfte I, vielleicht auch die der andern Hiiften und der 
Oberseite des Leibes ; die Beine sind ganz undeutlich geringelt, die Enden 
der Tarsen sind weiss. 

Fund : Iiony tscheu, Pin.-Fag. Région, Szetschuan, 1908 : 2 $. 


Amaurobius potanini n. sp. 

? : Kôrper 16 mm. Céphalothorax 7,5 mm lang, 5,5 mm breit ; Kopf 
etwas hinler den Augen 3,6, weiter hinten 3,3 mm breit ; hintere Àugenreilie 
2,1, vordere 1,7 mm ; Gesichtshohe 1,7 mm. Mandibeln 3,6 mm lang, znsam- 
men 3,2 mm breit. Bein I 22,7 mm (6,1 + 3,1 + 5,3 + 5,2 -f 3) ; II 21,4 mm 
(5,9 + 2,8 + 4,5 + 5 + 3,2) ; III 19,2 mm (5,2 + 2,5 + 4 + 4,8 + 2,7) ; 
IV 23,3 mm (6,2 -f 2,8 f 5,2 -f 6,1 -f- 3). Abdomen 9 mm lang, 6,6 breit. 

Bestachelung : Fémur 1 oben mit 1-1-1 (eher Borsten), vorn vor dem 
Ende mit 2 Stacheln ; Tibia I unten 2-2-2, vorn 1-1 ; Metatars I unten 2-2-3. 
Fem. 11 oben 1, vorn 1-2 Stacheln, hinten 1-1-1 Borsten ; Tib. und Metat. 
Il wie 1. Fem. 111 oben und seitlich mit je 1-1 ; Tib. III unten 2-2-2, seitlich 
je 1-1 ; Met. 111 unten 2-2-2, vorn 1-1-1, hinten 1-1-1-2 ; Fem. IV wahr- 
scheinlich oben und vorn 1-1, hinten 1 ; Tib. IV wie III, Met. IV unten 
2-2-2, vorn 1-2, hinten 2-2. 

Der Céphalothorax ist niedrig ; der Kopf ist der Lange nach nur mâssig, 
der Quere nach stârker gewolbt ; der Kopf ist bei den Seitenbuchten einge- 
schnürt, die Kopiïurchen sind ziemlich ausgeprâgt. Die Augengruppe ist 
viel schmâler als der Kopf ; die Augen sind klein ; die hintere Reihe ist fast 
gerade, kaum procurv ; ihre Augen sind annàhernd gleich gross, die Zwischen- 
rânme =- 1 y 2 Durchmesser ; die vordere Reihe ist schmâler, schwach pro¬ 
curv ; ihre Mittelaugen sind unbedeutend grôsser als die übrigen ; die vordern 
Intervalle sind etwa so breit wie ein Seitenauge ; das Mittelaugenviereck 
ist vorn wenig schmâler als hinten, breiter als lang. Der Clypeus ist etwas 
liôher als die Augengruppe. Die Mandibeln sind doppelt so lang, als das 
Gesicht hoch ist, langer als zusammen breit, oben kniefôrmig; der vordere 
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Furchenrantl hat 3 Zâhne, deren mittlcrer am làngsten ist ; am Hinterrand 
stehen 2, der untere ist kleiner. Die Epigyne ist eine seichte Grube in Form 
eines Quadranten, dessen Spitze nach vorn schaut und etwas eingcbuchtet 
ist ; eine flache mittlere Partie beansprucht etwa ein Drittel der grossten 
Breite, ist in der Mitte etwas cingeschnürt. hinten etwas schmàler. Das 
Cribellum ist durch einen feinen niittleren Làngsstrich in 2 Teile geteilt. 
Der Kopf ist hinten hell rotbraun, nach vorn allmàhlich vcrdunkelt bis 
zum schwarzbraunen Vorderrand. Der Thorax ist aussen orangebraun, 
oben und auf den Radien rotbraun ; die lange anliegende Behaarung ist 
weisslich, die abstehenden Borsten sind braun. Die Mandibeln sind braun- 
schwarz, ebenso die hellgesàumten Mundteile. Sternum und Hüfte 1 sind 
rotbraun, die andern Hüften etwas heller. Die Beine sind hell rotbraun. 



Fig. 4. — Amaurobiua potanniini «p. 
$• Epigyne. 


Der Hinterleibsrücken ist dunkel braungrau und gelbbraun gesprenkelt ; 
auf einer breiten mittleren Lângszone überwiegt die helle Grundfarbe ; 
auf ihrer vordern Hàlfte ist ein schmàler dunkler Cardialstreif mit 3 Ver- 
breiterungen, vorn, in der Mitte und hinten, der von einer hellen Langslinie 
durchzogen wird ; auf den Cardialstreif folgen ca 5 kaum breitere dunkle 
Trapeze oder Dreiecke, getrennt durch dünne, recurve gelbe Bogen, deren 
àusserste Enden etwas nach vorn umgebogen und verbreiterl sind. Die 
helle Mittellinie des Cardialflecks erstreckt sich noch auf die 2 vordern 
Trapeze. Die Zeichnnng erinnert an Coelotes. 

Fund : Fluss Etsin gol bei Pabo, innere Mongolei, 1. V 1886 ; 1 $. 


Amaurobius coelotiformis n. sp. 

$ ; Céphalothorax 6,5 mm lang, 4,6 breit ; Kopf hinter den Augen 3,3, 
weiter hinten 3,1 mm breit ; hintere Augenreihe 1,9, vordere 1,5 mm. Man¬ 
dibeln so lang wie zusammen breit, 3,3 mm. Bein 1 17,1 mm (5 4- 2,4 + 
3,8 + 3,9 + 2) ; II 15,9 mm (4,5 + 2,3 + 3,2 + 3,7 + 2,2) ; 111 14,7 mm 
(4,2 + 2,3 + 2,7 + 3,3 + 2,2) ; IV 17,8 mm (5,1 + 2,2 + 3,8 + 4,3 + 2,4). 

Céphalothorax wie bei A. polanini, aber die Augen sind noch kleiner ; 
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die hintere Reihe. ist kaum merklich procurv ; ihre Augen sind gleich gross ; 
der mittlere Zwischenraum ist — 1 ]/ 2 , ein seitlicher = 2 Augendurchmesser ; 
die schmalere vordere Augenreihe ist auch schwach procurv ; ihre Mittelaugen 
sind etwas grosser als die hintern ; die 3 Intervalle sind gleich, etwas kleiner 
als ein Augendurchmesser ; das Mittelaugenviereck ist breiter als lang, 
vorn etwas schmàler als hinten. Der Clypeus ist wenig niedriger als das 
Mittelaugenviereck. Die Mandibeln sind znsammen so breit als lang, so 
breit wie der Kopf, vorn nur màssig kniefdrmig ; Furchenbezahnung vie 
bei A. poianini. Die Epigyne ist eine seichte, breite, quer elliptische Grube, 
die hinten ofïen, vorn und aussen aber scharf umrandet ist ; ein dunkel- 
braunes Mittelfeldchen hat die Form eines lânglichen Rechtecks mit etwas 
convexen Quer- und concaven, làngeren Aussenseiten ; 2 scharfe schwarze 
Kiele folgen den Aussenrândern, und ein noch dünnerer aber hôherer mar- 
kiert die Mittellinie. Das Cribellum ist breiter als bei A. poianini ; dieBreite 



PlG. 5. — Amuurobiu* cœlotilomiis n. «p. 

$• Epigyne. 

verhâlt sich zur Lange wie 4 : 1, statt 3: 1 ; es ist in der Mitte schwach 
procurv ; die mittlere Lângsîurche ist nur in der hintern Hâlfte deutlich. 

Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1-1, I und II vorn mit 2, hinten 
mit 1 ; 111 seitlich mit je 1-1, IV vorn 1-1, hinten 1 ; aile Tibien und Meta- 
tarsen unten mit 3 Paaren, Tib. III und IV seitlich mit je 1-1 ; bei den 
Metatarsen bilden die kurzen apikalen Stacheln Wirtel von 5 oder 6 ; diese 
inbegrifïen trâgt M. 111 vorn 1-1-2, hinten 1-2, M. IV vorn 1-2-2, hinten 
1-1-2. Das kurzborstige Calamistrum ist an der Basal hàlfte des Met. IV. 

Der Céphalothorax ist rotlichbraun, am Kopf vorn und aussen in dunkel 
kastanienbraun übergehend ; die Brustrànder sind ziemlich breit aber nur 
schwach heller als die Scheibe ; die Radien sind nur schwach angedeutet ; 
die Mittelritze ist dunkel. Die Mandibeln siud braunschwarz, stark beborstet ; 
die Mundteile sind etwas heller als jene, aber dunkler als das rotbraune 
Sternum ; die Hüften sind etwas heller, die Beine sind rotbraun. Der Hin- 
terleib ist grau mit hellbraunen Punkten und schràgen Strichlein gesprenkelt, 
auf der Hinterhàlfte mit 3 recurven Bogcn der gleichen Farbe versehen. 

Fund : Tal des Flusses Ndami, Dorf Ndami, Kloster Kadiger, 21.-26. V 
1885 : 13 S, 5 Juv. 

Anmerkung : lch habe seinerzeit (Schenkel, 1936, p. 177 und 181) Coelotes 
alveoiifer und laiieeps beschricben, die sehr wahrscheinlich zu Amaurobius 
zu stellen sind ; Cribellum und Calamistrum waren vermntlich unaufîàllig. 
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so dass ich sie übersehen habe ; A, laliceps gleicht in Bestachclung und 
Augenstellung dem A. coeloliformis, stimmt aber doch nicht ganz überein. 
Das I. c. p. 183 beschrieliene $ von laliceps ist wohl Coelotes luehiosus L 
Koch. 


Titanoeca obscura (Walckenacr). 



Fin. 0, — Titanœca obscura (Walck.) 
$. lvpigyne, 


$ ; Die horizontal en Aeste des Epigynenkiels sind etwas langer und 
gestreckter als bei europàischen Exemplaren. 

Fund ; Schônnyn im Tal des Lantscha lunwa, Kansu, 14. V 1885: 1 $. 


Dictyna yunnanensis n. sp, 


$ : Kôrper 2,8 mm ; Céphalothorax 1 mm lang, 0,8 mm breit. Kopf 0,55 
mm breit. Abdomen 2 mm lang, 1,3 mm breit. Bein I 3,2 mm (0,93 + 0,32 
4- 0,8 + 0,65 + 0,5) ; II 3,22 mm (1 + 0,37 + 0,78 + 0,6 + 0,47) ; III 
2,7 mm (0,8 + 0,3 + 0,65 + 0,55 + 0,4) ; IV 3,5 mm (1,3 + 0,4 + 0,7 + 
0,65 4- 0,45). Mandibeln 0,5 mm lang und zusammen ehen so hreit. 

Die Seilenrander des Thorax.sind mit je 3gelbweissen, erhabenen Schwielen 
versehen. Die hintere Augenreihe ist schwach recurv ■, die Seitenaugen sind ein 
wcnig grôsser als die mittleren ; der mittlere Zwischenraum ist kaum, ein 
seitlicher deutlich grosser als der Mittelangendnrchmesser ; vordere und 
hintere Seitenaugen sindgleich gross und berühren sich ; die vordere Reihe ist 
deutlich procurv ; ihre Mittelaugen sind etwas kleiner als die hintern ; die 
3 Zwischenrâume sind so breit wie ein Mittelaugendnrchmesser ; das Mittel- 
augenviereck ist vorn nur unbedeutend schmaler als hinten und viel kürzer 
als breit. Der Clypeus ist in der Alitte etwas holier, seitlich etwas niedriger 
als der Mittelangendurchmesser. Die Mandibeln sind fast 3 mal so lang, 
als das Gesicht hoch i.st ; jede ist etwas mehr als doppelt so lang als breit, 
fast parallelseitig ; die lnnenrânder sind annâhernd gerade, die Endabstut- 
zung fast quer ; der vordere Furchenrand trügt 3 Zahne auf der innern 
apikalen Ecke, der mittlere ist grôsser ; am Hinterrand steht nur 1 Zàhnchen. 
Das breit nierenfôrmige Geschlechtsîeld ist von der Bauchfalte durch eine 
etw r as vertiefte, quer geriefte Partie getrennt, deren Mitte als kurzes Dreieck 
in die Bucht des Geschlechtsfeldes eindringt ; seitlich davon ist letzteres 
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kaum uni den 4. Teil seiner Lange von der Bauchfalte entfernt ; auf der 
Hinterhâlfte des Feldes sind 2 runde Gruben nahe beisammen ; diese sind 
nur aussen und hinten deutlich begrenzt und tiefer, in der Mitte sind sie 
nicht von einander getrennt, sondern nach vorn in eine gemeinsame Spitze 
ausgezogen, die in einem dunkeln Punkt endigt ; beide Gruben zusammen 
hahen einen breit verkehrt herzformigen Uniriss. Das Cribellum ist durcli 
cinen feinen Mittelstrich in 2 Felder geteilt. 



Fin. 7. — Dictyna yunnancnnin n. sp. 
2. Epigyne. 


Der Céphalothorax ist, abgesehen von den Randscbwielen, hell rôtlich- 
braun ; auf den Kopfseiten finden sich dunkle Lângsschatten, die von den 
hintern Seitenaugen ausgehen und nach aussen convexe, flache Bogen bilden. 
Die Mandibeln sind hell rôtlichbraun ; die Maxillen sind etwas weniger 
rotlich ; die Lippe ist dunkelbraun mit breitem hellem Endrand ; das Sternum 
ist gelbbraun ; dieBeine sind hell, fahl, brâunlicher als Sternum und Hüften. 
Der Hinterleib ist oben hellgrau, gelblich mannoriert ; eine wenig auiïâllige, 
feine, graue mittlere Lângslinie verbindet die Spitzen einiger Winkelstriche ; 
überwiegend hellere Marmorierung der aussern Rückenpartien lâsst unscharf 
begrenzte hellere Randzonen entstehen. DerBauch ist weisslich, nach aussen 
heller ; die Epigyne ist hellbraun ; ein erweiterter, rundlich achteckiger 
Spinnwarzenhof ist brauulichgrau. 

Fund : Yunnan fu, 26. II 1925: 1 2* 


Dictyna davidi n. sp. 

Die Art ist hinsichtlich Gestalt, Fârbung und Behaarung kaum von D. 
arundinacea (L.) zu uuterscheiden, hat aber etwas abweichend gebaute 
Epigyne. 

Kôrper 3,2 min ; Céphalothorax 1,3 inm laug, 1 mm breit ; Kopf 0,6 mm 
breit. Mandibeln 0,5 mm lang, zusammen ebenso breit. Abdomen 2 mm 
lang, 1,5 mm breit. Bein 13,65 mm (1 -f 0,4 -f 0,8 + 0,85 + 0,6) ; II 3,09 mm 
(0,92 + 0,35 + 0,67 + 0,67 + 0,48) ; III 2,43 mm (0,76 + 0,3 + 0,46 -f 
0,54 + 0,37) ; IV 3 mm (0,8 -f- 0,4 -f 0,7 + 0,65 + 0,45). Die hintere Augen- 
reihe ist deutlich recurv ; die Hinteraugen sind gleich gross ; ein seitlicher 
Zwischenraum ist = 1, der mittlere = 1 3/7 Augendurchmesser ; die vordere 
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Reihe ist nicht ganz so breit und etwas weniger gebogen als die hintere, 
schwach procurv ; ibre Mittelaugen sind ein wenig kleiner, ihre seitlichen 
grôsser als die Hinteraugen ; das mittlere lntervall ist = 1, ein seitliches = 
2/3 Mittelaugendurchmesser ; das Mittelaugenviereck ist vorn schmâler 
als liinten im Verhaltnis von 3 : 4, es ist viel breiter als lang. Der Clypeus 
ist heinhae so hoch als das Mittelaugenviereck. Die Mandibeln sind nicht 
ganz doppelt so lang, als der Kopf hoch ist ; am Vorderrand der Furche 



Fig. 8. — Diciyna dandi n, sp. 
Ç. Epigyne. 


stchen 3 Zàhne, der mittlere, grôsste ist dem apikalen sehr nahe ; am Hin- 
terrand sind 2 kleine dunkle Zâhne. Die beiden Gruben der Epigyne stehen 
auch nahe beisammen, sind aber fast rundum scharf umrandet ; nur an 
der àussern hintern Ecke ist der Rand schmal unterbrochen und die Grube 
in eine enge quere Rinne ausgezogen, die sich nach aussen verliert ; die 
Gruben selbst sind rundlich eiformig, etwas schief quer gestellt ; ihre Ent- 
fernung von der Bauchfalte ist kleiner als ihr Durchmesser. 

Aussehen des Kôrpers, auch die dunkle Zeichnung des Abdomens, wie 
bei D. arundinacea. 

West Tschekiang, IV 1873: 1 ?. 


Dictyna potaninî n. sp. 

9 : Céphalothorax 1,5 mm lang, 1,05 breit, 0,5 hoch. Abdomen 2,8 mm 
lang. Kopf 0,7 mm breit. Vordere Augenreihe 0,46, hintere 0,53 mm. Man¬ 
dibeln 0,6 mm lang, zusammen 0,63 mm breit. Bein 1 3,65 mm (1 + 0,4 
+ 0,8 + 0,8 + 0,55) ; 11 3,23 mm (1 + 0,38 + 0,7 + 0,7 + 0,45) ; 111 
2,66 mm (0,86 + 0,3 + 0,6 + 0,6 + 0,3) ; IV 3,28 mm (1,1 + 0,3 + 0,72 
4* 0,85 4- 0,3). 

Der Céphalothorax gleicht dem von D. arundinacea und âhnlichen Arten ; 
er ist in der Mitte der Lànge hoch gewôlbt ; nach vorn fâllt er in schwach 
gewôlbtem Bogen, nach hinten fast geradlinig ab. Der breite Kopf ist relativ 
lang, die winkligen Seitenbuchten liegen fast auf 1 /3 der Lange der Kopf- 
brust ; die Kopfseiten weichen nach vorn ganz leicht auseinander, die Ecken 
sind vollkommen abgerundet und bilden mit dem Slimrand eine Kurve. 
Die Augen sind subegal ; die vordere Reihe ist gerade ; das mittlere lntervall 
ist etwas grosser, ein seitliches kleiner als ein Augendurchmesser ; die hintere 
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Reihe ist etwas hreiter (8 : 7) ; das mittlere Intervall ist gleich gross, ein 
seitliches etwas griisser als das vordere mittlere ; die Reihe ist in Oberansicht 
ganz sclnvach reeurv, in Vorderansicht procnrv ; das Rcchteck der Mittel- 
augen ist etwas breiter als lang ; dieHôhe des Clypeus ist. gleich dein doppelten 
Augendurchmesser. Die Mandibeln sind an der Vorderllâche etwas einge- 
sattelt, fein quer rugos, ohne Querkante an der Basis, aber mit einem unschein 
baren rundlichen Hôcker nahe der âussern basalen Ecke ; die Aussenseiten 
sind oben convex, im untern Drittel leicht concav ; die Innenseiten beider 
Mandibeln berühren sich auf 2/3 der Lânge und klaiïen nicht, an der untern 
Ecke tragen sie den langen Vorderrandzahn der Klauenfurche, von da an 
weichen sie auseinander ; das unterste Drittel der Mandibel verjüngt sich 
somit. apikalwârts. Die Lippe ist um 2/9 lânger aïs an der Basis hreit, end- 
wârts etwas verschmàlert, am Ende gestutzt, doch sind die Ecken abgerundet; 



Fig. 0. — Diciyna potanini n. sp. 
Ç. Epigyne. 


die Maxillen sind um 1 /3 lânger als die Lippe, 3 mal so lang als breit, annâ- 
hernd parallelseitig, vorn einwârts über die Lippe gebogen, doch bleiben die 
Enden weit getrennt ; letztere sind fast quer gestutzt, die kaum abgerundete 
innere Ecke ist spitzwinklig. Die beiden Grübchen der Epigyne sind nach 
aussen offen, nur vom, innen und hinten scharf begrenzt ; ihr Zwischenraum 
ist etwas kleiner als ihr Durchmesser ; von der Bauchfalte sind sie um ihren 
doppelten Durchmesser entfernt ; in feuchtem Zustand sind nur die innern 
und hintern Rânder als dunkle redite AVinkel sichtbar, deren quere Schenkel 
in lange, feine schwarze Linien ausgezogen sind, die âussern Enden derselben 
sind kurz nach vorn umgebogen ; zwischen den Winkeln und der Bauchfalte 
schimmern in der Mitte 2 dunkle, runde, sich berührende Samentascheu 
dnrch. Das Cribellum ist ungeteilt, von keiner Mittellinie durchzogen. 

Der Céphalothorax ist glànzend, braunschwarz, die weissen Schuppen- 
haare sind meist abgerieben ; der Rand des Thorax ist mâssig breit orange- 
braun ; die Mandibeln und Mundteile sind dunkel ; das Sternum ist glànzend, 
braunschwarz. Der Cardialstreifen des Hinterleibs ist hellbraun behaart 
nnd hebt sich deutlich von den dicht und kurz anliegend weisslich behaarten 
übrigen Partien der Rückenflâche al) ; er ist nach hinten erweitert nnd 
endet hinter der Rückenmitte in 3 kurzen plumpen Zacken ; âhnliche, 
kieinere finden sich auf halber Lânge der Seiten. Der Bauch ist hellbraun 
behaart, wodurch er sich von den weissen Seiten etwas abhebt. 

Fund : Tarmin haschin, Ordos, 10. X 81: 1 $. 


Source : MNHN, Pans 
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Eresus niger (Petagna). 

Korper 10,5 mm. Die Behaarung des Kopfs ist dicht und lang, anliegend, 
dunkel sepiabraun, nach aussen und hinten mit einigen kürzern weissen 
Hàrchen untermischt. Die 3 vordern Beine sind âhnlich behaart wie der 
Céphalothorax ; oben sind die Enden der Glieder, die Tarsen ausgenommen, 
weiss geringelt, ein schmâlerer weisser Saum fmdet sich am Grunde der 
Patella ; an Bein IV sind weiss : die Spitze des Fémurs, breitere Flecken 
an heiden Enden der Patella, die durch eine feine Linie auf der obern hintern 
Kante verbunden sind ; ein kurzer Strich an der Tibia erreicht den Grand 
und den weissen Fleck am Ende nicht ; noch mehr reduziert ist diese Zeich- 
nnng am Metatars. Beim 2. Exemplar sind die Striche durchgehend ; die 
dunkle Behaarung des hintersten Beinpaares hat einen trüb rôtlichen Sehim- 
mer. Der Hinterleihsriicken ist weniger lebhaft, dunkler und mehr brâun- 
lichrot ; von den 4 braunschwarzen Flecken sind die vordern grosser als 
die hintern ; der weisse, hintere Saum des Rückens ist jederseits unter- 
brochen, der weisse Punkt üher den Spinnwarzen ist vorhanden. 

Fund : Yen mônn Pass, Schansi, 17. VI 1884: 2 <J. 


Scytodes nigrolineatus (Lucas). 

<J : Céphalothorax 2,65 mm lang, 2,05 breit, 1,5 hoch. Kopfende vor den 
Augen 0,13 mm lang, 0,75 breit. Grappe der vorden Seitenaugen 1, der 
hintern 1,1 mm breit. Mandibeln 0,8 mm lang, zusammen 0,7 breit. Bein 
I ca 16,8 mm (4,4 + 0,7 + 4,9 + 6,1 + 0,7 ?) ; III 8,4 mm (2,4 + 0,8 + 
2,2 + 2,4 + 0,6). 

Der Bulbus des Palps zeigt geringfügige Unterschiede von der durch 
Bosenberg und Strand (1906, Taf. 15, Fig. 441 B) beschriebenen japanischen 
Form ; das âusserste, plôtzlich verjüngte Ende ist beim vorliegenden Exem¬ 
plar wesentlich kürzer. Die Korperfârbung scheint kaum zu difïerieren ; 
die mittlere Partie der Vorderhàlfte des Céphalothorax ist am intensivsten 
gefârbt, orangebraun •, sie ist von einer dünnen braunen Mittellinie durch- 
zogen, die von den Mittelaugen über die vordere Hàlfte des Céphalothorax 
sich erstreckt ; seitlich ist dieses Kopiïeld begrenzt von 2 leicht nach aussen 
convexen Bogenlinien, die bei den Seitenaugen beginnen und ebenso weit 
nach hinten reichen, wie die mittlere ; ihre Hinterenden nàhern sich etwas, 
bleiben aber noch weit getrennt ; die hintere Hâlfte des Céphalothorax 
samt den Seiten der vorderen werden durch undeutlichere, verwaschene, 
in der Mitte nicht unterbrochene Streifen in 3 conzentrische Zonen geteilt, 
die wenigstens hinten nahezu gleich breit sind ; diese werden nach aussen 
successive heller und trüber getont ; die trennenden Schatten sind hinten 
am deutlichsten und hier in der Mitte schwach winklig vorgezogen. Der 
Hinterleih ist mazeriert ; er war anscheinend hell brâunlichgelb, von min- 
destens 3 schwârzlichen Querlinien durchsetzt. Bein I ist grôsstenteils hell 
orangegelb ; die Patella ist mit Ausnahme der Basis schwarz, aucb das 
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Ende der Tibia ist dunkel ; über die Unterseite des Fémurs ziehen sicli 
2 parallèle, dünne schwarze Làngslinien, die von Bosenberg und Strand 
nicht erwàhnl werden. 



Ftu. 10. — Scylodcs nigrolincatux (Luc.) 
Pal. des 


Üa mir kein Vergleichsmaterial zur Verfügung steht, kann ich mir kein 
Urteil bilden, ob die vorliegende und die japanische Fonn als individuelle 
Aberrationen oder als constante Lokalformen oder Arten aufzufassen sind. 
Fund : Hangtscheou, Tschekiang, 1925: 1 <£, 1 Ç. 


Drassodes pseudopubescens n. sp. 

9: Céphalothorax 4,3 mm lang, 3,1 breit; Kopf 2 mm breit ; hintcrc 
Augenreihe 1,3, vordere 1 mm. Mandibeln 1,8 min lang. Hinterleib 8,3 mm. 
Bein I 10,4 mm (2,9 + 1,7 + 2,2 -f 1,9 + 1,7) ; II 9,8 mm (2,7 -f 1,5 + 
2,1 + 1,9 + 1,6) ; III 9,1 mui (2,6 -f 1,5 + U + 1,9 -f 1,4) ; IV 12 mm 
(3,5 + 1,6 + 2,6 + 2,9 + 1,4). 


Source ■ MNHN, Paris 
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BestachelimgFein. I u. Il oben mit 1-1, 1 vorn 1, II 1-1 ; lib. I und 
Il niiten 1 auf 2/3 der Lange ; Met. I u. II nnten 1 nahe der Basis ; Scopula 
an Metatars und Tars. Fem. 111 u. IV oben 1-1-1, seitlich je 1-1 ; Tib. III 
oben 1 nahe der Basis, unten 1-1-2, seitlich je 1-1 ; Met. 111 unten mit 
3 Paaren, seitlich mit je 1-1-2 ; Tib. IV oben und hinten mit je 1-1, vorn 
1-1-1, unten 1-2-2; Met. IV nnten mit 3 Paaren, vorn mit I-1-1-2, hinten 
1 - 2 - 2 . 

Die hintere Augenreihe ist leicht procnrv ; die flachen, abgerundel drei- 
eckigen Mittelaugeu stehen dicht beisaimnen, sind aber von den nur halb 
so grossen Seitenaugen uni deren doppelten Durchmesser getrennt ; aile 
Seitenaugen sind gleich gross ; dagcgcn sind die rundeu vordern Mittelaugen 



Fio. II. — Drannodca udopiibuseetM ji. sji. 

Ç. Epigyue ; a: tinter Fiüssigkeit ; b i trocken. 


last so gross wie die hinlern ; die vordere Reihe ist auch etwas procurv ; 
der niittlere Zwischenraum ist gleich dem Durchmesser eines Mittelauges, 
ein seitlicher ist fast nur halb so gross. Das Mittelaugenviereck ist annàhernd 
so lang als breit, hinten eher etwas schmâler als vom. Der Clypeus ist so 
hoch wie der Mittelaugendurchmesser. Die Mandibeln sind fast so lang 
als der Kopf breit ist, etwas vorgestreckt ; die Endabstutzung ist sehr 
schief ; der Vorderrand der Furche trâgt 3 ziemlich weit und gleichmâssig 
getrennte Zâline, deren apikaler etwas langer ist ; die 2 Hinterrandzahne 
sind klein und stehen dem 2. und 3. vordern gegenüber. Die Epigyne gleicht 
der von D. pubcscens (Thorell), ist aber kleiner ; das quer rechteckige Mittel- 
stück ist kürzer ; nur 1 Paar vertiefter Punkte ist deutlich ; die nur unter 
Fiüssigkeit sichtbaren vordern Sainentaschen sind viel grôsser und stehen 
dicht beisammen. 

Der Céphalothorax ist rotbraun, nach vorn schwach verdunkelt. Die 
Mandibeln sind rotbraun ; die Mundteile sind dunkler, das Sternum ist 
heller rotbraun ; die Hüften sind noch etwas heller, mehr braun ; die Beine 
sind âhnlich wie der Thorax ; der Hinterleib ist gelbbraun. 

Fund : Dorf Ndarni, Kan su, 23. V 1885 : I $. 
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Drassodes lesserti Schenkel. 

Ç : Céphalothorax 1 mm laug, 2,6 breil ; Kopf 1,8 mm breit ; hintere 
Augenreihe 1,3, vordere 0,9 mm ; Mandibeln 1,5 mm lang, zusaunnen ebenso 
breit ; Abdomen 4,3 mm lang, 1,8 breit. Bein 1 10,96 mm (2,95 + 1,55 -f 
2,35 + 2,25 + 1,86) ; 11 10,4 mm (2,8 + 1,55 + 2,2 + 2,05 + 1,8) ; 111 
9,26 mm (2,42 + 1,3 + 1,9 + 1,98 + 1,66) ; IV 12,65 mm (3,3 + 1,6 + 
2,7 + 3,2 + 1,85). 

Bestachelung von B. 1 u. 11 : Fera, oben 1-1, vorn nahe dein Ende 1 ; 
Tib. unten 1 auf 2/3 der Lange ; Met. unten 1 bei der Basis ; dichte Scopula 
an der Endhalfte der Tibia, an Metatars und Yars. B. 111 : Fem. oben 1-1-1, 



Fia. 12. — Drmsodes letserti d. sp. 
$. Epigyne. 


seillich je 1-1 ; Tib. oben und an den Seilen je 1-1, unten 1-1-2 ; Met. oben 1, 
an den Seiten je 1-1-2, unten 2-2-2. B. IV : Fem. oben 1-1-1, vorn 1-1, hinten 
1 ; Tib. oben 1 nahe der Basis, an den Seiten je 1-1-1, unten 1-2-2 ; Met. 
oben 1-1-1, vorn 1-1-1-2, hinten l-l-l-l, unten 2-2-2. Die hintere Augen¬ 
reihe ist gerade ; die rundlich dreieckigen, flachen Mittelaugen sind nicht 
viel grôsser als die 6 übrigen, die nahezu gleich sind ; der hintere mittlere 
Zwischenraum ist = 1 Mittelaugendurcbmesser ; ein seitlicher ist doppelt 
so gross ; die betrachtlich kürzere vordere Reihe ist procurv ; der mittlere 
Zwischenraum ist = 1, ein seitlicher = y 2 Augendurchmesser ; das Rechteck 
der Mittelaugen ist um eine Spiir langer als breit. Unter den Mittelaugen 
ist der Clypeus etwa 1 y 2 mal so gross als deren Durchmesser. Die Grube 
der Epigyne ist nicht ganz so breit und regehnâssig wie beim Typus ; die 
plattenfôrmige hintere Verbreiterung des Mediankiels ist stark abgerundet 
dreieckig statt rechteckig. Der Céphalothorax ist hellbraun, eine schntale 
Mittellinie des Kopfes ist braun. Die Mandibeln sind etwas dunkler braun. 
Mnndteile, Sternum und Hüften sind gelbbrann. Die Beine sind etwas 
heller als der Céphalothorax der Hinterleib ist gelblichgrau. 

Fund : Zwischen Urga und Zizichar (Mongolei - Mandschurei), 1896 : 1 $. 


Source : MNHN, Pans 
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Drassodes dispuis codes il. sp. 

Ccphalotax 5,8 mm lang, 4 mm breil ; Kopf bei dcn Hinteraugen 2,4 mm 
breit ; hintcre Augenreihe 1,5, vordcre 1,1 mm. Mandibeln 2,3 mm lang, 
zusammen ebenso breit. Abdomen ohne Spinnwarzen 6,5 mm lang, 4,4 breit. 
Bein 1 15,65 mm (4,35 + 2,4 + 3,4 + 3,2 + 2,3) ; 11 14,74 mm (4 2 + 2,38 
+ 3 28 + 2,86 + 2,02) ; 111 14,44 mm (3,84 + 2,1 + 3,1 + 3,3 + 2,1) i 
IV 18,74 mm (5,15 + 2,27 + 4,02 + 5,25 + 2,05). 

Bestachelung von B. I u. 11 : Fera, oben und vorn mit je 1-1 ; Tib. unten 
mit 1-1, Endhâlfte mit etwas Scopula ; Metatars unten nur mit dichter 



F Kl. 13. — Dra>modf8 dittinthoidcs n. sp. 

$. Epigync. 

Scopula, ohne Stacheln. B. lil : Fémur oben 1-1-1, an dcn Seiten je 1-1 ; 
Tib. oben nahe der Basis mit 1, vorn 2-1, hinten 1-1, nnten 1-1-2 ; Tib. IV 
oben 1-1, an den Seiten je 1-1-1, unten 1-2-2 ; Met, 111 u. IV mit zahlreichen 
Stacheln. 

Die hintere Augenreihe ist schwach recurv ; die flachen hintern ISlittelaugen 
sind oval, ebenso gross wie (lie Seitenaugen ; das mittlere lntervall ist so 
breit wie der bürzere Durchmesser der Mittelaugen, ein seitliches ist fast 
2 y 2 mal so gross ; die vordere Reihe ist etwas procurv ; ihre Augen sind 
annâhernd gleich, merklich grôsscr als die hintern ; der mittlere Zwischen- 
raum ist = 4/5 Augendurchmesser, ein seitlicher ist nur etwa 1/4 des mitt- 
leren ; das Mittelaugenviereck ist breiter als lang, vorn 0,6, hinten 0,5 mm 
breit. Der Clypeus ist = 1 Augendurchmesser, Der Vorderrand der Mandi- 
belfurche hat 3 Zâhne ziemlich nahe beisammen ; der mittlere ist der grosste, 
der apikale ist nur wenig, der basale betrâchtlich kleiner ; am Hinterrand 
stehen keine Zahne. Die Epigyne ist derjenigen von D. dispulsus (Cambr.) 
sehr àhnlich (vergl. Schenkel, 1936, p. 253, Fig. 82), doch hat der Boden 
der beiden Epigynengruben keine beulenartigen Erhohungen. 
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Der Céphalothorax ist rein, aber ziendich dunke) braun, naeh vorn etwas 
verdunkelt ; die Mandibeln sind wie sein Vorderende gefàrbt ; das Sternum 
ist dunkelbraun, die Hüften sind heller ; die Beine sindheller als der Céphalo¬ 
thorax, etwas wolkig ; der Hinterleib ist hell gelbbraun, die Behaarung 
ist weisslich. 

Fund : Sang kan ho, Schansi, 30. VI 1881: 1 


Drassodes serrâtidens n. sp. 

à : Céphalothorax 3,9 mm lang, 3 mm breit ; Kopf bei den llinleraugen 
2,1 mm breit ; hintere Augenreihe 1,4, vordere 1,1 îinn. Mandibeln 2 mm 
lang und zusammen cbenso breit. Abdomen ohne Spinnwarzen 5 mm lang 
und lialb so breit. Palp 1,65 mm (1,8 -f- 0,8 4- 0,9 4- 1,15). Dicke des Fémurs 
0,4, der Palella 0,43, (1er Tibia 0,31 imn. Bein I 12,2 mm (3,2 + 1,7 + 3,1 + 
2,1 + 1,8) ; 11 11,4 mm (3 -f 1,7 -F 2,7 F 2,2 + 1,8) ; 111 9,5 mm (2,75 + 
1,3 F 1,85 F 2 F 1,6) ; IV 12,5 mm (3,6 F 1,6 F 2,7 F 3,1 + 1,5). 

Bestachelung : Fémur 1 oben 1-1, vorn 1, Il oben und vorn 1-1, hinten 1 ?, 
111 und IV oben 1-1-1, an den Seiten je 1-1 ; Tibia I unten auf 3/4 der Lange 
1 ; Metatars I und 11 unten 3 nahe der Basis, Scopula an Metatars uud 
Tars ; Tibia 111 oben 1, vorn 1-1-1, hinten 2-1, unten 1-1-2 ; Metatars 111 
an den Seiten je 1-2-2, unten 2-2-2; Tibia IV oben 1-1, an den Seiten je 
1-1-1, nnten 1-2-2; Metatars IV vorn 1-2-2, hinten und unten je 2-2-2. 

Die hintere Augenreihe ist ganz schwach procurv ; die ovalen Mittelaugen 
sind grosser als die seitlichen ; ihr lângerer querer Durehmesser ist lasL 
doppelt so gross als der der letztern ; der mittlere Zwisehenraum ist nur 
etwa 1/3 des lângeren Mittelaugendurehmessers, ein seitlieher ist 5 mal 
so breit als der mittlere. Die vordere Reihe ist procurv, ihre Augen sind 
gleieh gross wie die hintern Mittelaugen ; der mittlere Zwisehenraum ist 
= 1, ein seitlieher = */ 2 Augendurehmesser; das Mittelaugenviereck ist 
so lang wie vorn breit, hinten sehmüler als vorn im Verhâltnis von 6: 7. 
Der Clypeus ist unter den Seitenaugen = 1, unter den mittleren — 1 % 
Augendurehmesser. Die Mandibeln sind zicmlich vorragend, sehmal bim- 
formig, allinàhlich bis zum Klauengelenk verschinàlerl ; der Furchen- 
vorderrand trâgt einen grôsseren Zahn sehr nahe bei der Klauenbasis 
und in weitem Abstand von diesein, etwa au! halber Mandibellange 2 sube- 
gale kleine dicht beisainmen ; am Unterrand der Furche stehen auch in 
grosser Entfernung vom Klauengelenk 2 noch kleinere Zâhne, die aber 
weit von einander getrennt sind. Der Palp ist schlank ; die Patella ist etwas 
dicker, die Tibia dünner als der Fémur ; letzterer ist i y 2 mal, die Patella 
fast doppelt, die Tibia 3 mai so lang als dick ; der Stamm der Tibia ist 4 y 2 
mal so lang als seine Apophyse ; diese ist 0,2 mm lang, in Seitenansicht 
horizontal, eine schwach gekrümmte Klaue mit gesagtem Unterrand ; 
in Oberansicht ist sie aus- und vorwârts gerichtet, zugespitzt und mit ea 5 
Zahnchen am Vorderrand ; der Tars ist etwas langer aïs die Tibia und 
wcnig breiter aïs diese (4 ; 3), etwa 2 % mal so lang als breit ; die Lange 
des etwas schmàleren Rostrums ist etwa %-l /3 der Grundpartie ; an sciner 
Mémoires du Muséum. — Zoologie, t. XXV 3 
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Ba?*is sldlt unten-inueii eiu langer starker SLachel ; der Bnlb ist fast doppell 
so lang als breit ; seine Apophysen gleichen denjenigen von Dr. lapidosus ; 
ausseiTist eiu kurzes, einwârts gekrümmtes Hâkchen, innen ein auswarts 
«ebogener Dorn, der das Hâkchen etwas überragt. 

° Céphalothorax und Mandibeln siud dunkel kastanienbraun, ersterer 
nach oben etwas heller ; die Beine sind heflbraun ; der Hinterleibsriicken 
ist auf der mittleren Partie hellhraun mit graubrauner Zeichnung ; ein 
schmallanzettlicher Cardialstreif mit faserigen, unebenen Rândern ist 
hinter der Mitte in eine feinere Linie ansgezogen, die das Hinterende fast 
erreicht ; die Hinterhàlfte des Rückens wird dnrchquert von ca 5 flachen, 
nach hinten offenen Winkeln, dcren Schenkel aussen in die graue Rand- 
partie übergehen. 

Ein 2. ist etwas kleiner ; der Céphalothorax ist 3,6, der Hinterleib4,8nnn 
lang ; die hintere Angenreihe ist gerade, und die seitlichen Zwischenràuine 
sind nur etwa 3 mal so breit als der inittlere ; die vordere Reihe ist etwas 
weniger procurv. Die Bestachelung der Beine ist etwas verschieden ; Fera. 
I u. 11 oben 1-1, vorn vor, dein Ende 1 ; III u. IV oben 1-1-2 ; Tibia 11 
unten 1 in der Mitte, Met. I u. Il unten 2 nahe der Basis ; Tib. 111 oben 1, 
vorn 1-1-1, hinten 1-1, unten 1-1-2 ; Met. 111 unten mit Endwirtel von 6, 
dazu vorn 1-1, hinten 1-2, unten 2-2 ; rechte Tib. IV oben 1 apikal, vorn 1-1, 
hinten 1, unten 1-2, linke oben 1-1, an den Seiten je 1-1-1, unten 2-2-2 ; 
Met. IV mit 6 am Ende, dazu an den Seiten je 1-2 (rechts 1-3), unten 2-2. 

Die Fârbung ist heller ; Mandibeln und Céphalothorax sind rotbraun ; 
letzterer ist etwas graulich wolkig ; die Radien des Thorax sind angedeutet ; 
die Beine sind etwas heller ; die mittlere Partie des Rückens ist gelblich ; 
der Cardialstreiîen reicht nur etwas hinter die Mitte, hat schârfere Grenzen 
und 2 Paare kurzer Seitenàste ; die Aussencnden der 5 Winkel erreichen 
die grauen Randpartien nicht ganz. 

$> : Céphalothorax 3,3 mm lang, 2,5 breit ; Kopf 1,5 min breit ; vordere 
Augenreihe 1,1, hintere 0,8 mm. Mandibeln 1,4 mro lang und zusaramen 
ebenso breit. Hinterleib ohne Spinnwarzen 3,8 mm lang, 2,1 breit. Bein 1 
8,4 mm (£4 + 1,25 + 1,8 + 1,6 + 1,35) ; Il 7,3 mm(2,15 + 1,25 + 1,75 + 
1,45 + 1,3); III 7,2 mm (2,06 + 1,1 + 1,46 + 1,54 + 1,04) ; IV 9,6 mm 
(2,55 + 1,3 + 2 + 2,4 + 1,35). 

Die hintere Augenreihe ist gerade ; die Seitenaugen sind kleiner als die 
querovalen mittleren ; der mittlere Zwischeuraum ist kleiner als der halbe 
Querdurchmesser der Mittelaugen, ein scitlicher ist etwa 4 mal so gross 
als der mittlere ; die vordere Reihe ist mâssig procurv ; ihre Augen sind 
gleich, etwas grôsser als die hintern seitlichen ; das mittlere Intervall ist 
etwas grôsser, ein seitliches kleiner als der Augenradius ; das Vicreck der 
Mittelaugen ist etwas breiter als lang (5: 4), hinten schmâler als vorn (9 : 10). 
Die Hôhe des Clypeus ist unter deu .Seitenaugeu = 1, unter den mittleren — 
1 1 /3 Augendurchmesser. Die .Mandibeln sind kürzer und plumper als beim o, 
cher parallelseitig mil last querer Abstutzung ; an der lnnenecke der letzlern 
sitzen die 3 Vorderrandzâhne, deren inittlerer viel grôsser ist als die arnlern, 
vou diesen steht der apikale dichl bciin mittleren, der basale etwas entfernt ; 
die beiden Hintcrrandzâhne sind klein und ziemlich weit getrennt. 
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Bestachelung : Fem. I oben 1-1, vorn 1 ; Feiu. II oben und vorn je 1-1 ; 
Tib. I und II unten mit 1 jenseits der Mitte ; Met. 1 und II unten nahe der 



FlO. 14. — Draasothm serratiden« n. sp. 

q. a i B. Mnndibel v. unten •, b : L. Palp v. nusson ; c : Auge ns. tell ung v. oben u.v. vorn ; 
d ; Tilii.'i and Tara des Patps von unten i e : Abdomina *wolor Es.empln.i-e •, / i Epigyne des Ç. 


Basis mit 2, von da an dichte Scopula wie am Tars ; Tib, III oben nahe 
der Basis I, an den Seiten je 1-1-1, unten 1-1-2 ; Metatars unten mil 2-2-2, 
an den Seilen mit mebreren. 
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Epigyne mit 2 grossen, plump eifortnigen Gruben, die hinten nur durch 
einen kleinen Zwischenraum von der Bauclifalte getrennt sind ; der die 
Gruben trennende (lâche Kiel ist nach den Enden zu verbreitert, in der 
Mit te nicht halb so breit als eine der Gruben ; letztere sind von einem feinen 
erhabencn Rand umgeben, der neben Mediankiel blasenfônnig erweitert ist. 

Der Céphalothorax ist rotbraun, ebenso die Glieder, die unten etwas 
lieller sind; der llinterleibsrücken ist braun mit gelbbraunem Mittelleld ; 
die branne Zeichnung des letztern âhnelt der des 2. Mannchens. Die Mundteile 
sind dunkel rotbraun, das Sternum ist heller, die Hüften sind gelbbraun. 
Der Bauch ist brâunlicligelb. 

Aile Funde stammen aus Kansu : Nordfuss des Nan schan, 18.-20. IX 1881 : 
1 $ ; 4. VI 1886: 1 3 ; Kloster Tschokurtan, 7. IV 86 : 1 9 , 1 Juv. ; Tal des 
Muryn Dschanha, 12. V 85 ; 1 $; Kloster Kadiger, 26. V 85 : 1 $ ; Dorf 
Ndami, 23. V 85: 1 <J. 


Drassodes saitoi il. sp. 

Die Art ist nalie verwandt mit Dr. scrralidens ; die Epigyne bat aueh 
einige Aehnlichkeit mil der von Dr. kwanlungensis Saito (1937, p. 149, 
Fig. 1 c). 

$ : Céphalothorax 4,2 mm lang, 3 breit j Kopf bei den Hinteraugen 1,6 mm 
breit. Hintere Augenreihe 1,2, vordere 1 mm. Mandibeln 1,6 mm lang und 
zusammen ebenso breit. Hinterleib ohne Spinnwarzen 5 mm lang, 1,8 breit. 
Bein 1 11,5 mm (3,3 + 1,7 + 2,5 + 2,3 -f 1,7) ; Il 11,1 mm (3,2 + 1,6 + 
2,4 + 2,2 4- 1,7); 111 10,7 mm (2,9 + 1,56 + 2,16 + 2,3 + 1,78) ; IV 
13,66 mm (3,62 + 1,64 + 2,95 + 3,75 + 1,7). 

Bcstachelung ; Fem. 1 oben 1-1, vorn 1 ; Tib. unten-innen 1 auf 3/5 der 
Lange ; Met. unten 2 nahe der Basis, von da an Scopula wie am Tars ; B. 11 
wie I, nur Fem. vorn 1-1 ; Fem. III and IV oben und an den Seiten je 1-1 ; 
Tib. III oben 1 nahe der Basis, an den Seiten je 1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. 111 
vorn 1-1-1, hinten 1-2-2, unten 2-2-2; Tib. IV wie 111, nur oben 1-1 ; Met. IV 
vorn 1-2-2, hinten 1-1-2, unten 2-2-2. 

Die hintere Augenreihe ist gerade ; die Seitenaugen sind ebenso gross 
wie die mittleren ; das mittlere lntervall ist so gross als der lângere, quere 
Durchmesser der Mittelaugen, ein seitliches ist doppelt so gross als das 
mittlere ; die vordere Reihe ist starker procurv als die von Dr. scrralidens ; 
die Mittelaugen sind kauin, die seitlichen betrachtlich grôsser als die Hinte¬ 
raugen ; der mittlere Zwischenraum ist = 1, ein seitlicher = <4 Mittelaugen- 
durchmesscr ; das Mittelaugenviereckist fast rechteckig, von oben betrachtet 
so lang, von vorn kürzer als breit. Der Clypeus ist unter den Mittelaugen 
mehr als 2 mal, unter den seitlichen 1 y 2 mal so hoch als der Durchmesser 
der erstern. Der Vorderrand der Mandibelfurche trâgt 4 Zâhne ; der 
basale ist der kleinste und von den andern, die dicht beisammen stehen, 
ziemlich weit entfernt ; der 2. ist weitaus der grhsste, der 3. ist etwas grbsser 
als der apikalc ; am Hinterrand steht nnr 1 kleines Zàhnchen dem basalen 
vordern gegenüber. Die Epigyne ist der von Dr. serratidens sehr ahnlich ; 
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der flache Mittelkiel ist parallelseitig, nicht eingeschnürt, so breit als eine 
der Gruben ; diese sind rundlicher, ihr hinten donner erhabener Rand tritt 
oline Zwischenraum an die Bauchfalte ; der Rand ist innen, neben dein 
Mittelkiel, viel schwâcher blasig aufgetrieben. 



F ici. 15. — Draxsodes saitoi n. sp. 
$. Epigyne. 


Der Kcirper ist hellbraun, eine Zeichnung ist nicht vorhanden. 
Fuud : Dorf Ndami, Kan.su, 23. V 1885 : 1 ?. 


Drassodes ndamïcus n. sp. 

$ : Céphalothorax 4 mm Iang, 2,9 breit ; Kopf bei den Hinteraugen 1,8 mm 
breit ; hintere Augenreilie 1,2, vordere 0,95 mm. Mandibeln 1,6 mm lang 
und zusainmen ebenso breit. Bein 1 10,2 mm (2,8 + 1,5 -f- 2,3 + 2 + 1,6) ; 
Il 9,4 mm (2,4 + 1,5 + 2 + 2 + 1,5) ; 111 8 mm (2 + 1,2 + 1,8 + 1,7 
+ 1,3) ; IV 11,5 mm (3 + 1,6 + 2,4 + 2,9 + 1,6). 

Bestachelung : Fem. 1 u. II oben und vorn je 1-1 ; 111 und IV oben 1-1-1, 
an den Seiten je 1-1 ; Tib. I u. II unten 1 auf 2/3 der Lange ; Met. 1 u. Il 
unten 1 nahc der Basis, dichte Scopula an Metatars und Tars ; Tib. 111 
oben 1, an den Seiten je 1-1, unten 1-1-2; Met. 111 vorn 1-2-2, hinten und 
unten je 2-2-2; Tib. IV oben 1-1, an den Seiten je 1-1-1, untenn 1-2-2; 
Met. IV wie III. 

Der Randumschlag des Céphalothorax ist ziemlich breit. Die hintere 
Augenreihe ist gerade ; ihre Seitenaugen sind aufïallend klein, kaum halb 
so breit aïs die ovalen mittleren ; der mitLlere Zwischenraum ist etwa halb 
so breit als der kürzere Durchmesser der Mittelaugen, ein seitlicher ist 
fast 5 mal so breit als der mittlere ; die vordere Reihe ist ziemlich stark 
procurv ; ihre Mittelaugen sind deutlich grôsser als die seitlichen und als 
die hintern mittleren ; das mittlere Intervall ist = 1, ein seitliches = 1/3 
Mittelaugendurchmesser ; das Mittelaugenviereck ist vorn breiter als hinten 
(Verh. 6 : 5), besonders in Vorderansicht breiter als lang (V. 3: 2). Der 
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Clypcus ist unter den Mittelangen so hoch als deren Durchmesser, unter 
den seitlichen nur 2/3 davon. Der Vorderrand der Klauenfurche trâgt 3 
Zàhne ; wegen der tiefen Bucht, die den untersten vom Gelenkrand trennt, 
sclieint er viel grôsser aïs die beiden folgenden ; die Zâhne sind ziemlich 
weit von einander getrennt ; der Hinterrand tràgt nur 1 Zahnchen dem 
hintersten Vorderrandzahn gegenüber. Die Epigyne erinnert an die yon 
Dr. lapidosus ; die Grube ist etwa doppelt so breit als lang ; die ziemlich 
hreiten erhabenen Aussenrânder sind gegen die Grube scharf abgegrenzt ; 
sie hilden convexe, vorn nach innen und hinten gekrümiute Bogen ; der 



Fig. 16 . — DranMde» ndamicu» n. sp. 
O. Epifiyne. 


mâssig breite Mittelkiel der Grube ist hinten viel stàrker erweitert als bei 
Dr. lapidosus, verkehrt T-fôrmig ; unmittelbar vor den Seitenbalken liegt 
in jeder Grubenhfilfte ein kleines, querovales Tuberkel. 

Der Céphalothorax ist ziemlich dunkel braun, nach aussen und hinten 
etwas heller ; die Mandibeln sind schwarzbraun ; das Sternum ist kaiim 
heller als die Hüften, aber lebhafter, mehr orangebraun gefàrbt ; die Beine 
sind braun und wcrden nach aussen allniàhlich heller ; der Hinterleib ist 
graubraun. 

Fund : Tal des Flusses Ndami, Kansii, 21. V 1885; I $. 


Drassodes auritus n. sp. 

? : Céphalothorax 3,8 mm lang, 2,5 hreit ; Breite des Kopfs bei den Hin- 
teraugen 1,2 mm ; hintere Augenreihe 1, vordere 0,7 mm. Mandibeln 1,3 mui 
lang, zusammen 1,2 mm breit. Abdomen ohne Spinnwarzen 6,5 mm lang, 
3,2 breit. Bein I 10,38 mm (2,8 + 1,63 + 2,2 - 1 - 2,05 + 1,7) ; II 9,7 mm 
(2,7 + 1,38 + 2,1 + 1,92 + 1,6) ; III 9,25 mm (2,4 + 1,3 + 1,85 4- 2,1 
+ 1,6) ; IV 12,4 mm (3,3 + 1,4 + 2,6 + 3,3 4- 1,8). 
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Der Céphalothorax ist nach vorn st&rker verschmàlert, die Stimecken 
sind stark abgerundet. Die hintere Augenreilie ist kaunt merkiich recurv ; 
ihre Augen sind gleich gross ; der mittlere Zwischenraum ist = dem kür- 
zern Durchniesser der Mittelaugen, ein seitlicher ist fast doppelt so gross ; 
die vordere Reihe ist ziemlich stark procurv ; die runden Mittelaugen sind 
aufîallend gross, fast doppelt so breit als die seitlichen und auch etwas 
breiter als der lângere Durchniesser der hintern Mittelaugen ; die Intervalle 
sind klein, das etwas grossere mittlere ist nur etwa — 1 /3 Mittelaugendurch- 
niesser ; das Mittelaugenviereck ist vorn nur wenig breiter aïs hinten, breiter 
als lang. Die Hohe des Clypeus ist unter den Seitenaugen = 1, unter den 
mittleren = 1 % Mittelaugendurchmesser. Der Vorderrand der Mandibel- 
furche trâgt 3 kleine Zâhne, deren mittlerer der grôsste ist, am Hinterrand 
stehen keine. Die Mundteile sind relativ kurz, eine Maxille ist 0,8 mm lang, 



Fig. 17. — Dramodsi auritu* n. ep. 

$• Epigyne. 

0,6 breit, die Lippe 0,45 mm lang, 0,4 breit ; das Sternum ist 1,8 mm lang, 
1,3 breit. Die Epigynengrube ist doppelt so breit aïs lang ; sie ist fast vbllig 
ausgefüllt durch eine quere rechteckige Platte, die nur durch einen kur/en 
Stiel mit dem Vorderrand der Grube verbunden ist ; durch einen niedrigen 
halbkreisfôrmigen, procurven Kamm wird eine nach vorn abfallende vordere 
Partie der Platte von der mehr ebenen hintern geschieden ; die erhabenen 
Randleisten sind ziemlich weit vor und ausserhalb der Vorderecken der 
Epigynengrube ; es sind kurze, nach aussen convexe Bogen von fast ohrenâhn- 
lichem Umriss. Bestachelung : Fem. I und II oben 1-1, I vorn I, II 1-1 ; 
F. III oben und an den Seiten je 1-1 ; F. IV oben 1-1-1, seitlich je 1-1 ; 
Tib. 1 und 11 unten 2-2, Met. 1 u. Il unten 2 nahe der Basis, Scopula an 
Metatars und Tars ; Tib. 111 oben 1 nahe der Basis, seitlich je 1-1, unten 
2-2-2; Met. 11 seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2; Tib. IV oben und vorn 1-1, 
hinten 1-1-1, unten 2-2-2; Met. IV vorn und unten 2-2-2, hinten 1-2-2. 
Der ganze Vorderkôrper ist orangebrauu ; die Kopffurchen und Radien 
sind etwas dukler, besonders die hintern ; am Hinterkopf ist ein plumper, 
V-fôrmiger hellerer Fleck. Der Hinterleib ist weisslichbraun wie der Kopf- 
lieck ; die Epigyne ist braun. Die Behaarung ist seidig, weisslich. 

Fnnd : Stadt Donkyr, Kansu, 14.-15. IV 1886 : 1 $. 
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Drassodes tegulatus 11 . sp. 

?: Céphalothorax 4,1 mm lang, 3,2 breit; Kopf bel den Hinteraugen 
2,1 mm breit; hintcre Augenreihe 1,2, vordere 0,9 mm. Mandibeln 2 mm 
langund zusammen ebenso breit. Maxillen 1,7 mm lang, jede 0,8 mm breit ; 
Lippe 1 mm lang, 0,65 breit. Sternum 2,5 mm lang, 1,5 breit. Abdomen 
5,3 mm, mit Spinnwarzen 6,1 mm lang. Rein 1 10,3 mm (3 4- 1,6 + 2,6 
4 - 1,9 + 1,2) ; II 8,5 mm (2,5 + 1,3 4- 1,7 4- 1,6 + 1,4) ; III 7,5 mm (2 
+ 1,2 + 1,3 + 1,6 4- 1,4) ; IV 10,3 mm (3 + 1,6 + 2,2 + 2,2 4- 1,3). 

Bestachelung : Aile Femora oben mil 1-1, vorn mit I, III u. IV auch hin- 
tcn I ; Tibia und Melalars 1 sind nnbewehrt, die Unlerseite mit, am Mc- 
talars ziemlich dünner, Scopula ; Tibia II ist wehrlos, Mclatars mit 3 nahe 



Fin. 18. —- Draxuode* tetntlahm n. sp. 
$. Epieyne. 


beisammen nahe derBasis ; Tib. III vorn 2-1, liinten 1-1, unten 2-2-2, Met. 
vorn 2-2, unten 2-2-2 ; Tib. IV vorn 0, hinten 1-1-1, unten 2-2-2, Met. vorn 
1-2, liinten 2-2, unten 2-2-2. 

Der Céphalothorax ist nacli vorn viel weniger versclimàlerl, betràchllich 
breiter als die Augengruppe ; die Slirnecken sind deutlich, wenig abgerundet. 
Die hintere Augenreihe ist gerade ; ihre Mittelaugen sind die griisslen, ihre 
seitlichen die kleinsten von allen ; die ovalen mittleren sind doppelt so hreit 
als die seitlichen ; ein seitlichcr Zwischenraum ist = 1, der milllere = 1/3 
Mittelaugendurehmesser ; die vordere Reihc ist kaum procurv ; ihre Mit¬ 
telaugen sind etwas grôsser als die seitlichen, diese uni eine Spur grosser 
als die hintern Seitenaugen ; das milllere vordere Intervall ist = I, ein 
seitlielies = 1 /4, die Hiilie des Clypeus =11/3 Mittelaugendurehmesser. 
Die Mandibeln sind oben stark kiiielürmig ; der vordere Rand der Klauen- 
furche tràgt 3 Zahne ; der mittlere ist viel grôsser ; der apikale ist ziemlich 
weit von ihm enlfernt, der basale, dinht bei und innerhalb der Basis des 
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mittleren, geht nach hinten in einen schwarzen, kielartigen Saum der Man- 
dibelinnenkante über ; die beiden Hinlerrandzâhne sind etwas kleiner als 
der mitllere, aber merklich grosser als die andern Vorderrandzâhne ; sie 
stehen nalie beisammen, und der vordere ist etwas kleiner. Der Bau der 
Epigyne nâherl sich derajenigen von Haplodrassus Chamberlin ; die breiten 
raulien Rânder ha ben die Form eines plumpen, nach vorn ofïenen Hufeisens, 
das aber viel flacher und undeutlicher ist ; hinten in der Mitte ist es durch 
eine Rinne gespalten ; seine lnnenrânder sind zu ziemlich breiten Kielen 
erhôht. die nach hinten leicht auseinanderweichen ; ihre scharfen lnnenrânder 
sind fast gerade, die âussern convex ; der Raum zwischen den Kielen wird 
grôsstenteils ausgefüllt durch ein hôher anfgewolbtes Mittelfeld, das vorn 
die Kiele weit überragt ; es ist mehr als doppelt so lang als breit, zu hinterst 
kurz zugespitzt, nach vorn allmâhlich etwas verschmâlert ; hinten ist es 
breiter, vorn sclnnàler als beide Kiele zusammen ; seine Mittellinie ist duich 
eine feine Rinne markiert ; unmittelbar vor dem Mittelfeld ist die Haut 
zu einer Art Hanbe aufgewolbt, iinler deren recurven Hinterrand eine 
Hr'ihle eindringt. 

Die Mitte des Céphalothorax ist orangebraun ; nach vorn wird er allmâh¬ 
lich rot- und am Stirnrand kastanienbrann ; die Brustseiten sind aussen 
ziemlich breit blassbraun. Mandibeln und Mundteile sind kastanienbraun, 
nur der innere Endrand der Maxillen ist weisslich. Das Sternum ist rol- 
braun, die Hüften sind viel heller, die der beiden hintern Beinpaare sind 
fast weisslich ; Bein I Ist ziemlich dunke) orangebraun, die folgenden sind 
heller, trüber braun. Der Hinterleib ist weisslich, die Epigyne ist braun. 

Fund : Tal des Sining ho unterhalb Sining fu, Kansu, 24. IV 1885: 1 $. 


Drassodes potanini il. sp. 

$ : Céphalothorax 2,8 mm lang, 2 mm breit ; Kopf bei den Hinteraugen 
1,3 mm breit; hintere Augenreihe 0,7, vordere 0,6 inm. Mandibeln 1,1 mm 
lang, zusammen 1 mm breit. Maxillen 1 min lang, jede 0,5 îum breit ; Lippe 
0.75 mm 1., 0,5 br. ; Sternum 1,6 auf 1,2 mm. Abdomen 5,5 min lang. Bein 
1 8,15 mm (2,2 + 1,35 4- 1,8 + 1,5 + 1,3) ; 11 7,7 mm (2,1 + 1,2 + 1,8 
+ 1,4 + 1,2); 111 5,73 mm (1,44 +0,8 + 1,15 + 1,44 +0,9); IV 8,65 mm 
(2,25 + 1,06 + 1,64 + 2,25 + 1,45). 

Bestachelung : Fem. 1 u. 11 oben 1-1, vorn 1 ; Pat. hinten 1, Tib. u. Met. 
0 ; F. 111 oben 1-1-1, vorn 1, hinten 1-1, Pat. 111 vorn 1. Tih. 1)1 seitlich 
je 1-1-1, unten 2-2-2, Met. 111 vorn 1-2-2, hinten?, unten 2-2-2; Tib. IV 
wie III ; Met. IV seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2. Die Klauen IV sind lang, 
wenig gebogen, kaum von Borsten versteckt ; die Basalhalfte trâgt 6 knrze 
Zâhnchen. 

Der Kopf ist hreit, die Augengruppe ist viel schmâler, die Stirnecken 
sind ziemlich abgenindel. Die hintere Augenreihe ist deutlich procurv ; 
ihre Mittelaugen sind nur unbedeutend grosser als die seitlichen und fast 
zusammenstossend, ein seitliches lntervall ist = 1 / 2 Augendurchmesser ; 
die vordere Reihe ist merklich procurv ; ihre Augen sind gleich ; das mitt- 
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1ère lntervall ist = 1 Augendurchmesser, ein seitliches ist kaum kleiner ; 
das Mittelaugenviereck ist hinten etwas schmàler und in Oberansicht langer 
als vorn breit. Der Clypeus ist in der Mitte = 1, un ter den Seitenaugen 
y 2 Augendurchmesser. Die Maudibeln sind endwàrts verschmâlert, da die 
innere Endabstutzung sehr schief ist ; der Vorderrand der Klauenfurche 
trâgt 3 Zâhne ; der mittlere ist viel grôsser, der basale ist kleiner als der 
apikale ; die 2 Hinterrandzâhne sind kleiner als der mittlere vordere, aber 
grôsser als die beiden andern ; der obéré Hinterrandzahn ist etwas grôsser 
als der untere. Die Mundteile sind relativ lang ; die Lippe ist auf 1/3 der 
I.ânge am breitesten, nach vorn und hinten verschmâlert, ain Ende abge- 
rundet. Die rundliche Epigynengrube ist sehr seicht, undihrewenigerhahenen 



FlO. 10. — Drasaodtst patanini n. sp. 
$• Epigyne. 


Rànder sind nur seitlich und hinten etwas bestimmter ; der Hinterrand 
besteht aus 2 ziemlich grossen, flachen rauhen Beulen, die hinten durch 
eine mâssig breite Rinne getrennt sind und nach vorn auseinander weichen ; 
der Vorderrand der Grube springt in der Mitte als kurze dunkle Platte 
nach hinten vor ; dieser Vorsprung ist etwa halb so breit als die Grube, 
fast 3 mal so breit als lang ; seine Aussenrànder sind parallel, die Hinterecken 
abgerundet und der Hinterrand etwas eingebuchtet ; letzterem liegen 3 
gleichlaufende enge Falten dicht an ; unmittelbar dahinter erhebt sich 
eine weitere plattenartige Ausfüllnng der Grube, ein vorn breiteres Trapez, 
dessen Vorderecken in plumpe, stumpfe Hôrner ausgezogen sind ; diese 
sind erst nach aussen nnd etwas nach vorn gerichtet und dann nach hinten 
gekrümmt. 

Der Céphalothorax und die Beine sind rotbraun ; die Mandibeln ebenfalls 
aller dunkler ; die Mundteile sind rotbraun ; das Sternum ist hell orange- 
braun mit (lâcher, glânzender Scheibe; die Hüfteu sind hellbraun. Der 
Hinterleib ist hell brâunlichgelb. Die anliegende Behaarung ist seidenartig, 
weiss. 

Fiind : Stadt Guidui (Kuai tü), 7. V 1885 : 1 Ç. 
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Drassodes pugnans (Simon). 


¥ ; Céphalothorax 3,2 mm lang, 2,4 breit ; Kopf 1,8 mm breit ; hinlere 
Angenreihe 1, vordere 0,8 mm, Mandibeln 1,4 mm lang, zusammen 1,5 min 
breit. Bein I 8 mm (2,2 + 1,5 + 1,9 + 1,3 + 1,1) ; Il 7,1 mm (2 + 1,2 + 
1,5 + 1,3 + 1,1) ; III 5,9 mm (1,6 + 1 + 1,1 + 1,3 + 0,9) ; IV 8,6 mm 
(2,3 + 1,3 + 1,6 + 2,2 + 1,2). 



Fia 20. —- Drofsadct pugnan» Simon, $ 
a : Tibia u. Taiw do* Palp* v. unten ; 6 : Tibia v. au=sen ; c : Ç. Rpi^yne. 


Bestachebing : Aile Femora oben mit 1-1, I-I1I vorn und hinten vor dem 
Ende je 1, IV nur hinten 1 ; Tibia I und II sowie Metatars I 0, Met. II unten- 
vorn vor der Mitte 1, Scopula an der Endhâlfte des Metatars und am Tars ; 
Tib. III vorn 1-1, hinten 1-1 ?, unten 2r*l-2 ; Met. III wie II ; Tib. IV vom 
1-1-1, hinten 1, unten 2-2-2 ; Met. IV am Ende 5, dazu seitlich je 1, unten 2. 

Der Céphalothorax ist nach vorn nur wenig verschmalert ; der Kopf 
ist viel brciter als die Augengruppe. Die hintere Augenreihe ist gerade ; 
die o val en Mittelaugen sind etwa doppelt so breit aïs die seitlichen ; das 
mittlere ist kaum = 1 /4, ein seitliches = 1 Mittelaugendurchmesser ■, die 
vordere Reihe ist procurv ; ihre Augen sind subegal, kleiner aïs die hintern 
Mittel-, grosser als die Seitenaugen ; das mittlere Intervall ist = 2/3 Augen- 
durchmesser, ein seitliches kaum halb so gross ; das Mittelaugenviereck 
ist ein Reehteck, in Oberansicht so lang als breit, von vorn betrachtet 
kiirzer. Die Ilôhe des Clypeus ist in der Mille == 1, nnter den Seitenangen = 


Source • MNHN . Pans 





44 


B. SCHENKEL 


3/4 Augendurchmesser. Die Mandiheln sind oben stark knieformig ; am 
vordern Furchenrand stehen 3 Zâhne, deren mittlerer viel grosser als die 
2 andern ist ; die 2 Zâhne am Hinterrand sind kleiner als der mittlere, 
grôsser als die andern Vorderrandzâhne ; der apikale ist kleiner als der 
basale. Die hufeisenfûrmige Partie der Epigyne erinnert mehr an diejenige 
von Dr. umbratilis als an die von Dr. signifer ; die quere hintere Partie 
ist sehr ausgedehnt, in der Mitte von einer Lângsfurche durchzogen ; die 
beiden Arme des Hufeisens haben longitudinale Innenrânder ; die Aussen- 
rânder sind sehr schief abgeschrâgt, die Arme darum schlank zugespitzt, 
âhnlich wie bei Dr. m icrops ; die Platte dazwischen ist fast doppelt so lang 
als breit, etwa so breit wie einer der Arme an seiner Basis ; sie ist parallel- 
seitig, hinten kurz zugespitzt, von einer mittleren Lângsfurche durchzogen ; 
sie ist vorn in 2 Schwielen geteilt, die hakenfôrmig um die Hufeisenenden 
herumgebogen sind ; das Epigynenfeld ist nach vorn etwa um halbe Hufei- 
senlânge weiter ausgedehnt, etwas gefâltelt und ranh ; eine deutlichere 
Querfalte begrenzt es vorn, die weniger breit ist als das Hufeisen, ilire 
Aussenenden sind nach hinten umgebogen. 

Der Kopf ist dnnkel rotbraun, nach hinten und aussen heller ; der Thorax 
ist braun, ebenso die Beine ; die Mandibeln sind dunkelbraun, die Mund- 
teile und das Sternum rotbraun ; die Hüften sind etwas heller, besonders 

H. 111 und IV. Der Hinterleib ist graubraun, unten heller. 

vom gleichen Fund : Céphalothorax 2,7 mm lang, 2,1 breit ; Kopf 

I, 4 mm breit ; hintere Augenreihe 0,8, vordere 0,65 mm. Mandibeln 1,5 mm 
lang, zusammen 1,3 mm hreit ; eine Maxille 0,95 auf 0,45, Lippe 0,65 anf 
0,15 mm. Sternum 1,6 mm lang, 1,2 breit. Abdomen 3,5, mit Spinnwarzen 
4 mm lang, 2 breit. Bein I 8,1 mm (2 + 1,2 + 2 + 1,6 + 1,3) ; Il 6,6 mm 
(1,6+ 1,1 +1,5+ 1,3+ 1,1); 111 5,4 mm (1,4+0,75 + 1,1 +1,15 + 1); 
IV 8,7 mm (2,3 + 1,2 + 1,8 + 2,1 + 1,3). 

Bestachelung : Bein I und II wie beim <J, nur Met. II unten vor der Mitte 
mit 2 ; Tibia III seitlich je 1-1, unten 2-1-2 ; Met. 1II rundum vor der Mitte 4, 
am Ende 6 ; Met. IV am Ende 6 ?, dazu vorn 1, hinten 1-1, unten 2-1. 

Der Kopf und die Augen sind wie beim Ç ; die Mandibeln sind oben anch 
knieformig, aber stârker vorgestreckt und schlanker er.dwârts verschmâlert 
als beim $ ; die Zâhne beider Furchenrânder, besonders die des untern, 
sind viel weiter von einander getrennt ; der Oberrand trâgt nur 2 Zâhne, 
wovon der grosse hintere als Lângsleiste nach hinten ausgezogen ist. Der 
Palp ist dem von Dr. signifer sehr âhnlich ; die Apophyse der Tibia ist 
am Ende etwas mehr verbreitert, die untere Endecke etwas vorragender 
und die convexe Endabstutzung etwas schiefer ; von den 3 Endapophysen 
des Bulbs ist die mittlere (« lame sigmoïde ») gerade vorgestreckt, am Ende 
nur schwach nach aussen gebogen und fast gleich breit. 

Aile Funde entstammen der Prov. Kansu : Tal des Dsclianba im Amdos, 
13. IV 1885: 1 Ç ; Donkyr, 14., IV 85: 5 <?, 1 $, 1 J. ; Tal des Mokto gol 
im Amdo, 16. IV 85 : 1 $ ; Tal des Badschu gol im Amdo, 17. IV 85 : 1 <£, 
1 $ ; Chan tschuan i. T. d. Sining ho, 22. IV 85: 2 $ ; Kloster Marsan i. 
T. d. Sining ho, 23. IV 85: 1 Ç ; Tal des Sining ho unterhalb Sining, 24. 
IV 85 : 1 ; Stadt Sining, 29. IV 85 : 1 $, 3 J. ; Tal des Karyn am Südhang 
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des Latschila, 4. V 85 : 1 $ ; Dorf Rtygri ini Tal des Lunlscho pu, 9.V 85 : 
1 Ç ; Tal des Muryn Dschanba, 12. V 85 : 1 <£, 4 $, 2 J. ; Berge zwischeu 
den Flüssen Ussan und Taschitu, 25. V 86: 1 $ ; Kloster Gulebu mom- 
Donkyr, 10. IV 86 : 1 $ ; Flüsschen Ulan ussu im Osten des Kuku nor, 
20. IV 86 ; 1 ^ ; Fluss Bardim, 12. V 86: 2 <$, 2 Ç (1 Paar viel hellcr und 
kleiner). 


Drassodes pseudopugnans 11. sp. 

<$ : Céphalothorax 1,9 mm lang, 1,4 breit ; Kopf 0,9 breit ; hintere Augen- 
reihe 0,5, vordere 0,4 mm. Mandibeln 0,8 nun lang und zusammen ebenso 



breit. Abdomen 2,5, mit Spinnwarzen 3 mm lang, 1,6 breit. Bein 1 4,9 mm 
(1,3 + 0,7 + 1,3 -|- 0,8 + 0,8) ; 11 4,1 mm (1,1 + 0,6 + 1 + 0,7 + 0,7) ; 
111 3,65 mm (1 + 0,5 + 0,7 + 0,7 + 0,75) ; IV 4,8 mm (1,3 + 0,6+1 
+ U + 0,8). 
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Bestachelung : Aile Feinora oben mit 1-1, 1 une! 11 vorn luit 1, 111 seitlich 
mit je 1, IV hinten mit 1 ; Tibia 1 und 11 unten 0 ; Met. 1 unten 2 schwache, 
11 2 slârkere vor der Mitte ; Scopula ain Metatars fast 0, am Tars dünn ; 
Tib. III vorn 2-1, hinten 1-1, unten 2-2-2 ; Met. 111 am Ende mit 6 ?, dazu 
vorn und unten je 2, hinten 1 ; Tib. IV vorn 0 ?, hinten 1-1-1, unten 2-2-2 ; 
Met. IV am Ende 5, dazn an den Seiten und unteu je 2. 

Die hintere Augenreihe ist gerade ; ihre Augen sind fast gleich gross ; 
der mittlere Zwischenraum ist annâhernd gleich déni kürzereu Durchmesser 
der Mittelaugen, ein seitlicher 1 l / 2 mal so gross als der mittlere ; die vordere 
Reihe ist procurv ; die Seitenangen sind fast noch grôsser als die hintem, 
1 1 /3 mal so breit als die mittleren vordern ; der mittlere Zwischenraum 
ist — 1 y 2 , ein seitlicher = l / 2 Mittelaugendurchmesser; das Rechteck 
der Mittelaugen ist in Oberausicht so lang als breit. Die Hôhe des Clypeus 
ist in der Mitte fast =■ 2, aussen wenig mehr als 1 Mittelaugendurchmesser. 
In Oberansicht ist die Apophyse der Palpentibia am Ende noch stàrker 
verbreitert, hakcuartig ; dem Rand der fast rechtwinkligen innern Einbuch- 
tuug entlang verlauft eine feine Leiste. Der Tare ist verhâltnismâssig kurz 
und breit, fast ohne Rostrum ; der Bulb ist bei gleicher Lange etwa um 
1 /4 breiter als der von Dr. pugnan.s ; die mittlere Endapophyse ist sehr 
plump, nur wenig langer als breit ; die àussere ist ein viel unvollkommener 
Haken. 

Der Vorderkôrper ist hell orangebrann ; eine dnukle Randlinie des Thorax 
ist kauin erkenubar. Die Beine sind etwas heller. Der Hinterleib ist hell 
graulichbraun. 

Fund : Tal des Badschu gol ini Amdo, 17. IV 85: 1 <$. 


Phaeocedus potanini n. sp. 

Ç: Céphalothorax 2,9 mm lang, 2,2 breit ; Kopf 1,1 mm breit ; hintere 
Augenreihe 0,65, vordere 0,5 mm. Mandibeln 0,95 mm lang, an Grunde 
zusammen 1,1 mm breit; eine Maxille 0,8 mm lang, etwas vor der Mitte 
0,5 mm breit ; Lippe 0,5 auf 0,35 mm ; Sternum 1,6 anf 1,4 mm. Abdomen 
4,9, mit Spinnwarzen 5,4 mm lang, 2,5 breit. Bein 1 7,1 mm (2,2 -f 1,2 
+ 1,7 + 1,1 + 0,9) ; 11 6,05 mm (1,9 + 1 + 1,4 + 0,95 + 0,8) ; III 5,5 mm 
(1,65 + 0,8 + 1 + 1,2 + 0,85) ; IV 8 mm (2,2 + 1,1 + 1,7 + 1,9 + 1,1). 

Hintere Augenreihe ganz schwach procurv ; die Mittelaugen sind grôsser 
als die seitlichen ; der Durchmesser der letzleren ist gleich dem kürzeren 
Durchmesser der mittleren und 2/3 vom làngeren ; der mittlere Zwischen¬ 
raum ist = 1/4, ein seitlicher = %des kürzeren Mittelaugendurchmesser : 
die vordere Reihe ist procurv ; die Mittelaugen sind etwa so gross wie die 
hinteren Seitenaugen ; die seitlichen sind etwas grôsser, aber unmer noch 
kleiuer als die hinteren Mittelaugen ; das mittlere lntervall ist = 3/4, ein 
seitliches = 1/4 Mittelaugendurchmesser; das Viereck der Mittelaugen ist 
hinten kaum breiter als vorn und in Oberansicht so lang als vorn breit. 
Der Clypeus ist in der Mitte = 11/4, aussen = 3/5 Mittelaugendurchmesser. 
Der Randumschlag des Céphalothorax ist in Seitenansicht ziemlich breit, 
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von oben betrachtet selir schmal. Die Mandibeln sind am Grundc zusammen 
breiter als lang, endwàrts etwas versclimâlert ; die Endabstutzung ist fast 
quer, mit dichtem Haarbüschel verseben ; die innere Ecke (Vorderrand der 
Furche ?) trâgt 2 benachbarte, feine, helle Zàhncben, die nur unter starker 
Vergrosserung sichtbar sind ; der Rücken der Klaue scheint wie eingedrückt, 
da er auf làngere Strecke fast gerade und nur im letzten Viertel gebogen 
ist. Die Maxillen sind nahe der Mitte, unmittelbar vor déni Palpgelenk, 
am breitesten, endwàrts etwas iiber die Lippe geneigt ; letztere ist in der 
MiLte etwas eingeschnürt, am Ende gerundet-gestutzt. 



Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1 ; Beine I und 11 sonst wehrlos, 
Scopula nur am Tars deutlich ; Tibia 111 vorn 1-1, hinten 1, unten 1-1-2 ; 
Metatars seitlich je 1-1-1, unten 1 in der Mitte ; Tibia IV oben 1-1, seitlich 
je 1-1-1, unten 2-2-2 ; Metatars IV vorn 1-2-1, hinten 1-2-2, unten 2-2. 

Das Geschlechtsîeld ist so lang als breit, abgerundet sechseckig ; die 
Platte der Epigyne ist rauh, hinten mit tiefer Einbuchtung, die in der Mitte 
durch einen dunkeln Winkel gesàumt ist ; Mitte der Platte mit 2 grossen 
rundlichen Gruben, die durch einen Kiel getrennt sind, der etwas mehr 
als halb so breit ist als eine derselben. 

Der Vorderkôrper ist orangebraun ; die Endhalfte der Maxillen ist weiss- 
lich. Der Hinterleib ist hellgrau, die Epigyne orangebraun. 

Fund ? (Etikette verloren) ; 1 $. 

Scotophaeus yunnanensis n. sp. 

$ : Céphalothorax 3 xmu lang, 2,5 breit ; Kopf bei tien Hinteraugen 1,1 mm 
breit ; hintere Augenreibe 0,85, vordere 0,65 mm. Mandibeln 1,3 mm lang, 
zusainmen 1,2 breit. Abdomen 5,7 mm lang, 3,5 breit. Bein I ? (Fera. 2,3 mm. 
Pat. 1,5 mm, Rest fehlt) ; II 7,1 min (2,1 + 1,3 + 1,5 -f- 1,3 + 0,9) ; III 

6.3 mm (1,7 + 1,1 + 1,2 + 1,4 + 0,9) ; IV 9,2 min (2,4 + 1,4 + 1,9 + 

2.3 + 1,2). 
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Bestachelung : Feuiora oben mit 1-1, I vorn 1, 11 vorn 1-1, 111 hinten 

1- 1 ; Tihia 11 wehrlos, Metatars unten 2 nalie der Basis, dichte Scopula an 
Metatars und ïars ; Tibia 111 oben 1 nahe der Basis, seitlich je 1-1, unten 

2- 2-2; Met. 111 vorn 1-2-2, hinten 1-1-2, unten 2-2-2; Tib. IV oben 1, 
seitlich je 1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2. Die 
liintere Augenreihe ist leiclit procurv ; die eiformigen Mittelaugen sind 
grôsser als die seitliclien ; der kleinere Durchinesser ist = 11/4, der grossere 
1 2/3 der Breite der letzteren ; ein seitliclies lntervall ist etwas grôsser als 
lier Durchinesser der Seitenaugen, das mittlere ist kauin halb so gross ; 
die vordere Reihe ist procurv ; ilire runden Mittelaugen sind so breit als 
der liingere Durchmesser der hintern ; die Seitenaugen sind kleiner (7/9) 
als die niittleren, aber grôsser als die hintern Seitenaugen ; eiu seitlicher 
Zwischenraum ist nur etwa — 1/5 des Seitenaugendurchinessers ; der 



FlO. 23. — Scotopkœu* ÿunnaiicnnw n. sp. 
Ç. Epigyue. 


mittlere ist mchr als 3 mal so breit als ein seitlicher ; das Vicrcck der Mittel¬ 
augen ist vorn wenig breiter, in Oberansicht so breit als lang. Der Clypeus 
ist in der Mitte = 1, seitlich = 2/3 Mittelangendurchmesser. Die Mandibeln 
sind etwas langer als zusammen breit ; die Aussenrander sind fast parallel ; 
am obern Furcbenrand stehen 3, ain untern 2 kleine Zàhne. Das rundliche 
Geschlechtsfeld, das hinten nicht ganz bis zur Banchfalte reicht, ist vorn 
von einem etwas recurven, dünnen erhabenen Band bcgrenzt ; von diesem 
durch eine Vertiefung getrennt beginnen 2 mittlere Lângswûlste, die vorn 
schwâclier, hinten stàrker auseinander weichen, dazwischen sich berühren ; 
ilire Hintereuden sind nacli aussen und dann nach vorn uingebogen und 
werden undeutlich ; die so entstehenden Buchten schliessen je einen kreis- 
rundeu dunkeln Fleck eiu. Die Epigyne scheiut der von Melanophora jaxar- 
lensis Kroneberg sehr âhnlich zu sein (Taf. 11, Fig. 1 c), aber die Àugcn 
sind anders (1 b), die vordern Mittelaugen sind hier kleiner als die seitlichen ; 
der Céphalothorax ist anders gestaltet, nach vorn viel stârker verschroâlert 
(1 a). Der Céphalothorax ist orangebraun ; die Mandibeln sind etwas dunkler, 
die Beine ein wenig heller ; am dunkelsten ist die Lippe ; das Sternum ist 
rotbraun, die Hüften sind etwas heller. Der Hinterleih ist hell, fahlgran ; 
ein lanzettlicher Cardialstreifen ist etwas dunkler. 

Fund : Yunnan fu, 26. II 1925 ; 2 Ç. 
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Scotophaeoides, ji. gen. der Echemae. 

Kopf breit, doppelt so breit als die Augengruppe. Miltlcres Intervall cler 
hintern Augenreihe grosser als die scitlichen. Vordere Seitenaugen grosser 
als die miLtleren und als die Hinterangen. Mittelaugenviereck hinten breiter 
als vorn. Maudibeln oben stark kuieformig ; beide Furchenrânder mit je 
2 kleincn, wcit getrcnntcn Zâlinclien. Palpansatz in der Mitte der Aussenseite 
(1er Maxillen ; Endhâlfte der lctztern über die Lippe geneigt Lippe quadra- 
lisch, ihrc Vorderecken sind nur wenig abgerundet, die Ecken der Basis 
springen nach aussen vor. Das Sternum ist gewôlbt, herzformig ; sein schmales 
Hinterende trennt die Hiiftcn IV von einander and ist hinten quer gestutzt. 
Die Hüften I und IV sind betrâchtlich langer als II und 111. Metatarsen 
III und IV mit Andeutung eines Putzkamms. Spinnwarzen kurz. 

Scotophaeoides sinensis n. sp. 

$ : Céphalothorax 1,6 nun lang, 1,35 breit ; Kopf 0,95 mm breit ; hintere 
Augenreihe 0,15, vordere 0,36 mm. Mandibeln 0,8 mm lang, zusammen 
ebenso breit ; eiue Maxille 0,6 auf 0,3, Lippe 0,32 anf 0,3, ihre Sutur gegen 
das Sternum 0,38 mtn ; Sternum 1,1 auf 0,9 mm, das Hinterende zwischen 
den Hüften 0,2 min breit ; Hüften I und IV 0,7 auf 0,3, III 0,45 auf 0,28 mm. 
Bein I 4,9 mm (1,4 + 0,8 + 1 + 0,9 + 0,8) ; Il 1,45 mm (1,3 + 0,65 + 
0,9 + 0,8 + 0,8) ; III 3,7 mm (I + 0,5 + 0,7 + 0,8 + 0,7) ; IV 5,8 mm 
(1,6 4- 0,7 + 1,1 -P 1.4 4- I). Abdomen 2,7 mm lang, 1,3 breit. 

Bcstaehelung : Tib. und Met. I welirlos, dünne Scopula an Met. un'd 
Tars ; Met, Il unten-vorn 1 nahe der Basis ; Tib. 111 seitlich je 1 vor dem 
Ende, unten 2-2, aile schwach ; Met. 111 unten-hinten nahe der Basis 1, 
im Enddrittel mit einer Haarbürste, die zuletzt in eine Art Putzkamm 
auslâuît; Tib. IV vorn?, hinten 1-1, unten 2-2-2; Met. IV vorn-unlen 
bei der Basis 1, hinten 1-1, unten ?, am Ende mit Putzkamm. 

Der Kopf ist sehr breit, doppelt so breit als die Augengruppe, glànzend, 
quer gerieft ; der Thorax ist âusserst fein und dicht runzlig punktiert ; 
die Mittclritze ist kurz. Die hintere Augenreihe ist gerade ; ihre Augen 
sind annâlierud gleich gross, nur sind die mittlereu oval, nach vorn diver- 
gierend ; das mittlere Intervall ist 1 y 2 mal so gross als ein seitliches, etwa 
gleich dem Scitenaugendurchmesser ; die vordere Reihe ist procurv ; ihre 
vordern Seitenaugen sind die grossten von allen, 1 1 /4 mal so breit als die 
mittleren, die den hintern seitliclien gleich sind ; das mittlere, vordere 
Intervall ist = 2/3, ein seitliches = 1/3 Mittelaugendurchmesser ; das 
Mittelaugenviereck ist hinten 11/3 mal so breit als vorn, breiter als lang. 
Der Clypeus ist in der Mitte = 1, seitlich = % Scitenaugendurchmesser. 
Die Mandibeln sind obeu stark kniefômiig ; beide Furchenrânder tragen je 
2 weit getrennte Zâluichen, die untern stelien dem Ende etwas nâher und 
sind kleiner, besonders das basale ; die obéra sind grosser, fast gleich, hinten 
nahe der Basis des obéra steht anscheiuend noch ein kleineres, durch Borslen 
verdecktes. Die Maxillen tragen das Palpgelenk etwa in der Mitte, ihre 
Endhâlfte ist über die Lippe geneigt ; letztere ist fast quadralisch, die 
Mémoires du Muséum. ■— Zoologie t. XXV 4 
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Endecken sind kaum abgerundet, die basalen etwas seillich ausgezogen. 
I3as herzformige Sternum ist hinten zwischen die Hüften IV eingeschoben, 
sclimàler als eine dcrselben, hinten gestutzt ; Die Hüften 1 und fV sind 
langer als ff, 111 ist die kürzesle. Die Spinnwarzen sind kurz. Die vordere 
Hâlfte des Geschlechtsfeldes ist gewolbt ; sie ist nach hinten in einen làngeren 
mittleren und 2 kurze seitliche Zipfel ausgezogen und bildet so eine Art 
Ankerfigur ; dahinter folgen 2 ganz seichte, Hache, lânglich ovale, etwas 
nach hinten convergierende Eindrücke, deren Grund eng gerieft ist ; an der 
befeuchteten Epigyne fallen 2 Paare grosser Samentaschen auf, die innen 
durch 2 parallèle, schmale, benachbarte Gange mit einander verbunden sind ; 
das unischliessende Geschlechtsfeld ist vorn breiter, abgerundet trapez- 
îôrmig mit procurvem Vorderrand. 



Flo. 24. — ScotophœoUlts sinenxii n. gcn. n. sp. 
Ç. Epigyne. 


Der Céphalothorax ist braun, nach vorn dunkler, melir rotbraun ; die 
Mandibcln sind noch tiefer rotbraun, die Lippe ist noch dunkler, dagegen 
sind die Maxillen orangebraun. Das Sternum ist gewolbt, glanzend, zerstreul 
grob punktiert, orangebraun, in der Mitte etwas gelblicher ; ein schmaler, 
iiberall gleichbreiter, dunkelbrauner Rand umsâumt es rundum. Die Hüften 
sind gelber als das Sternum ; die Beine sind gelbbraun, die vordern etwas 
lebhafter gefârbt, besonders Fem. 1 mehr orange. Der Hinterleib ist oben 
hellbraun, der Bauch vor der Faite hell orangebraun ; die Epigyne ist hell 
rotbraun, der Bauch hintcr der Faite hellbraun, halbwegs von2fast paral- 
lelen, benachbarten dunkleren Linien durchzogen. 

Fund : Kanton, 12. 1 1925: 1 ?. 

Zelotes cavaleriei n. sp. 

$ : Céphalothorax 3,5 mm lang, 2,7 breit ; Kopf bei den Hinteraugen 
1,2 mm breit; hintere Augenreihe 0,75, vordere 0,65 mm. Jede Mandibel 
0,9 min lang, 0,6 breit ; eine Maxille 0,9 auf 0,5 mm ; Lippe 0,53 auf 0,15 mm ; 
Sternum 1,8 auf 1,-4 mm. Abdomen 4,1, mit Spinnwarzen 5,6 mm lang, 
2,8 breit. Bein 1 9,3 mm (2,5 -f 1,5 + 2 + 1,8 -f 1,5) ; Il 8 mm (2,2 + 1,4 
+ 1,6 + 1,5 + 1,3) -, III 7,1 mm(1,9 -f 1,1 + 1,5 + 1,4 + 1,2) ; IV 10,2min 
(2,7 + 1,5 + 2 + 2,5 + 1,5). 
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Nalie verwaildt mit Z. barbatus (L. Koch). Die hintere Augenreihe ist 
gerade ; ihre Mittelaugen sind grosser als die seitlichen, der kiirzere Durch- 
messer der erstem ist =, der Jàngere 1 1 /3 mal so gross als die Breite der 
letztern ; das mittlere Intervall ist fast = 0, ein seitliches etwas grosser 
als der Radius der SeiLenaugen ; die vordere Reihe ist procurv ; ihre Seite- 
nangen sind wenig grosser als die mittleren, etwa so gross wie die hintern 
Mittelaugen ; die seitlichen Zwischenrâume sind fast = 0, der mittlere ist 
etwa = 2/3 Mittelaugendnrchraesser ; das Rechteck der Mittelaugen ist 
breiter als lang. Der Clypeus ist in der Milte fast — 2, seitlich — 1 % Mittel- 
augendurchuiesser. An der Vorderseile der Mandibel ist nach innen zu ein 



a 


Fig. 23. — Zclolca cavalerid n. sp. 

$. Epigyne 5 a 1 Troclcen j b i unter Flüssigkeit. 


dichler Besatz von schwarzen Dornen. Der Metatars 111 ist unten-liinten 
diclit grob und kurz schwarz beborstet ; der Putzkamm ist sehr deutlich. 
Die Epigyne ist derjenigen von Z. barbatus alinlich, aber der recurve Vor- 
derrand geht ohne Ecken in die nach hinten divergierenden Seitenrànder 
der Grube uber ; letztcre ist kürzer, hinten etwa uin 1 /4 breiter als lang. 

Der Céphalothorax ist glatt, wie die Mandibeln und Beine hell rotbraun ; 
die Femora sind nicht aufgehellt ; das Sternum ist etwas heller, mit flacher, 
fein und dicht punktierter, abstehend behaarter Scheibe. 

Fund : Anschun fu, Gan schuen fu, 1912: 1 $. 


Zelotes davidi n. sp. 


o : Céphalothorax 2,3 mm lang, 1,8 breit ; Kopf bei den Vorderaugen 
0,7 mm breit ; hintere Augenreihe 0,43, vordere 0,38 min. Mandibeln 0,8 mm 
lang, zusammen 0,7 breit. Abdomen 2,6, mit Spinnwarzen 2,8 mm lang, 
1,4 breit. Palp 2,6 mm lang (1 + 0,33 + 0,25 4- 1), Dicke der Glieder 0,3 ; 
0,25 ; 0,35 ; 0,5 ; Tibia mit Apophyse 0,6 mm lang, Beiji 1 6,1 min (1,8 + 
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1 + 1,2 + 1,1 4- 1) ; 11 5,2 mai (1,3 + 0,9 + 1,1 + 1 + 0,9) ; 111 5,1 mm 
(1,4 + 0,7 + 1 + 1,2 + 0,8); IV 7,2 mm (1,9 + 1 + 1,3 + 1,9 + 1,1). 

Bestachelung : Aile Feniora oben mit 1-1-1, 1 und 11 vorn, III und IV 
vorn und hinten mit 1-1 ; Tibia 1 ? (abgeriehen), Tib. 11 unten 1-1 ; Metat. 
I und 11 unten 2 nalie der Basis ; Patellen 111 und IV hinten 1 ; Tib. 111 
und IV oben 1, vorn 1-1-1, hinten 2-1-1, unten 2-2-2; Met. 111 vorn 1-2-2, 
hinten 2-1-2, unten 2-2-2 ; Met IV wahrscheinlich an den Seiteu und unten 
mit je 2-2-2. 

Hintere Augenreihe kaum merklicli recurv ; ilire Augen sind fast gleich 
gros», die mittleren sind queroval ; die seitlichen Intervalle sind etwa gleich 
dem kürzern Durchmesser der Mittelaugen, das inittlere ist unbedeuteud 
kleiner ; die vordere Reihe ist zieinlich stark procurv ; ihre Mittelaugen 
sind so gross wie die hintern seitlichen, ihre Seitenaugen 11/3 mal so breit ; 
die seitlichen Zwischenràume sind annâhernd — 1/5, der mittlere = 7/11 
Mittelaugendurchmesser ; das Mittelaugenviereck ist etwas langer als breit 
und hinten wenig hreiter als vorn. Die Hohe des Clypeus ist in der Mitte 
= 2, scitlich = 1 y 2 Mittelaugeudurchmesser. Die grôsste Dicke des Palpen- 
femurs betràgt fast 1 /3 der Lânge, letztere entspricht der von Patella + 
Tibia + Hàlfte des Tars ; die Patella ist etwas langer als dick, lànger aber 
dünner als der Stamm der Tibia, letztere ist dicker als lang ; die Apophyse 
an der Aussenseile ist etwa 1 % mal so lang als der Stamm, schmal, 5 mal 
so lang als breit, am Ende zur abgerundeten Spitze verschmàlert ; in Aussen- 
ansicht ist sie erst lângs-, dann schwach nach oben gerichtet ; von unten 
betrachtet liegt sie erst dem Tars an, ist ira letzten Viertel nach aussen 
abgebogen, schràg nach vorn — aussen gerichtet und zuletzt hâkchenartig 
einwarts gekrümmt ; der Tars ist noch etwas langer als Patella + Tibia 
mit Apophyse, 2 y 2 mal so lang als breit ; sein Innenrand ist fast gleich- 
mâssig convex, sein àusserer fast gerade, ein Rostrum fehlt ; die Endapo- 
physe des Bulbs erreicht fast das Tarsende ; der Hauptkôrper des Bulbs 
ist am Ende quer gestutzt ; die âussere Ecke ist lamellenartig isoliert, nach 
aussen gerichtet, spitz dreieckig ; vor und aussen an dieser Ecke ist ein 
zugespitztes, gefurchtes helles Blatt ; unmittelbar vor dein abgestutzten 
Bulbende ist innen ein kleines, queres, tiefer gelegenes schwarzes Bàndchen ; 
in der Mitte taucht eine sicheUormige quere Lamelle bis zum Niveau der 
Bulbflâche empor ; am auffallendsten ist die weiter endwârts gelegene 
apikale Apophyse, ein dünnes etwas verbogenes Blatt, das schief nach 
aussen — vorn gerichtet ist und das Tarsende durchquert ; es endet in einer 
dünnen, schwarzen, grifîelàhnlichen Spitze, die beinahc bis zum Ende des 
Tars reicht ; tiefer im Cymbium gelegen und nicht aufgerichtet ist ein 
weitercs braunes Blatt aussen hinter der Endapophyse, dessen Umrisse 
sowie sein Zusammenhang mit letzterer nicht zu erkenuen waren. Als 
Sexualmerkmal ist noch das eiformige Horuschild auf der Vorderhülfte des 
Abdomens zu erwfihnen. Der ganze Vorderkôrper ist dunkelbraun ; die 
Tarsen der Beine sind nur schwach aufgehellt ; der Schild des Hinlerleibs 
ist dunkel rotbraun, der übrige Rücken dunkel graubraun. 

? : Céphalothorax 2,7 mm lang, 2,1 breit ; Kopf bei den Vorderaugen 
0,9 mm breit ; hintere Augenreihe 0,5, vordere 0,42 mm. Mandibeln 0,7 mm 
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PlG. 26. —- Zelote* davidi n. sp. 

Tibia + Tara dp* L. Falps. a ; Ton unten ; b : Ton unten-aussen j 
e : von anssen -, d : Ç. Epigyne. 


Source. M.NHN, Paris 
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lang und zusammen ebenso breit. Abdomen 3,8 auf 2,4 mm. Bein 1 7,4 mm 
(2,1 + 1,2 + 1,4 + 1,4 + 1,3) ; II 6,6 mm (1,8 + 1,1 + 1,3 + 1,2 + 1,2) ; 
III 6,4 mm (1,7 + 0,9 + 1,1 + 1,6 + 1,1) ; IV 9,2 mm (2,2 + 1,1 + 1,9 
4 2,5 + 1,5). 

Bestachelung •. Femora I und II oben 1-1-1, vorn 1-1 ?, hinten 1 ? ; Tibia 
I 0, Il unten distal 1, Metatars 1 und II unten nahe der Basis 2, Scopnla 
am Ende des Metatars und am Tars ; Tib. III vorn 1-1-1, hinten 1-1-1 ?, 
unten 2-2-2 ; Met. III vorn 1-2-2, hinten 1-1-2, unten 2-2-2, vorn am 
Ende mit Putzkamm ; Fem. IV oben 1-1-1 ?, vorn 1-1 ; Tib. IV seitlich 
je 1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2. 

Hintere Augenreihe schwach recurv ; ihre Augen sind annâhernd gleich 
gross ; die Mittelaugen sind qneroval ; der mittlere Zwischenraum ist halb 
so lang als der lângere Durchmesser der Mittelaugen, ein seitlicher ist wenig 
kleiner als der mittlere; die vordere Reihe ist ziemlich stark procurv ; 
ihre Seitenaugen sind grôsser als die mittleren ; der mittlere Zwischenraum 
ist = 2j3 Mittelaugenbreite und etwa doppelt so gross als ein seitlicher. 
Der Clypeus ist in der Mitte 1 %, seitlich 3/4 Mittelaugendurchmesser 
hoc h. Das Geschlechtsfeld ist lânger aïs breit, etwas liinter dem Vorderrand 
mit einer queren Kante, die in der Mitte procurv, aussen recurv gebogen 
ist ; «n mittleres Feldchen ist ein lângliches Rhomboid mit abgerundeten 
Eckeo, das etwas mehr als 1 y 2 mal so lang als breit ist, seine grôsste Breite 
ist huiler der Mitte, etwa auf 2/3 der Lange ; sein Vorderende ist um halbe 
Fddchenbreite hinter der gekrümmten Querkante ; der Raum dazwischen 
ïst ooncentrisch zum Feldchenende gefâltelt ; das Hinterende ist noch etwas 
nâher bei der Bauchfalte, jederseits neben ihm ist ein runder dunkler Fleck. 

Der Vorderkôrper ist oben schwarzbraun, ebenso die Beine ; die Meta- 
tarsen I nnd II und aile Tarsen sind beller ; das Sternum ist dunkel rotbraun, 
die übrïge Unterseite schwarzbraun ; der Hinterleib ist oben graulichschwarz. 

Fnnd : Inkia fu, Sfld Schensi, 1875 : 1 & 1 §. 


Zelotes pseudoapricorum n. sp. 

$ : Céphalothorax 2,25 mm lang, 1,7 breit ; Kopf bei den Hinterangen 
1 mm breit ; hintere Augenreihe 0,42, vordere 0,36 mm ; Mandibeln 0,8 mm 
lang, zusammen 0,7 mm breit. Abdomen 4,5, mit Spinnwarzen 4,8 mm lang, 
2,4 breit. Bein I 5 mm (1,4 + 1 + 1 + 0,8 + 0,8) ; Il 4,5 mm (1,3 -f 0,7 
+ 0,95 + 0,75 + 0,8) ; III 4,15 (1,1 -f 0,6 + 0,9 + 0,8 + 0,75) ; IV 6 mm 
(1,6 0,8a -f- 1,2 4" 1,4a -f 0,9). 

Die hintere Augenreihe ist gerade ; die quer gestellten ovalen Mittelaugen 
sind nicht grôsser als die seitlichen ; der mittlere Zwischenraum ist = 2/3 
Mittelaugenbreite, ein seitlicher ist = 1/3 des mittleren ; die vordere Reihe 
ist mâssig procurv ; ihre Seitenaugen sind mindestens so gross aïs die hintern ; 
der Durchmesser der mittleren ist = 2/3 von dem der seitlichen ; das Mittel- 
augenviereck ist hinten hreiter als vorn, in Oberansicht breiter als lang. 
Der Clypeus ist in der Mitte = 2, seitlich etwas mehr als 1 % Seitenaugen- 
durchmesser. Der Kopf ist verhâltnismàssig hreit. Die Metatarsen I und 
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II haben unten 2 Paar Stacheln. Die Epigyne ist der von Z. apricorum 
ausserst àhnlich ; das Mittelfeldchen ist fast übereinstiinmend, aber die 
Vorderrandleiste ist viel starker über das Geschlechtsfeld crhaben ; ihr 
scharîer Rand ist in der Mitte nacli hinten ausgezogen und geht schliesslich 
in einen mittleren stumpfen Làngskiel über, der nocb etwas in das Miltel- 
feldchen eindringt. Der ganze Kôrper ist scliwarz. 



Die Funde stammen aus Kansu : Dorf Ndami, 23. V 85 ; I $ ; Kloster 
Kadiger, 26. V 85: 1 ?. 


Zelotes potanini n. sp. 


? : Céphalothorax 2,1 mm lang, 1,5 breit ; Kopf bei den Vorderaugen 
0,85 mm breit ; hintere Augenreihe 0,4, vordere 0,33 mm. Abdomen 3,8 mm 
lang, 2 mm breit. Jede Mandibel 0,6 mm lang, an der Basis 0,4 breit ; eine 
Maxille 0,6 mm lang, beirn Palpgelenk halb so breit ; Lippe 0,43 mm lang, 
0,32 breit ; Sternum 1,15 auf 0,9 mm. Bein 14,65 mm (1,3 + 0,8 + 1 -f 0,8 
+ 0,75) ; II 4,35 mm (1,2 + 0,7 + 0,9 + 0,8 + 0,75) ; III 3,7 mm (0,95 + 
0,5 + 0,75 + 0,8 + 0,7) ; IV 5,7 mm (1 + 0,8 + 1,1 + 1,3 + I). 

Bestachelung : Tib. und Met. I und II 0, Scopula an der Endhâlfte des 
Metatars und am Tars ; Tib. III vorn 1-1-1, liinten 2-?, unten 2-2-2 oder 
2-1-2 ; Met. III seitlich je 1-2-2, unten 2-1, Putzkamm am Ende unten ; 
Tib. IV hinten l-I-I, unten 2-2-2 ; Met. IV seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2, 
Putzkamm nicht so cleutlich wie an III. 


Source : MNHN. Paris 
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Die hintere Augenreihe ist gerade ; die Augen haben gleichen Flâchenin- 
lialt ; ihre Augen sind oval, nach vorn convergierend ; der mittlere Zwi- 
schenraum ist so gross wie dcr lângere Durchmesser eines Mittelauges, ein 
seitlicher ist = 3/5 des mittleren ; die Vorderreihe ist slark procurv ; ihre 
Seitenaugen sind fast grosser, die mittleren kleiner als die Hinteraugen j 
dieBreite der vordern mittleren ist = 3/4 von der der seitlichen ; das mittlere 
Intervall ist = 1 Mittelaugenbreite, ein seitliches ist etwas kleiner ; das 
Mittelaugenviereck ist hinten etwas breiter, in Oberansicht so lang als 
hinten breit. Der Clypeus ist in der Mitte = 2 2/3, seitlich = 1 4/5 Mittel- 
augenhreite. Die Mandiheln sind oben kniefôrmig, etwas vorgestreckt, 



Pw. 28. — Zclolen potanini n. sp. 
?• Epigyne. 


endwârts merklich verschinàlert ; die innere Ahstutzung ist sehr scliief, 
kaum merkbar ; am Furchenvorderrand stehen 3, am hintem 1 kleines 
Zahnchen. Die Maxillen sind gonotypisch, die Lippe ist ein lângliches 
Rechteck mit etwas convexen Aussenseiten. 

Das Geschlechtsfeld isl 1 % mal so lang als breit ; die Vorderrandleiste 
ist fast gerade, aussen nach hinten gekrümmt, nicht breiter als die viel 
weiter hinten gelegene Grube, diese ist verkehrt eifdrmig und fast ganz 
ausgefüllt von einem wohl umgrenzten Feldchen, das im mittleren Drittel 
des Geschlechtsfelds liegt; sein Vorderrand ist schmal, die Anssenrânder 
w'eichen bis auf 3/4 der Feldchcnlànge auseinander und sind etwas concav, 
der Hinterrand istslnmpfwinklig, seine Ecken sind abgernndet ; das Feldchen 
ist 11/5 mal so lang als hinlen breil ; zwischen ihm und der Vorderrandleiste 
ist die Haut quer gefâltelt ; die Seitenrânder der Grube sind hinter dem 
Feldchen zu grossen, flachen runden Bcnlcn erweitert, die nur durch eine 
enge Rinne getrennt sind. 

Der Céphalothorax ist rein aher ziemlich dunkel brann ; die Mandibeln 
und Mundteile sind etwas dunkler ; das Sternum ist hell rulbrann, seine 
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Scheibe ist flach und punktiert ; die trühbraunen Hüften sind heller als 
das Sternum ; die Beine sind dunkelbraun, die Endglieder, besonders die 
vordern, etwas heller. Der Hinterleib ist graubraun. 

Fund : Yen mônn Pass, Schansi, 17. VI 84 : 1 $. 


Zelotes wuchangensis n. sp. 

? : Céphalothorax 2,8 mm lang, 2 breit ; Kopf etwa 1 mm breit (zerdrückt) ; 
hintere Augenreihe 0,45, vordere 0,4 mm. Mandibeln 0,8 mm lang und 
zusammen ebenso breit ; Hinterleib 3, mit Spinnwarzen 3,4 mm lang, 1,7 
breit. Bein I 6,2 mm (1,7 + 1 + 1,3 + 1,2 + 1) ; Il 5,8 mm (1,6 + 1,1 + 



Fio. 29. — Zrtolri vmehangenftit n. sp. 
Ç. Epigyne. 


1,2 + 1 + 0,9) ; 111 5,5 mm (1,5 +0,7 + 1 + 1.3 + 1) ; IV 7,9 mm (2,1 + 
1,1 + 1,5 + 2,1 + 1,1). 

Bestachelung : Tib. I unten 0, II unten 1 in der Mitte, Met. I u. 11 unten 
2 nahe der Basis, von diesen bis zum Ende Scopula wie am Tars ; Fem. 
III u. IV oben 1-1, 111 hinten, IV vorn 1 ; Tib. 111 vom 1-1-1, hinten 2-1, 
unten 2-2-2; Met. 111 seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2; Tib. IV seitlicli je 1, 
unten 2-2-2 ; Met. IV vorn 1-2-2, hinten 2-2-1-2, unten 2-2-2. Das Augenfeld 
ist durch einen Spalt verunstaltet. Die hintere Reihe ist anscheinend schwach 
recurv ; die queren, abgernndet dreieckigen Mittelaugen sind nicht viel 
grosser als die seitlichen ; ein seitliches lntervall ist = 1/4 Seitenaugenbreite, 
das mittlere ist vielleicht etwas grosser ; die vordere Reihe ist wohl nur 
schwach procurv, ihre Seitenaugen sind wenig grosser als die hintem ; 
die Breite eines vorderen Mittelauges ist 2/3 von der eines seitlichen ; das 
mittlere lntervall ist = 1, ein seitliches = 1/4 Mittelaugenbreite ; das 
Mittelaugenviereck ist in jeder Ansicht kürzer als breit, vorn bedeutend 
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schmâler als hinten. Die Holie des Clypeus ist in der Mitte = 2, seitlich = 
1 y 2 Mittelaugendurchmesser. Die Epigynenplatte ist 0,7 min lang, 0,5 breit, 
vorn quer, hinten halbkreisformig begrenzt ; ein Mittelfeld ist 0,5 mm lang, 
0,3 breit, vorn nicht abgegrenzt, die seitlichen Grenzîurchen der Vorder- 
hàlfte sind parallel, hinten lanfen sie zu einem Winkel von 60° zusammen, 
die Seitenecken sind breit, die hintere ist wenig abgerundet ; vorn sind 
dicht neben dem mittleren 2 kleinere âhnliche Feldchen, deren Dimensionen 
etwa 1/3 von denen des ersteren betragen. 

Der Kôrper ist schwarz, am Céphalothorax mit Bronzeschimmer ; der 
Feinur I ist an den Seiten aufgehellt, Metatars und Tars I u. II, sowie Tars 
111 u. IV sind rotbraun. 

Fund ; Wucliang, 1937 : 1 $. 


Zelotes excavatus n. sp. 



$ : Céphalothorax 3 mm lang, 2,3 breit ; Kopf bei den Hinteraugen 1,2 mm 
breit ; hintere Augenreihe 0,6, vordere 0,5 mm. Mandibeln 1 mm lang und 
zusanimen ebenso breit. Abdomen 5,5, mit Spinnwarzen 6,1 mm lang, 
2,9 breit. Bein I 7,7 mm (2,1 + 1,2 + 1,7 4- 1,4 + 1,3) ; 11 6,9 mm (1,9 + 
1,1 +1,4 + 1,4 + 1,1) ; 111 5,9mm(1,6 + 0,9 + 1,2 + 1,2 + 1) ; IV 9,3mm 
(2,5 + 1,4 -F 1,8 + 2,2 -f 1,4). 

Bestachelung : Stacheln der Feniora abgerieben ; Tib. 1 unten-vorn distal 
der Mitte 1, Met. unten in der Mitte 2 ; Tib. u. Met. Il wie I, nur Stachel 
der Tibia in der Mitte ; Tib. 111 oben 1, vorn 1-1-1, hinten 1, unten 2-2-2 ; 
Met. III vorn 2-1, hinten 1-1-2, unten 2-2?, Putzkamrn sehr deutlich ; 
Tib. IV seitlich je 1-1-1, unten 2-2-2 ; Metat. IV vorn 1-2-2, hinten 1-1-1, 
unten 2-2-2. 
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Die Stirnecken sind breit ahgerundet, die Bucliten zwisclien Kopf und 
Brust sind relativ deutlich. Die hintere Augenreihe ist gerade ; ihre Mittel- 
augen sind eifôrmig, grôsser als die seitlichen, fast quer ; ihr lângerer Durch- 
messer ist = 11/3 Seitenaugendurchmesser ; dieser ist doppelt so gross 
als das mittlere und 1 l / 2 mal als ein seitliches lntervall ; die vordere Reihe 
ist ziemlich stark procurv ; ihre Mittelaugen sind etwas kleiner als die hintern 
mittleren, aber grôsser als die hintern seitlichen, 1 y 2 mal so breit als die 
vordern Seitenaugen ; das mittlere vordere lntervall ist =3/4 der Seite- 
naugenbreite und doppelt so gross als das mittlere lntervall ; das Viereck 
der Mittelaugen ist hinten kaum breiter als vorn und in Oberansicht wenig 
langer als breit. Der Clypeus ist unter den Seitenaugen so hoch als ihr Durch- 
messer, inderMitte 1 *4 mal. Die Mandibeln sind endwârtskaumverschmâlert, 
am Ende fast quer gestutzt. In das unscharf begrenzte Geschlechtsfeld 
ist eine ziemlich tiefe Grube eingesenkt, die 1 1 /4 mal so lang als breit ist ; 
ihr Umriss ist spitzbogenforinig mit abgerundeter Spitze ; enge Furchen 
umgrenzen am Boden der Grube hinten ein quer elliptisches Feldchen, 
das fast die ganze Grubenbreite einnimmt ; nacli vorn geht dasselbe in 
einen viel schmàlern, nur 1 /3 so breiten, flachen Kiel über, dessen Grenzen 
erst eine Strecke weit parallel sind, dann nach vorn divergieren, 

Der Vorderkorper ist brannschwarz ; die Met. u. Tarsen In. II sind sckwach 
rotbraun aufgehellt ; der Hinterleib ist grauschwarz. 

Fund ; Tal desTao ho oberhalbMintschsu (Mingtscheu), Kansu, 10. VI85 : 

19 - 


Zelotes ? joannisi n. sp. 

c? : Céphalothorax 2,5 mm lang, 2,1 breit ; Kopf zwischen beiden Augen- 
reihen 0,9 mm breit ; hintere Augenreihe 0,53, vordere 0,5 mm. Mandibeln 
0,65 mm lang, zusammen 0,85 breit ; jede Maxille 0,8 mm lang, 0,5 breit ; 
Lippe 0,5 auf 0,4 mm ; Sternum 1,5 auf 1,1 mm. Palp lângs der obern Pro- 
fillinie gemessen 0,9 + 0,45 + 0,2 + 0,9 mm. Bein I 7 mm (2,1 + 1,2 + 
1,6 + 1,3 + 0,8) ; II 6,6 mm (1,8 + 1,2 + 1,4 + 1,3 + 0,9) ; III 5,6 mm 
(1,6 -f 0,9 + 1,1 + 1,2 + 0,8); IV 8,3 mm (2,2 + 1,2 + 1,7 +2 + 1,2). 
Abdomen 2,8, mit Spinnwarzen 3 mm lang, 1,9 breit, Homschild 1,3 auf 
1 , 1 . 

Bestachelung : Die Femora haben die Stacheln meist verloren, nocli 
vorhandene, besonders an 1 u. Il sind sehr klein ; die Tibien und Metatarsen 
I u. Il sind anscheinend wehrlos, die Endhàlften der Metatarsen und die 
Tarsen tragen Scopula ; Tib. III oben 1 nahe der Basis, vorn 1-1-1, hinten 
1-1, unten 2-2; Met. III seitlich je 1-1, unten 2, der Putzkamm am Ende 
ist kaum zu unterscheiden von den kurzen, steifeu, fastanliegendenBôrstchen, 
welche die letzten 2/3 der Unterseite dicht bedecken ; Tib. IV oben 1 nahe 
der Basis, vorn 3, hinten 4 in Doppelreihen, unten 2-2-2 ; Met. IV seitlich 
und unten mit je 2 Paaren. 

Der Céphalothorax ist nach vorn stark verschmâlert, mit schwachen 
Spnren von Seitenbuchten weit vorn bei den Hinteraugen ; die Mittelritze 
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ist kurz. Die hintere Augenreihe ist gerade ; die flachen Mittelaugen sind 
dreieckig, berühren sich fast und sind etwas grosser als die Seitenaugen ; 
ein seitliches Interval 1 ist kaum grosser als das mittlere ; die vordere Reihe 
ist stark procurv ; ibre Seitenaugen sind kaum grosser als die hintern seit- 
lichen und kleiner als die hintern mittleren ; die vorderen Mittelaugen sind 
kleiner als die seitlichen und berühren diese beinahe ; das mittlere Intervall 
ist = dem Mittelaugendurchmesser ; das Viereck der Mittelaugen ist in 



Fig. 81. — ZeMet joannirt n. sp. 

a s R.Polp v. aussen ; b îL. Palp v. unten ; c J L.Tars. V. unten j d: L. Tara. v. unten-ausaen. 


Oberansicht kaum lânger als hinten breit, vorn wenig schmâler. Die Hôhe 
des Clypeus ist in der Mitte fast = 2, seitlicli = 1 Mittelaugendurchmesser. 
Die Mandibeln sind oben zusammen breiter als lang, kaum kniefôrmig, 
fast senkrecht ; die Aussenrânder convergieren nach unten, der Endrand 
ist quer; der Furchenhinterrand ist •wehrlos, am vordern stehen 2 sich 
berülirende kleine Zàhnchen in ziemlichem Abstand vom Klauengelenk, 
das apikale ist etwas grosser ; die Klaue ist in der Basalhâlfte gerade, am 
Gronde sogar etwas eingesattelt. Die Einlenkung des Palps an der Maxille 
ist etwa auf 3/4 von ihrer Lange ; die Lippe ist am Ende abgerundet. Der 
Fémur des Palps ist, in Unteransicht, auilallend S-formig gebogen ; etwas 
vor seiner Mitte ist an der obern-âussern Kante ein auffallend dicker, kurzer 
Stacliel, der nach vorn gerichtet und am Ende schwach nach aussen und 
unten gebogen ist ; die Tibia ist nur halb so lang aber ebenso dick als die 
Patella, kürzer als breit ; sie hat keine eigentliche Apophyse, an deren Stelle 
findet sich nnr ein ganz niedriger schwarzer Kannn, dessen Profillinie einen 
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sehr llaclieu Winkel bildet und dessen Aussenseite am Ende eiuen kurzen 
seichten Lângseindruck aufweisl ; der Tars ist bei der Basis am breitesten, 
nach dem Ende zu aussen fast gleichmàssig, an der Innenseite erst im letzteu 
Vierlel, daîür viel slârker verschmâlert, das Ende ist ahgerundet, ein Rostrum 
felilt ; der Bulb ist lângliche birnfôrmig, ain Grunde ziemlicli gewôlbt ; 
an seinem Ende ist ein querer, crst ein-, dann etwas rück- und schliesslich 
wieder einwârts gerichteter Dorn ; von dessen Basis zweigt ein kleines 
spitzes Dôrnchen nach hinten-innen al) ; etwas vor der Mitte des inuern 
Bulbrands entspringt ein sclimales dunkles Baud, das schwach schraubenartig 
verdreht ist, dem lnnenrand des Bulbs t anliegt und die Endapophyse 
fast erreicht. Am Hinterleib ist ein lânglicli dreieckiges Hornschild, dessen 
Ecken aligerundet sind ; hinter diesem sind 2 Paare kleiner, schmal elliptischer 
Muskelpunkte vor und hinter der Mitte. 

Die Oberseite des Vorderkôrpers, der Mandibeln und Beine ist lebliaft 
kastanienbraun, die Unterseite ist heller, mehr orange ; die Hüflen II bis IV 
sind unreiner gefàrbt, etwas graulich. Der Hinterleibsriicken ist dunkelgrau, 
das Hornschildchen braun, die Muskelpunkte sind hellgrau. 

Fund : Nanking, 1908 : 2 <J, 2 c? juv., 6 $ juv. 


Gnaphosa kratochvili u. sp. 

Ç : Céphalothorax 2,9 mm lang, 2,2 breit ; Kopf unmitlelbar hinter deu 
Vorderaugen 1,1 mm breit ; hintere Angenreihe 0,73, vordere 0,58 mm. 
Mandibeln 1 mm lang, zusamnien ebenso breit. Abdomen 3,8, mit Spinn- 
warzen 4,2 mm lang, 2,9 hreit. Bein I 7,4 mm (2 + 1,3 + 1,5 + 1,4 + 1,2) ; 
II 7,05 mm (1,9 + 1,2 + 1,4 + 1,35 + 1,2) ; 111 6,3 mm (1,6 + 0,9 + 1,2 + 
1,4 + 1,2) ; IV 9,5 mm (2,3 + 1,3 + 2 + 2,4 + 1,5). 

Bestaclielung : Fem. I u. 11 oben 1-1, vorn I auf 3/4 der Lange, 111 ohen 
1-1-1, seitlich je 1-1, IV oben 1-1, hinten 1 ; Pat. 111 (und IV ?) seitlicli 
je 1 ; Tib. I u. II unten-vorn am Ende 1, Met. 1 u. 11 unten vor der Mitte 2, 
Scopula an der Endhâlfte des Metat. und am ganzen Tars ; Tib. 111 oben 
I nahe am Grunde, seitlich je 1-1, unten 2-2-2 ; Met. 111 am Ende 6 ?, dazu 
vorn 1-2, hinten 1-1, unten 2-1 ; Tib. IV vorn 2-1, hinten 2-1-1, unten 2-2-2 ; 
Met. IV wie 111, aher hinten 1-2-1. 

Die liintere Augenreihe ist recurv ; die hintere Tangente der Mittelaugen 
geht durch die Centren der seitliehen ; ihre Mittelaugen sind wenig grôsser 
als die seitliehen, oval, naeh vorn divergierend ; das inittlere lntervall 
ist gleich dem kürzern Durchmesser der Mittelaugen, ein seitliches das 
I %-fache ; die vordere Reihe ist stark procurv, die untere Tangente der 
Mittelaugen passiert die seitliehen im obéra Viertel oder Fünftel ; die vorderu 
Seitenaugcn sind grôsser, ebenso lang aber breiter als die hintern Mittelaugen ; 
die vordern Mittelaugen sind kleiner als die seitliehen (4: 5) ; das mittlere 
lntervall ist = I, ein seitliches = % Mittelaugenbreite ; die 4 Mittelaugen 
bilden ein Quadral. Die Hôhe des Clypeus ist in der Mitte = 2 1/3, seitlich 
— 1 V 2 Mittelaugenbreite. Die Aussengrenzen der Mandibeln sind rsuparallel. 
Die Epigynengrube ist etwa doppelt so lang als breit, auf2/ e3d b Lange 
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sind die Aussenrander parallel, hinten convergierend ; der « Finger » erreicht 
die Mitte der Grube ; er ist breiter als der von G. sinensis, etwa 1 f 2 mal 
so lang als breit, er hat fast 2/3 der Grubenbreite ; das Feldchen des hintern 
Grubenbodens ist lânglich elliptiscli oder eifonuig ; seine Grenzfurchen 
convergieren vorn ohne sich zu trefîen und reichen bis vor, bei andern bis 
un ter den Finger ; die Rander der Grube sind in ihrem mittleren Drittel 
aufgerichtet, scharf, stârker verhornt. 

Der Céphalothorax ist dunkel gelbbraun, ein plumper V. Fleck am Hinter- 
kopf, die Radien und der Rand des Thorax sind rauchig vcrdunkell. Die 



Fie. 32. — Giiaphosa kraiockvili n. sp. 
$. 3 Formen v. Epipygen. 


Beine sind âhnlicb gefàrbt wie der Céphalothorax. Der Hinterleib erhâlt 
durch feine graue Punktierung einen inehr graubraunen Ton. 

Aile Funde stammen aus Kansu : Tal des Flusses Dschanba im Amdo, 
13-15. IV 85: 8 $; Tal des Badschu gol im Amdo, 17. IV 85: 1 $; Lau 
wa sja (Lo wa cheng) am Ximbi, 19. IV 85 : 3 $, 1 Juv. ; Dorf Gua myr 
im Tal des Ximbi muren, 20. IV 85 : 1 $ : Tal des Sining, ho, unterhalb 
Sining, 24. IV 85: 1 ?. 


Gnaphosa bonneti n. sp. 


$ : Céphalothorax 3,3 mm lang, 2,1 breit; Kopf bei deu Vorderaugen 
1,1 mm breit ; hintere Augenreihe 0,7, vordere 0,52 mm breit. Maudibeln 
ca 1 mm lang, zusanuuen kaum breiter. Abdomen 3,3, mit Spinnwarzen 
3,7 mm lang, 1,6 breit. Bein 1 7,5 mm (2,1 -f 1,1 -|- 1,65 + 1,4 -(- 1,25) ; 
Il 6,8 mm (2 + 1,1 + 1,3 + 1,2 + 1,2) ; 111 6 mm (1,55 + 0,85 + 1,03 + 
1,47 + i,i) ; iv 8,75 mm (2,02 + 1,2 + 1,78 + 2,28 + 1,47). 
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Bestachelung : Fem. I u. 11 oben 1-1, vorn 1, 111 obeu 1^3-3, IV oben 
1-1-2 ; Pat. 111 seitlich je 1 ; Tib. 1 u. II unten-vorn am Ende 1 ; Met. 1 u. 
11 unten 2 auf 1/3 der Lange, von da an Scopula wie am Tars ; Tib. III 
oben 1 bei d. Basis, vorn 1-1, binten 1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. III am Ende 
mit 6, dazu seitlich je 1-1-1, unten 2-1 ; Tib. IV vorn 1-1-1, hinten 2-1-1, 
unten 1-2-2 ; Met. IV am Ende mit 6, dazu vorn 1-2, hinten 1-2-1, unten 2-2. 

Die hintere Augenreihe ist so sehr recurv, dass die hintere Tangente 
der Mittelaugen den Vorderrand der seitlichen berührt, letztere sind 
gleich lang aber breiter, also grosser als die ovalen mittleren ; ein 
seitliches lntervall ist = 1, das mittlere = 1/3 Seitenaugenbreite ; die 
vordere Reihe ist ziemlich procurv ; ilire Seitenaugen sind so gross wie 



Fxu. 33. —■ Gnapkoia bomieti n. gp, 
Ç. Epigyue. 


die hinlern und 11/3 mal so gross als die vordern mittleren ; das Viereck 
der Mittelaugen ist vorn wenig schmâler als binten, so lang wie vorn breit. 
Der « Finger » der Epigyne füllt vorn die ganze Grubenbreite aus und ist 
nur so lang als breit ; der glatte dunkle Fleck bedeckt sein ganzes Hinter- 
ende ; die seitlichen Grubenrânder sind dünne Leisten, die erst nach hinten 
divergieren, dann nach innen umbiegen ; die Grube ist darum herzfôrmig 
(verkehrt) ; das lângliche, hinten zugespitzte Feldchen beginnt weit hinter 
dem Fingerende und dringt zwischen die Hinterenden der Randleisten 
ein ; der Finger ist nicht ganz halb so lang als die Grube. 

Der Kôrper ist ziemlich hell brauu, am duukelsten an den Kopfseiten, 
heller am Hinterkopf, fast weisslich ain Hinterrand des Thorax ; die Beine 
sind auch hellbraun ; der Hinterleib ist gelblieh grau, ziemlich dicht brann 
punktiert. 

Fuud : Chan Isclnian irn Tal des Siniug ho, Kansu, 22. IV 85 ; 1 $, 1 Juv. 
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Gnaphosa denisi n. sp. 

<?: Céphalothorax 2,8 mm lang, 2,1 breit ; Kopf bci dcn Vorderaugeu 

I mui breit ; hintere Augcnrcihe 0,65, vordere 0,5 miu breit. Mandibeln 
0,8 mm lang, zusammcn oben 0,9 breit. Palp 2,92 mm (1 + 0,4 + 0,32, 
mit Apophyse 0,6-1, + 1,2). Bein I 6,6 mm (1,8 + 1 -f- 1,4 1,3 H- 1.1) ; 

II 6,1 mm (1,7 + 1 + 1,3 + 1,1 + 1) ; 111 5,76 mm (1,4 + 0,9 + 0,96 + 
1,4 + 1,1) ; IV 8,3 mm (2 + 1 + 1,6 + 2,2 + 1,5). 

Beslachclung : Aile Femora obeu mit 1-1, I vorn praeapikal 1, 111 scitlich 
je 1-1, IV vorn 1-1, hiuten 1 ; Patellcn 111 nnd IV scitlich je I ; Tib. Ivorn 
vor dcr Mitte 1, unten 1-2-2 ; Met. 1 unten 2-2, Scopula am Ende des Metalars 
und am Tars ; Tib. 11 vorn 1-1, unten 2-2-2; Met. Il vorn 1, unten 2-2; 
Tib. III oben 1 auf 1/4 der Lange, vorn-obeu l-l-l-l, vorn-unteu 1-1, hinten 
2-1-1, uuten 2-2-2; Met. 111 vorn 1-2-2, hinten 1-2-1, unten 2-2-2; Tib. 
IV oben 1 auf 1/3 der Lange, vorn 2-1-2, hinten oben 1-1-1, hinten-unten 
1-2, unten 2-2-2 ; Met. IV vorn 1-2-2, hinten 2-1-2, nnten 2-2-2. 

Der Stimrand ist fast gerade, uud die Ecken sind wenig abgerundet. 
Die hintere Augenreihe ist müssig recurv ; ihre dreieckigen, fast queren 
Mittelaugen sind eher etwas kleiner als die seitlichen nnd fast zusainmen- 
stossend ; die seitlichen Intervalle sind etwas kleiner als ein Augendurch- 
messer ; die vordere Reihe ist mâssig procurv ; aile 4 Seitenaugen sind fast 
gleich ; die vordern Mittelaugen sind kleiner als die seitlichen (3 : 4) ; das 
mittlere lntervall ist = 3/t, ein seitliches = 1/4 Mittelaugenbreite ; das 
Viereck der Mittelaugen ist so lang als breit, vorn etwas schmâlcr. Die Hohe 
des Clypeus ist seitlich = 1, in der Mitte = 1 y 2 Seitenaugenhreite. Die 
Mandibeln sind zusamnien oben breiter als lang, uach unten schwach ver- 
schmâlert. Der Feinur des Palps ist zylindrisch, fast 4 mal so lang als dick ; 
Patella und Tibia sind endwârts etwas erweitert, besonders in Seitenansicht ; 
die Patella ist 1 1 /4 mal so lang als dick ; der Stamm der Tibia ist kürzer 
als die Patella, etwas dicker als lang ; die Apophyse ist so lang als der Stamm, 
oben-aussen entspringend, lângs gerichtet, gegen das Ende etwas abwürts 
gekriimmt ; die Spitze ist etwas abgerundet ; der Tare ist doppelt so lang 
als breit, aussen am Gruude mit etwas vorragender abgcrundeter Ecke, 
bis zum stumpfen Ende fast gleichinàssig verschmâlert, die Aussenseite 
ist lângs, die innere etwas schief gerichtet, das Ende überragt den Bulbkôrper 
um dessen halbe Lange ; die grosse Apophyse beginnt etwas distal der 
Bulbmitte ; die basale Partie nimmt fast die Hâlfte des Bulbendes ein und 
ist dem lnnenrand des Tare parallel, vor dem Bulbende verengert sie sicli 
rasch zu einem dunkeln Griiïel, der winklig nach innen abgebogen dem 
Aussenrand des Tare cntlang lâuft ; sein Ende ist nach unten-innen zu 
einem klcinen Hâkchen umgebogen ; etwa an dcr Mitte des inneren Bulb- 
randes lost sich von diesem eine feine lange Spina ah, die erst dem Bulb 
anliegt, dann diesen und scliliesslich das Endhàkchen der Apophyse überragt. 

Der Céphalothorax ist rein und ziemlich dunkel braun ; der sehr schmale 
Randumschlag ist etwas duukler, von ohen nur als feine Linie sichtbar ; 
die Mandibeln und Gliedmassen sind wie der Céphalothorax gefârbt. Der 
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Hinterleib ist hellcr, graulich gelbbraun ; die anliegenden Haare sind weiss- 
Iich, die langeren, gebogenen, fast anliegenden dünnen Grannen sind hell- 
braun ; die Unterseite ist der obern ühnlich. 

$ : Céphalothorax 2,9 mm Iang, 2 breit ; Kopf bei den Vorderaugen 1,1 mm 
breit ; hintere Augenreihe 0,78, vordere 0,55 mm. Mandibeln 1 mm lang, 
oben zusammen 1,15 breit. Abdomen 4,5, mit Spinnwarzen 5 mm lang, 



Fia. 34. —• Gnaphnm déniai n. sp. 

Ç. Epigync. <J. a: B. Palp. v. unten; 2*: Tibia desselbeu v. ausscn. 


2,5 mm breit. Bein I 6,3 mm (1,6 -f 1,1 |- 1,4 + 1,05 + 1,15) ; II 5,7 mm 
(1,5 + 0,95 + 1,2 + 1,1 + 0,95) ; 111 5,5 mm (1,5 + 0,7 + 1,1 + 1,2 +1) ; 
IV 8,2 mm (2 + 1,1 + 1,6 + 2,1 + 1,4). 

Bestachelung : Fem. I u. II oben 1-1, vorn I, 111 oben und vorn 1-1-1, 
hinten 1-1, IV oben 1-1-1, seitlich je 1 ?, Pal. 111 seitlich je 1, IV nnrhinten 
1 ; Tib. 1 u. II unten-vorn am Ende 1 ; Met. Iii. Il unten 2-2, Scopula unler 
der Endhâlfte wie am Tars ; Tib. 111 oben 1 nahe der Basis, vorn 2-1-1, 
liinten 1-1-1, unten 2-2-2; Met. III vorn 1-2-2, hinten 1-1-2, unten 2-2-2; 

Mémoires l>d Mdsévh. — Zoologie t. XXV 5 
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Tib. IV seitlich je 1-1-1, unten 3-2-2 ; Met. IV aeillich je 1-2-2, unten 2-2-2, 
keine Scopiila an den Met. 111 u. IV. 

Der Stirnrand ist fast gerade und die Ecken sind wenig abgerundet ; 
die hiutere Augenreihe ist breiter, aber auch mâssig stark recurv ; ihre 
Augen sind fast gleich gross ; der mittlere Zwischenraum ist = ein 
seitlicher = \ y 2 Augendurchmesscr ; die vordere Reihe ist der des <J 
àbnlich, nur ist das mittlere lntervall — 1, ein seitliches — 1/3 Rliltel- 
angenbreite ; das Rechteck der Miltelaugen ist wenig langer als breit. Die 
Hühe des Clypeus ist seitlich = 1, in der Mitte = 1 % Seitenaugendurch- 
messer. Die Mandikeln sind endwàrts etwas deutlicher verschmâlert. 

Der Fingcr der Epigyne ist doppelt so laug als breit und erreicht die Mitte 
der Grube ; er ist quer gefâltelt, sein glatter Nagel ist klein und bedeckt 
niclil das ganze Hinterende ; das schlank dreîeckige Feldchcn des Gru- 
benbodens ist so lang wie der Finger und unter dessen Eude so breit wie 
dieser ; sein schmales Hinterende dringt in die Furche zwischen den grossen, 
flachen, beulenartigen Hinterenden der Grubenrander ein, letztere sind 
meist unscharf, nur in der Mitte ihrer Lange sind ihnen kurze, erhabene 
Randleisten aufgesetzt, welclie betrâchtlich nach aussen verschoben nnd 
vom Finger um dessen Breite entfernt sind ; sie sind lângsgerichtet, ihre 
Vorderenden sind etwas nach aussen, die liintern nach innen abgebogen. 

Die Fârbung stimmt luit der des übereiu. 

Fund : Fluss San kan ho, Scliansi, 30. VI 84: 1 1 ?. 


Gnaphosa acuaria n. sp. 

J : Céphalothorax 2,8 mm lang, 2,1 breit ; Stirn 0,95 mm breit ; hintere 
Augenreihe 0,55, vordere 0,39 mm. Mandibeln 0,7 mm lang, zusammen 
oben 1 mm breit. Abdomen 3,1, mit Spinnwarzen 3,6 mm lang, 1,9 breit. 
Palella des Palps 0,3 mm lang, 0,2 dick, Staimn der Tibia 0,2 mm lang, 
0,26 breit, Apophyse 0,22 mm lang, Tars 0,72 mm lang, am Grunde halb 
so breit. Bein I 6,45 mm (1,8 -fl + 1,3 -f 1,25 -f 1,1) ; Il 6 mm (1,65 -f 
0,95 + 1,3 -f- 1 + 1,1) ; 111 6 mm (1,6 -f 0,9 -f 1 + 1,3 -f 1,2) ; IV 8,7 mm 
(2,3 + 1,2 -f 1,9 -f 1,9 -f 1,4). 

Bestachelung : Fem. 1 oben 1-1-1, vorn 1-1 (inehr Borslen als Stacheln); 
Pat. III n. IV seitlich je 1 ; Tib. 1 u. II unten 1-3-2 ; Met. I u. II unten 2-2 
(auf 1/4 u. 3/4) ; Tib. III oben 1, vorn 2-2, hinten 2, unten 2-2-2 ; Met. 111 
vorn 1-1-1-2, hinten 1-2-2, unten 2-2-2 ; Tib. IV seitlich je 2-2, unten 2-2-2 ; 
Met. IV seitlich uud unten je 2-2-2. 

Der Stirnrand ist fast gerade uud die Ecken siud sehr wenig abgerundet. 
Die hintere Augenreihe ist stark recurv, die vordere Tangente der Sei- 
tenaugen geht noch etwas hinter den Mittelaugen durch ; die Seilenaugen 
siud noch etwas kleiner aïs die querovalen mittleren, ihre Breite ist = dem 
kürzern und 3/4 vom làngeren Durchmesser der Mittelaugen ; eiu seitlicher 
Zwischenraum ist = 2, der mittlere = 1/3 Seitenaugenbreite ; die vordere 
Reihe ist stark procurv ; ihre Miltelaugen sind kleiner als die seitlichen 
(1:5), die Breite der letzteren ist = dem làngeren Durchmesser der hintern 
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Mittelaugen, sie sind also noch etwas grosser als diese ; das niittlere Interval] 
ist = dem Radius der Mittelaugen, ein seitliches nicht vie] kleiner ; das 
Rechteck der Mittelaugen ist etwas lànger als breit. Die Hôhe des Clypeus 
ist in der Mitte = 1 4/5, seitlich = 11/5 Seitenaugendurchmesser. Die 
Mandibeln sind zusammen oben ziemlich breiter als lang, endwârts ver- 
schmalert, die Aussengrenzeu sind etwas gewôlbt. Der Palp ist dem von 
G. denisi àusserst âhnlich ; die Apophyse der Tibia ist noch etwas schlanker, 
ihre Spitze ist nicht nur nach innen, sondera noch etwas nachoben gebogen ; 
die Apophyse des Bulbs ist schlanker, wellig verbogen ; endwârts geht 




Fl». 35. — Gnaphwa acuaria n. sp. n. (J. 

U. Palp. a : Patelin, Tib. u. Tare. v. untcn i b : Pat. u. Tib. v. aossen. 


sie allmahlich in einen krâftigen Haken iiber ; die dünne Spina der Innenseite 
ist gerade, schief nach vorn-aussen gerichtet ; sie überragt den Endhaken 
der Apophyse viel betrâchtlicher. Die Metatarsen und Tarsen der Beine 
I u. Il sind aufïallend dünner als die übrigen Glieder. 

Die Kôrperfârbung ist selir dunkel, trocken schwarz, feucht braunschwarz. 

Fund ; Kloster Marsan im Ta] des Sining ho, 28. IV 85 : IJ 8 Juv. 


Gnaphosa aeditua n. sp. 

? : Céphalothorax 3 mm lang, 2 breit ; Kopf bei den Hinteraugen 1,2 mm ; 
hintere Augenreihe 0,73, vordere 0,55 inm. Mandibeln 1 mm lang, zusam¬ 
men oben 1,2 breit. Abdomen 3,4, mit Spinnwarzen 3,7 mm lang, 2 breit. 
Bein I 6,7 mm (2 -F 1,1 + 1,3 + 1,2 + 1,1) ; II 5,9 mm (1,7 + 1 + 1,1 
+ 1,1 + 1) ; III 5,55 mm (1,5 + 0,8 + 0,9 + 1,3 + 1,05) ; IV 8,3 mm 
(2,4 + 1,1 + 1,5 + 2 + 1,3). 
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Bestaclielung : Fem. 1 u. Il obcn 1-1, voru 1, III u. IV oben 1-1-1, 111 
seitlicb je 1-1, IV vorn 1-1, hinten 1 ; Pat. III u. IV seitlich je 1 ; Tib. 1 
u. 11 unten am Ende 1 ; Met. 1 u. II unten 2-2, Scopula unter 2/3 des Me- 
tatars und am Tars ; Tib. III oben 1, vorn 1-1-1, hinten 1-1-2, unten 2-2-2 ; 
Met. 111 vorn 1-1-2, hinten 1-2-2, unten 2-2-2 ; Tib. IV vorn mit 2 Reihen 
von je 1-1, hinten 1-1-1, unten 2-2-2; Met. IV vorn und unten je 2-2-2, 
hinten 1-2-2. 

Der Stirnrand ist etwas gewôlbt und die Ecken stàrker abgerundet ; 
die hintere Augenreihe ist so stark recurv, dass die vordere Tangente der 
Seitenaugen etwas hinter den Mittelaugen durchgeht ; die Seitenaugen 
sind unbedeutend grôsser als die nûttleren ; das mittlere lntervall ist = 



2/3, ein seilliches = 2 Seilenaugenbreitcn ; die vordere Reihe ist procurv, 
ilire Seitenaugen sind etwas grosser als die hintern, ihr làngerer Durch- 
messcr ist doppelt so gross als derjenige der vordern mittleren ; ein seitlichcs 
lntervall ist — l / 2 , das mittlere — 1 ^Mittelaugendurchmesser ;das Recht- 
eck der Mittelaugen ist etwas langer als breit. Die Hôhe des Clypeus ist 
seitlich = 1 l / 2 , in der Mitte = 2 y 2 Mittclaugendurchmesser. Die hintere 
Partie des Grubenbodens der Epigyne, etwas mehr als dessen Hâllte, ist 
ein spitzwinklig gleichschenkliges Dreieck, das seitlich von Rillen begrcnzt 
ist ; der Fingcr des Epigynenvorderrandcs überragt noch das basale Drittel 
des Dreiecks und ist bei dessen Vorderende etwas mehr als halb so breit ; 
er ist 2 mal so lang als hinten breit, nach hinten schwach erweitert und am 
Ende gerundct gestutzt ; der Nagclfleck ist sehr klein, direkt am Hinterrand ; 
die übrigc OberHache ist runzlig, teilweise gefàltelt ; neben der vordern 
Fingerpartic sind 2 schmale, niedrige Langswülste, deren Hinterenden 
etwas auswàrts gebogcn und zu glatten Beulen aufgetrieben sind, welclie 
das Dreieck des Grubenbodens vorn begrenzen ; die Grubenrânder sind 
hinten breit, flach, runzlig, vorn geschweifte, erhabene Kiele, die nach 
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hinten auseinandcr weiclien und wie die Mantellinien eincr Glocke gebogen 
sind. 

Die Fàrbung des Korpers ist graulich braun. 

Die Funde stammen aus Kansu : Sûdhang des Passes Latscki la, 4. V 
85 : 1 $; Plateau von 10000 Fuss ü. M. zwischen deu Flûssen Ngwaren 
und Namyngytsch, 15.-16. V 85 : I $. 


Gnaphosa chaffanjoni n. sp. 


rj : Céphalothorax 4,1 mm lang, 3,1 brejt ; Kopf zwischen den Augen- 
reihen 1,5 mm ; hintere Augenreihe 0,93, vordere 0,7 mm. Mandibeln 1,2 mm 
lang, zusaminen oben 1,4 mm breit. Palp 4 mm (1,5 + 0,7 + 0,4 + 1,4); 
Dicke von Fémur und Patella 0,43, der Tibia 0,5, Lânge der Tibia mit 
Apophyse 0,62, Breite des Tars 0,7. Bein I 10,3 mm (3 + 1,7 + 2,15 + 
1,85 + 1,6); II 8,8 mm (2,6 + 1,45 + 1,85 + 1,7 + 1,2); III 8,8 mm 
(2,42 + 1,2 + 1,52 + 2,03 + 1,63); IV 11,4 mm (3,15 + 1,35 + 1,52 
+ 3,4 + 1,98). 

Bestachelung : Fem. 1 oben I, vorn 1, die übrigen Femora oben und 
vorn, III u. IV auch noch hinten mit 1-1 ; Tib. 1 vorn 1-1, unten 2-2-2 ; 
Met. I unten 2-2-2, Scopula unter 2/3 des Metatars und am Tars ; Tih. II 
vorn 2-2, unten 2-2-2 ; Met. II vorn 1-1, unten 2-2-2 ; Tib. III oben 1 nahe 
der Basis, vorn 1-1, hinten 2-1-1, unten 2-2-2; Met. III vorn 1-2-2, hinten 
und unten je 2-2-2 ; Tih. IV oben 1, seitlich je 2-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV 
oben 1, vorn und unten je 2-2-2, hinten 1-2-2. 

Der Stirnrand ist gerade, die Ecken sind etwas stârker abgerundet. Die 
hintere Augenreihe ist recurv ; die vordere Tangente der Seitcnaugen schnci- 
del die mittleren hinter ihrer Mitte ; letzteresind flach, abgerundet dreieckig, 
deutlich grôsser als die Seitenaugen ; das mittlere Intervall ist = 1 /3, ein 
seitliches = 11/3 Seitenaugenbreite ; die vordere Reihe ist procurv ; die 
Seitenaugen sind so gross wie die hintern mittleren, die vorderen mittleren 
sind kleiner als die seitlichen (5 : 7) ; ein seitlicher Zwischenraum ist etwa — 
1 /4, der mittlere = 3/4 Mittelaugendurchmesser ; das Viercck der Mittel- 
augen ist eher etwas kürzer als breit, vorn etwas schmâlcr als hinten. Die 
Hohe des Clypeus ist in der Mitte = 3, seitlich = 2 Mittelaugendurchmesser. 
Der Randuinschlag des Céphalothorax ist sehr schmal. Die Mandibeln 
sind zusammen oben etwas breiter als lang, endwârts leicht verschmalcrt. 
Die Apophyse der Palpentibia ist wenig kürzer als der Stamm, 2 1/3 mal 
so lang als breit, in Seitenansicht lângs gerichtet, zugespitzt, mit subhori- 
zoutalem unterem und etwas endwârts geneigtem obern Rand ; in Unter- 
ansicht ist sie schwach S-fôrmig gebogen, das spitze Ende schaut nach 
innen. Der âussere Rand des Tars ist fasl gerade, longitudinal, nur an den 
Enden schwach nach innen gebogen ; der lnnenrand ist in der Basalhâlfte 
stark convex, von der Mitte an gerade bis zur wenig abgerundeten Spitze ; 
der Bulb ohne Anhang ist 1 2/3 mal so lang als breit ; die noch ganz dem 
Bulbende aufliegende Apophysenhasîs bat den Umriss eines schiefwinkligen 
Parallelogramms mil ahgerundeten Ecken ; es isl fast so lang, aher etwas 
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schmàlcr als die halbe Breite des Bulbs ; der distale Teil der Apophyse 
iiberragt den Bulb und ist dünn, langs gerichtet, mit kleinem Hâkchen 
am Ende ; er ist die Verlângerung der âussern apikalen Ecke der Grund- 
platte und bildet mit letzterer einen kaum merklichen Winkel ; an der 





FlO. 37. — Gnaphona chaffanjoni n. sp. £ 
a t L. Palj). v. ftüsscn ; b : Tibin ; c s Tara v. unten. 


Basis des Hauptlobus des Bulbs beginnt eine lange Spina, die bald sehr 
dünn wird, S-fôrmig gebogen ist und unter der Tarsspitze endet. 

Der Vorderkôrper und die Extremitâten sind orangebraun, ebenso der 
Hinterleib vorn, dahlnter ist dieser hell graubraun, braun punktiert, er 
ist mit schwarzen, abstehenden Borstchen bekleidet. Der Bauch ist unge- 
fleekt, hell graubraun ; die Lungendeckel sind gelblich. 

Urga-Tsitsikhar» 1896 : 1 <J. 
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Gnaphosa mandschurica n. sp. 

$: Céphalothorax 3,8 mm lang, 2,9 breit ; Kopf bei den Hinteraugen 
1,7 mm ; hintere Augenreihe 0,95, vordere 0,7 mm. Mandibelti 1,6 mm 
lang, zusammen 1,8 breit. Abdomen 7,2 mm lang. Bein I 8,4 mm (2,5 -f 
1,5 + 1,8 + 1,3 + 1,3); Il 7,5 mm (2,1 -f 1,4 + 1,5 + 1,4 + 1,1) ; 111 
7,1 mm (1,9 + 1,2 + 1,2 + 1,6 + 1,2) ; TV 9,8 mm (2,5 + 1,5 -f 1,8 + 
2,4 -f- 1,6). 



Fia. 38. — Gnaphosa mandschurica n. sp. 
$. Epigyne. 


Bestaclielung : Aile Femora oben mit 1-1, I vorn 1, 11 u. III vorn 1-1, 
IV vorn u. hinten je 1 ; r. Tib. I unten apikal 1 schwacher, 1. 0; Tib. II 
unten apikal 1 ; Met. I u. II unten 2 nahe der Basis ; Tib. 111 oben 1, vorn 
2 Reihen von je 1-1, hinten 1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. III seitlich je 1-2-2, 
unten 2-2-2; Tib. IV wie 111, aber hinten 2-1-1 ; Met. IV vorn und unten 
je 2-2-2, hinten 1-2-2. 

Der Stirnrand ist fast gerade, die Ecken sind betrâchtlich abgerundet ; 
der Randumschlag des Thorax ist, in Seitenansicht, breit. Die hintere 
Augenreihe ist stark recurv, die vordere Tangente der Seitenaugen schneidet 
die mittleren nicht mehr ; die schrâgen, ovalen Mittelaugen sind merkbar 
grosser als die seitlichen ; der mittlere Zwischenraum ist = y 2 , ein seit- 
licher = 2 Seitenaugendurchmesser ; die vordere Reihe ist procurv ; ihre 
Seitenaugen sind mindestens so gross als die hintern mittleren ; die vordcm 
Mittelaugen sind kleiner (3: 4), etwa — den hintern seitlichen ; das mittlere 
vordere lntervall ist = 1, ein seitliches = y z Mittelaugendurchinesser. 
Die Hiihe des Clypeus ist seitlich = 1, in der Mitte — 1 2/3 Mittelaugen- 
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breite. Die Mandibeln sind zusammen wenig hreiter als lang, fast parallel- 
seitig. Der kurze, sehr breite Finger der Epigyne erreicht die Mitte der 
Grube nicht ; er ist 1 2/3 mal so breit als lang ; seine Aussenrânder sind 
regelmâssig convex, der Hinterrand concav ; die Oberflâche ist grob runz- 
lig, ein Nagelfleck fehlt ; das uuter dem Nagelende vortretende Feldcben 
des Grubenbodens ist vorn etwas mehr als lialb so breit aïs der Nagel, 1 3/4 
mal so lang als breit ; hinten ist es vom Grubenboden nicht deutlich abge- 
grenzt, seine Breite ist hier nur 1 /3 der basalen, seine Aussenrânder sind 
etxvas convex ; die Grube ist nur wenig breiter als die beschriebenen Teile ; 
vorn folgen ihre Rânder in kleiner Distanz den Aussenrândern des Nagels, 
hinten denjenigen des Feldchens ; scharfkantig ist nur eine kurze Partie 
hinter dem Nagel, diese endet hinten in einer zahnartigen Ecke. 

Der Céphalothorax ist etwas dunkler brauu ohne Orangeton ; ein feiner 
Mittelstrich und ein plumper V-Fleck am Hinterkopf, sowie Spuren von 
Radien am Thorax sind dunkler, der Rand ist schwârzlich. Die Unterseite 
des Vorderkôrpers ist etwas dunkler, die Beine etwas heller als der Cépha¬ 
lothorax. Der Hinterleib ist etwas angefault, Dell graulichbraun, der Ranch 
ist heller, mehr grau, das Geschlechtsfeld ist rothraun mit schwarzer Zeich- 
nung. 

Fund : Urga-Tsitsikhar, 1896: 1 Ç. 


Gnaphosa glandifera n. sp. 

? : Céphalothorax 1,8 mm lang, 3,8 breit ; Kopf zwischen den Augen- 
reihen 2,1 mm breit ; hintere Augenreihe 1,1, vordere 0,85 mm. Mandibeln 
1,7 mm lang, zusammen oben 2 mm breit. Abdomen 5,5 mm lang, 4,5 mm 
breit. Bein I 11,4 mm (3,3 + 2 + 2,5 + 2 + 1,6) ; 11 10,3 mm (3,1 -f 1,5 
+ 2,2 + 1,7 + 1,8) ; III 9,7 mm (2,5 + 1,5 + 1,6 + 2,4 + 1,7) ; IV 13,3mm 
(3,3 —|— 2 —)— 2,8 -|- 3,2 -|- 2). 

Bestachelung : Aile Fernora oben mit 1-1, 1 vorn 1, Il vorn, III u. IV 
vom u. hinten je 1-1 ; Pat. III seitlich je 1 ; Tib. I u. II unten-innen apikal 1 ; 
Met. I u. Il unten 2-1, Scopula an Met. u. Tars ; Tib. III oben und vom 
je 1, hinten 1-1-1, unten 2-2-2; Met. III vorn 1-2-2, hinten 1-1-2, unten 
2-2-2; Tib. IV vorn 2-1, hinten 2-1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV vorn 2-2-2, 
hinten 1-2-2, unten 2-2-1-1-2. 

Der Stirnrand ist in der Mitte schwaeh vorragend, die Ecken sind nur 
mâssig abgerundet ; die hintere Augenreihe ist schwâcher recurv, die vordere 
Tangente der Seitenaugen schneidet die mittleren vor deren Hinterrand ; 
letztere sind schrâg, oval, ihre Flache ist = gross wie die der Seitenaugen ; 
das mittlere Intervall ist = %, ein seitliches = 2 Seitenaugenbreiten ; 
die vordere Reihe ist mâssig procurv, ihre Augen sind fast gleich gross, 
nur der lângere Durchmesser der Seitenaugen ist unbedeutend grôsser als 
die Breite der mittleren ; letztere sind so gross wie die hintern seitlichen ; 
das mittlere vordere Intervall ist = 1, ein seitliches = %-2/3 Mittelaugen- 
breiten ; das Rechteck der Mittelaugen ist deutlich langer als breit. Die 
Hohe des Clypeus isl seilich = 2 y 2 , in der Mitte = 3 Augenbreiten. Die 
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Mandibeln sind oben zusammen etwas breiler als lang, endwàrts etwas 
verschmâlert. Die Epigyne gleicht derjenigen von G. mandschurica, die 
Grube ist aber kiirzer und breiter ; der Finger ist fast gleich, auch 1 2/3 
mal so breit als lang ; sein Hiuterrand ist etwas schwàcher concav ; die 
Grubenrander sind vorn denjenigen des Fingers parallel aber etwas ent- 
fernter, umnittelbar hinter dein Finger sind sie auf kurze Strecke schârfer 
und aufgerichtet, bilden aber keine zahnartige Ecke ; dahinter ist der Rand 
breit, flach, unbestimmt ; das Feldchen des Grubenbodens ist kürzer, nur 
so lang und halb so breit als der Finger, überall scharf begrenzt ; sein Umriss 



Fi«. 31). — Gnaphoxa glandifcra n. sp. 

Ç. Kpigync. 

ist parabolisch, die Breile vorn ist = 4/5 der Lânge ; es dringt hinten nichl 
in die Furche zwischen den Enden der Grubenrander ein ; die Breite dieser 
Furche ist = 1/7 der grôssten Grubenbreite. Der Vorderkôrper ist etwas 
rotlich-, der Hinterleib graulichbraun ; die Haare des Céphalothorax sind 
ziemlich hell graubraun, die des Hinterleibs dunkler und etwas orange. 
Vielleicht nur Lokalform der G. mandschurica. 

Fund : Tal des Plusses Lantscha lunwa, Kansu, 15. V 85: 1 $. 


Gnaphosa holmi n. sp. 

9 : Céphalothorax 6,3 mm lang, 4,7 breit ; Kopf umnittelbar vor den 
hintern Mittelaugen 2,6 mm breit ,• hintere Augenreihe 1,4, vordere 1 mm. 
Mandibeln 2,4 mm lang, zusammen 2,7 breit. Abdomen 10 mm lang. Bein 1 
15,3 mm (4,4 + 2,7 + 3,5 + 2,5 + 2,2) ; II 14,7 mm (4 + 2,7 + 3.2 + 
2,6 + 2,2) ; III 12,6 mm (3,5 + 2 + 2,2 + 2,7 + 2,2) ; IV 17,5 mm (4,4 
+ 2,5 + 3,5 -J* 4,6 -f 2,5). 


Source : MNHN, Paris 
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Bestachelung : Aile Fernora oben mit 1-1, (an 1 eher kràftige, lange Bor- 
sten), 1 vorn 1, II vom, 111 u. IV an beiden Seiten mit je 1-1 ; Pat. III 
seitlich je I ; Tib. 1 unten am Ende 1, 11 ebenda 2, Met. I u. Il unten 2-1 
(dieser in der Mille) ; dichte Scopula an Metatars une! Tars ; Tib. 111 oben 1, 
vorn 1-1-1, hinten l-l-l-l, unten 2-2-2; Met. III seitlich je 1-2-2, unten 
2-2-2 ; Tib. IV vorn 2-2, hinten 2-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV vorn und 
unten 2-2-2, hinten 1-2-2. 

Der Randumschlag des Céphalothorax ist 0,5 mm breit ; der Stirnrand 
ist nur in der Mitte (vordere Angenreihe) etwas vorragend, die Stimecken 
sind schwach abgerundet. Die hintere Augenreihe ist mâssig recurv ; der 
Vorderrand der Seitenaugen und der Hinterrand der mittleren liegen auf 
der gleichen Geraden ; die dreieckigen, queren Mittelaugen sind deutlich 
grôsser als die seitlichen, ihr langerer Durchmesser ist 1 y 2 mal so breit 
als diese ; der mittlere Zwischenraum ist wenig mehr als 1, ein seitlicher — 



3 y 2 Seitenaugendurchmesser ; die vordere Reihe ist stârker procurv ; 
ihre Mittelaugen sind um eine vSpur grôsser als die seitlichen und als die 
hintern mittleren, ihre Breite komint dem lângeren Durchmesser der letz- 
tem gleich ; das mittlere lntervall ist wenig grôsser, ein seitliches etwas 
kleiner als der Radius der Mittelaugen ; die Mittelaugen bilden ein Quadrat. 
Die Hôhe des Clypeus ist in der Mitte —2 seitlich = 2 Mittelaugen- 
durchmesser. Die Mandibeln sind oben kniefôrmig, zusammen etwas breiter 
als lang, parallelseitig. Der Finger der Epigyne ist fast rechteckig, 12/3 
mal so breit als lang, hinten nur schwach concav, mit abgerundeten Hinter- 
ecken ; in der Mitte ist er fein runzlig, aussen und hinten glatt ; er füllt 
die Grube vorn fast ganz aus ; nnr eine kurze Partie der Grubenrânder 
neben den Hinterecken des Fingers ist stark aufgeworfen, scharfkantig, 
scliief nach hinten-innen gerichtet ; die angeflachten hintern Teile der 
Grubenrânder stossen hinter dem Mittelfeldchen der Grube zusammen und 
sind nur durch eine enge Rille getrennt ; das Mittelfeldchen ist klein, kaum 
so lang als der Finger und nur 2/5 so breit als dieser ; es ist hinten fast um 
seine Lange von der Bauchfalte entfernt ; seine Aussenrânder sind parallel, 
das Hinterende kurz zugespitzt. 

Der Céphalothorax ist rotbraun, nach vorn verdunkelt. Die Mandibeln 
sind braunschwarz, die Mundleile dunkelbraun mit weisslichen Endsâumen ; 
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das Sternum und (lie Beiiie sind rotbraun ; der Hinterleib ist oben hell- 
braun, undeutlich und sparsain dunkler punktiert ; die Epigyne ist schwarz ; 
der Finger und die. Seiten der Epigyne sind dicht behaart. 

Funde : Plateau, 10000 Fuss ü. M. zwischen den Flüssen Ngwaren und 
Namyngytsch, 15.-16. V 85 : 1 $ ; Berge zwischen Dschiutschen und dem 
Tao ho, 29. V 85 ; 2 $ (eines nur 11 mm lang), Kloster Dschoni (Choni), 
1. VI 85 : 1 $. 


Gnaphosa charitonowi n. sp. 

$ : Céphalothorax 3,4 mm lang, 2,5 breit ; Kopf bei den hintern Mittel- 
augen 1,4 mm breit ; hintere Augenreihe 0,9, vordere 0,7 mm. Mandibeln 
1,2 mm lang, zusammen 1,5 breit. Abdomen 7 mm lang. Bein I 7,9 mm 



Fro. 41. — Crnapho*a charHonmei n. sp. 
$. Epigyne. 


(2,2 + 1,3 + 1,6 + 1,4 + 1.4) ; II 7,8 mm (2,3 + 1,3 + 1,6 + 1,3 + 1,3) ; 
III 6,8 mm (1,7 + 1 + 1,3 4- 1,5 + 1,3) ; IV 9,6 mm (2,3 + 1,3 + 1,9 + 
2,5 + 1,6). 

Bestachelnng : Aile Femora oben mit 1-1, 1 vorn 1, II vorn, III vorn 
u. Iiinten je 1-1, IV seitlich je 1 ; Pat. III seitlich je 1 ; Tib. 1 u. 11 unten 
ain Ende 1 ; Met. 1 unten 2-1, Scopula an Met. u. Tars ; Met. II unten 2-2-1, 
Scopula am Ende des Met. u. ain Tars ; Tib. III oben 1, seitlich je 1-1, unten 
2-2-2 ; Met. 111 seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2 ; Tib. IV seitlich je 1-1-1, unten 
2-2-2 ; Met. IV seitlich je 1-2-2, unten 2-1-2-2. 

Der Stirnrand ist wenig convex, die Ecken sind mâssig gerundet ; die 
hintere Augenreihe ist mâssig recurv ; der Vorderrand der Seitenaugen 
und der Hinterrand der mittleren berühren dieselbe Gerade ; die Hinter- 
augen sind subegal ; der mittlere Zwischenraum ist fast = 0, ein seitlicher 
niclit ganz = 2 Seitenaugenbreiten ; die vordere Augenreihe ist mâssig 
procurv ; ihre Mittelaugen sind viel kleiner als die seitlichen (4: 7) ; die 
3 Intervalle sind gleich gross, ctwas grôsser als der Radius der Mittelaugen ; 
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das Rechteck der Mittelaugen ist etwas lënger als breit. Die Hôhe des Cly- 
peus ist seitlich = 1, in der Mitte = 11/3 Seitenaugenbreite. Die Mandibeln 
sind oben convex und zusammen ziemlich breiter als lang, endwërts ver- 
schmâlert. Die Grube der Epigyne ist teilweise sehr unbestimmt begrenzt ; 
der Finger ist 1 2/3 mal so breit als lang ; er erreicht fast die Mitte der Gru- 
benlânge ; seine Aussenrënder sind subparallel, die Ecken breit abgerundet ; 
der Hinterrand ist stark concav ; die Randpartien sind glatt, das übrige 
grob runzlig ; von den Aussenrândern der Grube ist nur ein mittlerer Teil 
breit und stark aufgeworfen, scharfrandig ; diese Rânder verlaufen schrâg 
vor den Ecken des Fingers und sind etwas convex gebogen ; unmittelbar 
dahinter und innerhalb folgen rundliche Beulen auf den sonst flachen Grn- 
benrândern; das Feldchen des Grubenbodens ist ein Rhombus, der vorn 
breiter, hinten sclimaler abgestutzt ist ; es ist etwas lënger als breit und 
kanm langer als der Finger ; sein hinteres Ende erreicht die Bauchfalte 
niclit ; die Grube ist hinten schmal ofîen. 

Fund : Tal des Flusses Ndaini, Kansn, 21. V 85 : 1 $. 


Gnaphosa hraendegaardi n. sp. 

cj : Céphalothorax 5,1 mm lang, 3,7 breit ; Kopf hinter den Augen 1,9 mm 
breit ; hintere Augenreihe 1, vordere 0,72 mm. Mandibeln 1,6 mm lang, 
zusammen 1,5 mm breit. Palp 4,87 mm (1,7 + 0,8 -f 0,47 + 1,9), Tib. 
mit Apophyse 0,8 mm ; Rein I 10,9 mm (3,1 + 2 + 2,6 4- 2,3 + 1,9) ; 
11 10,9 mm (2,8 + 1,7 + 2,3 + 2,2 + 1,9) ; 111 9,9 mm (2,5 + 1,4 + 1,9 
+ 2,3 + 1,8) ; IV 13 mm (3,2 + 1,7 + 2,5 + 3,5 + 2,1). 

Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1, 1 vorn 1, 11 vom, 111 u. IV 
vorn u. hinten je 1-1 ; Pat. III hinten 1 ; Tib. 1 u. II unten-innen am Ende 
1 ; Met. 1 unten 2 auf 1/3 der Lange ; Met. Il unten 2-2 (links 2-1) ; Tib. III 
ohen 1, vorn 1-1-1, hinten 2-1-1, unten 2-2-2; Met. III seitlich je 1-2-2, 
unten 2-2-2 ; Tib. IV seitlich je 2 Reihen zu 2, unten 2-2-2 ; Met. IV vorn 
u. unten je 2-2-2, hinten 1-2-2. 

I)er Stirnrand bildet mit den stark ahgerundeten Stiraecken einen ein- 
heitlichen Bogen. Die hintere Augenreihe ist recurv ; der Vorderrand der 
Seitenaugen liegt mit dem Hinterrand der mittleren auf einer Geraden ; 
die Seitenaugen sind kleiner als die mittleren (2: 3) ; das mittlere lnter- 
vall ist = y 2 , ein seitliches fast = 3 Seitenaugenbreiten ; die vordere Reihe 
ist stark procurv ; ihre Seitenaugen sind fast noch etwas grôsser als die 
hintera Mittelaugen, ihre mittleren kleiner als die hintern seitlichen ; die 
Breiten der Vorderaugen verhalten sich wie 7 : 4 ; ein seitliches vorderes 
lntervall ist = 3/4, das mittlere = 1 y 2 Mittelaugenbreite ; der Unterrand 
der vordem Mittelaugen liegt auf gleicher Hôhe wie der obéré der seitlichen ; 
lias Rechteck der Mittelaugen scheint in Oheransicht etwas langer, in Vor- 
deransicht kürzer als breit. Die Hôhe des Clypeus ist in der Mitte = 4, 
seitlich = 3 Mittelaugendurchmesser. Die Mandibeln sind lang und schlank, 
etwas lënger als zusammen hreit, parallelseitig. Fémur, Patella und Tibia 
des Palps sind fast gleich dick ; der Fémur ist 3 mal, die Patella 1 */ 2 mal 
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so lang als breit ; die Tibia mit Apophyse ist so lang als die Patella ; die 
Apophyse ist etwas kürzer als der Stamm, erst longitudinal und kaum 
verjüngt, am Ende nach unten gebogen und zugespitzt ; in Oberansicht 
ist das Ende ein einwàrts gebogencs Hàkchen ; der Tars ist im 1. Drittel 
doppelt so breit als die Tibia, halb so breit aïs lang, von da an endwârts 
verschmâlert und schliesslich schief gestutzt ; der Umriss des Bulbs ist 
fast kreisformig ; die Basalplatte der Apophyse ist ein gleichschenklig 
rechtwinkliges Dreieck mit schief nach vorn-aussen verlaufender Hypo- 
tlienuse ; die beiden innern Ecken sind stark abgerundet, die àussere ist 
in die schlanke Apophyse verlàngerl, die lângs und etwas nach unten gerichtet 
und schliesslich nach unten-innen in ein scharfes Hàkchen umgebogen 



Fia , 42 . — Gtutphosa brœndtgaardi n, sp. <J 
a : R. Pajp v. aussen ; b s Tib. + Tacs. Y. unten ; e s Tib. + Tars d. 1«. Palps v. iunvu. 


ist ; die schlanke Spina der Bulbinucnseite beginnt an der Basis des Bulhs 
und hat am Grunde vorn 3 kleine Zâhncken ; die feine Spitze endet beini 
Hàkchen der Apophyse. 

Der Vorderkorper ist braun ; am Hintcrkopf ist ein Paar nach hinten 
zusammenlaufender, dunklerer, lanzettlicher Flecke ; die Randleiste des 
Thorax ist dünn, scharf, schwàrzlich. Der Hinterleib ist mehr graulichbraun. 

Fund : Tal des Flusses Bardun, Kansu, 20. V 86 : 1 (J. 


Gnaphosa corifera n. sp. 

$ : Céphalothorax -1 unn lang, 2,9 breit ; Kopf bei den Hinteraugen 
1,8 mm breit ; hintere Augenreihe 1,05, vordere 0,75 mm. Mandibeln 1,4 mm 
lang, zusammen 1,6 mm breit. Abdomen 5,4 mm lang, 2,7 breit. Bein I 
9,1 mm (2,8 + 1,7 + 2 + 1.35 + 1,25), Fem. 1,1, Tib. 0,9, Met. 0,6, Tars 
0,5 mm dick; 11 7,6 mm (2,3 -f 1,25 4- 1,5 -|- 1,45 -)- 1,1) ; 111 7,6 mm 
(1,9 + 1,1 + 1,25 + 1,8 + 1,55) ; IV 10,25 mm (2,65 + 1,6 + 1,9 + 2,5 
+ 1 , 6 ). 
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Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1, 1 u. 11 vorn 1, 111 seitlicli 
je 1-1, IV seitlich je 1 ; Tib. 1 u. 11 unten am Ende 2, Met. 1 u. Il unten 
2-2-2; Tib. 111 vorn 3-1-2, liinten 2-1-1, unten 2-2-2; Met. 111 oben 1, 
vorn 2-1-2, hinten 1-2-2, unten 2-2-2; Tib. IV vorn 2-1, hinten 2-1-2-1, 
unten 2-2-2; Met. IV oben 1, vorn 2-1-1-2, hinten 2-2-2, unten 2-1-2-2. 

Der Stirnrand ist gerade, die Ecken sind etwas abgerundet ; die hintere 
Augenreihe ist stark recurv ; der Vorderrand der Seitenaugen liegt nocli 
etwas hinter dem Hinterrand der mittleren ; die Augen sind fast gleich 



2. Epigyne. 


gross ; der miltlere Zwischenraum ist = y 2 , ein seitlicher = 2 Mittelaugen- 
breiten ; die vordere Reihe ist mâssig procurv ; ihre Augen sind grosser 
als die hinteren, die seitliclien etwas grosser als die mittleren ; der mittlere 
Zwischenraum ist = ein seitlicher kaum — 1/4 Mittelaugenbreite ; 
die 4 Mittelaugen bilden ein Quadrat. Die Hohe des Clypeus ist seitlich 
= 1 2/3, in der Mitte = 2 1/3 Mittelaugenbreiten. Die Mandibeln sind 
zusammen breiter als lang, parailelseitig, oben gewolbt. Das Geschlechtsfeld 
ist langer als breit, vorn schmàler, sein Umriss birnfôrmig ; es erreicht 
hinten die Bauchfalte nicht ; der Fingcr erreicht fast die Mitte der Grube ; 
er ist vorn stark, auf 2/9 der grossten Breite, eingeschnürt, verkehrt herz- 
fonnig ; er überdeckt den grossten Teil der vorderen Grubenpartie ; die 
Grubenrâuder sind nach hinten stark erweitert zu grossen flachen Kissen, 
die hinten durch ein vertieftes langes Rechteck getrenut sind ; dièses liât 
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1 /3 der grôssten Fingerbreite und ist 3 mal so lang als breit ; die mittlere 
Partie der Grubenrànder ist kielformig aufgeworfen ; der concav gekrümmte 
Innenrand dieser Kiele ist scliarf ; sie ragen nach hinten betrâchtlich über 
den Finger hinaus. 

Der Céphalothorax ist orangebraun ; die Kopflurchen und die Radien des 
Thorax sind etwas dunkler braun ; der Randumsclilag des Thorax ist in 
Seitenansicht ziemlich breîl. Die Mandibeln siud rotbraun, die Mundteile 
und das Sternum orangebraun ; die Beine sind etwas heller braun. Der 
Hinterleib ist gelblichbrauu ; die dunkle Zeichnung des angefeuchteten 
Geschlechlsfeldes ist sanduhrfônnig. 

Nahe verwandt mit G. punctata Kulczynski, 1901. 

Fund : Urga-Tsilsikhar, 1896 : 1 Ç. 

Gnaphosa pseudomongolica n. sp. 

$ : Céphalothorax 4,2 mm lang, 2,9 breit ; Kopf vor den Hinteraugeu 
1,7 mm ; hintere Augenreihe 1, vordere 0,8 mm. Âlandibeln 1,4 mm lang, 
zusammen kaum breiter. Abdomen 5,5, mit Spinnwarzeu 6,1 mm lang, 

3.6 breit. Bein 1 9,8 mm (2,8 + 1,6 + 2 + 1,8 + 1,6) ; Il 9,6 mm (2,5 + 
1,4 + 2,2 -f 1,8 + 1,7) ; 111 9,1 mm (2,3 + 1.3 + 1,7 + 2,2 + 1,6) ; IV 

12.6 mm (3 + 1,7 + 2,6 + 3,4 -f 1,9). 

Bestachelung : Aile Feiuora oben mit 1-1, I voru 1,11 vorn und 111 voru 
und hinten je 1-1 ; Tib. 1 u. II unten am Ende 2, Met. I u. II unten 2 auf 
1 /3 der Lange, von da an Scopula ; Tib. III oben nahe der Basis ein dünner, 
seitlich je 2-1-1, unten 2-2-2; Met. 111 seitlieh je 1-2-2, unten 2-2-2; Tib. 
u. Met. IV wie 111. 

Der Stirnrand ist gerade, die Ecken sind wenig abgerundet ; die hintere 
Augenreihe ist mâssig recurv ; die vordere Tangente der Seitenaugen schneidet 
die mittleren etwas hinter deren Mitte ; die Hinteraugen sind fast gleich 
gross ; ein seitliches lntervall ist 4 mal so breit als das mittlere und dieses 
etwas kleiner als ein Augenradius ; die vordere Reihe ist stark procurv ; 
ihre Seitenaugen sind merküch grosser, die mittleren wesentlich kleiner als 
die Hinteraugen ; die Vorderaugenbreiten verhalten sich wie 8 : 5 ; das 
mittlere lntervall ist etwas grosser als der Durchmesser der Mittelaugen, 
ein seitliches noch kleiner als deren Radius ; das Rechteck der Mittelaugen 
ist in Oberansicht etwas langer, in vorderer etwas kürzer als breit. Die 
Hôhe des Clypeus ist in der Mitte etwas grosser als ein Seitenaugendurch- 
messer, seitlich kaum halb so gross. Die Mandibeln sind parailelseitig. 
Das Geschlechtsfeld ist elliptisch, die Lange verhàlt sich zur Breite wie 8 : 
7 ; die Grube im Centrum des Feldes ist breiter als lang (7 : 4) ; sie lauft 
hinten in eineu schmalen, hinten olîenen Grabeu aus, der ebenso lang ist 
wie die Grube, aber nur 1 /8 ihrer Breite hat. Der Finger ist 3 mal so breit 
als lang ; er überdeckt 3/4 der Grubenbreite und 1 /3 ihrer Lange ; die kurzen 
A tisseurànder sind convex, der breite hiutere concav ; ein Mittelfcldchen 
des Grubenbodens ist nicht deutlich erkeunbar ; die Grubenrànder sind 
llaeh, nirgends kiclartig ; ihre breiteu hinlern Partien sind grob quer- 
runzlig. 
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Der Céphalothorax ist oraugebraun, ein pluinper V-Fleck ani Hinterkopf 
ist etwas dunkler braun ; der schmale Randsauin ist schwarz. Die Beine 
sind wenig heller. Die Mandibeln sind ziemlich dunkel rotbraun ; das Sternum 
ist etwas heller, aber immer noch viel dunkler als die Hüften. Der Hinterleib 
ist graubraun ; eine braune Punktierung ist nur angedeutet ; die anliegende 
Behaarung des Céphalothorax ist ziemlich dicht, brâunlichweiss, die des 
Abdomens ist noch dichter, hell zimmetbraun ; die Ansatzstellen der 



Fig. 44. — Gnapkom pseudomonÿolîca n. sp. 
Ç. Epigyue. 


gekrümmteu abstebenden Borslclieu bilden eiue feine braune Punktierung ; 
die anliegende Behaarung der Beine ist weniger dicht, weisslich ; die absLehen- 
den Hârchen sind zahlreicher, langer, gerade. 

Fund : Urga — Uliassontai, 2. VIII 1909 :.l ?. 


Gnaphosa lesserti n. sp. 

$ : Céphalothorax 4,3 mm lang, 3,3 breit ; Kopf zwischen den Augen- 
reihen 1,6 min breit ; hintere Augenreihe 1,03, vordere 0,7 mni. Mandibeln 
1,3 mm lang, zusammen 1,5 mm breit. Abdomen 8 mm lang, 4,4 breit, 

Bein I 9,2 mm (2,65 + 1,5 + 1,93 + 1,77 + 1,35) ; 11 8,9 min (2,5 + 1,4 

+ 2 + 1,5 + 1,5) ; 111 9,1 mm (2,3 + 1,2 + 1,8 + 2,1 + 1,7) ; IV 12 min 

(2,9 4 1,55 + 2,5 + 3,1 4- 1,95). 

Bestachelung : Fem. 1 ohen mit 1-1 langea, dünnen ; 111 oben mit 1-1-1, 
seitlich mit je 1-1 ; Tib. 1 unten apikal 2, Il unten 2-2 ; Met. 1 u. 11 unten 
2 nahc der Basis, von da an Scopula ; Tib. 111 oben 1 nahe der Basis, vorn 
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1- 1-1, hinten 2-1-1, unten 2-2-2; Met. III vorn 1-1-2, hinlen 1-2-2, unlcn 

2- 2-2 ; Tib. IV seitlich je 2-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV wie III. 

Der Stirnrand ist fast gerade, die Ecken sind nur wenig abgerundet ; 
die hintere Augenreihe ist mâssig recurv ; die vordere Tangente der Seiten- 
augen gelit durch die Centren der mittleren ; die Hinteraugen sind annà- 
hernd gleich gross ; das mittlere lntervall ist kauin = 1/4, ein seitliches 
wenig mehr als eine Augenbreite ; die vordere Reihe ist stark procurv ; 
ihre Seitenaugen sind mindestens so gross als die hinteren, die mittleren 
wenig mehr als halb so breit ; das mittlere lntervall ist = %, ein seitliches 
= 1/4 Mittelaugenbreite ; das Viereck der Mittelaugen ist in Oberansicht 
so lang als hinten breit, vorn etwas sclnnàler. Die Hôhe des Clypeus ist in 



Fig. 45. — Gnaphosa lesicrti n. sp. 
$. Epigyae. 


der Mitte = 2 seitlicli = 1 y 2 Mittelaiigenbreilen. Die Mandibeln sind 
oben kniefdrmig, endwârts scliwach verschmâlerl. Das Geschlechlsfeld ist 
etwas langer als breit (7 : 6), abgerundet viereckig, vorn etwas breiter ; 
die Grube ist fast doppelt so lang aïs breit, vorn etwas erweitert, in der 
mittleren Partie fast parai lelseitig, hinten zugespitzt und sclimal olfeu ; 
die Rànder sind breit und flach, rauli, ohne Kiele ; der Finger ist sehr kurz 
und breit, nur ûber 1/4 der Gnibenlânge ausgedehnt ; seine stark convexen 
Anssenrànder verlaufen in einigem Absland den benachbarten Gruben- 
râudern parallel, der Hinterrand ist lief eiugebuchtet ; der Finger ist doppelt 
ro breit als lang; das Mittelfeld des Grubenbodens füllt diesen fast aus, 
es ist lànglich pentagonal, sein etwas abgerundetes Hinterende hdrt vor 
der Lücke zwischen den Grubenrandenden auf. 

Der Céphalothorax und die Beine sind ziemlich Iiell orangebraun ; die 
Mandibeln sind kastanienbraun ; der Hinterleib ist graulichgelb. Die 
Beliaarung ist dicht, weisslich graugelb, 

Fund : Nordfuss des Nan schan, innere Mongolei, 4. VI 86: 1 $. 

Mémoires nu Muséum. — Zoologie, l. XXV U 
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Gnaphosa fagei n. sp. 

Ç: Céphalothorax 1,3 mm lang, 3,2 breit ; Kopf vor den Hinteraugen 
2 mm breit ; hintere Augenreihe 1,1, vordere 0,9 mm. Mandibeln 1,5 mm 
lang, 1,7 breit. Abdomen 7,5 mm lang. Bein 1 12,9 mm (3,4 4- 2,05 4- 3,03 
4- 2,45 4- 1,97) ; II 11,4 mm (3,3 4- 1,9 4- 2,9 4- 2,2 4- 1,1) ; 111 11 mm 
(2,7 4- 1,6 4- 2,1 + 2,6 4- 2) ; IV 15,1 mm (3,8 4- 1,8 + 3,2 4- 4 + 2,3). 

Bestachelung : Fem. 1 u. 11 oben 1-1-1, vorn 1-1, 111 oben u. vorn je 
1-1, hinten 1-1-1, IV oben u. an den Seiten je 1-1 ; Pat. IV hinten 1 ; Tib. 
1 u. Il 0, Met. I u. 11 unten 2 nahe der Basis, von da an Scopula ; Tib. 111 



Fig. 4». — Gnaphosa fagei n. R]). 
Ç. Epigyne. 


u. IV obeu 0, 111 seitlich je 1-1-1, unten 2-2-2, IV vorn 2-1, hinten 1-1-1, 
unten 2-2-1-2 ; Met. 111 oben 1, vorn 1-1-1-2, hinten 1-1-2, unten 2-2-2, 
IV vorn 1-1-1-2, hinten 1-2-2, unten 2-2-2. 

Der Stirnrand ist gerade, die Ecken sind etwas abgerundet ; die hintere 
Augenreihe ist schwach recurv, die vordere Tangente der Seilenaugen 
gelit durch die Centren der mittleren ; letztere sind etwas grôsser als die 
seitlichcn, lânglicli dreieckig, nach vorn etwas divergierend ; der mittlere 
Zwischenraum ist — 1 /3, cin seitlicher mindestens = 1 l / 2 Seitenaugen- 
hreiten ; die vordere Reihe ist schwach procurv ; die obéré Tangente der 
•1 Vorderaugen ist gerade ; die vordcren seitlichen sind deutlich grosser als 
aile Mittelaugen ; die Breiicn der vordcren Mil tel- und Seilenaugen verhalten 
sich wie 5 : 9 ; ein scitlichcs lntervall ist = 2/5, das mittlere = 12/5 Mittel- 
augenbreiten ; das Rechteck der Mittelaugen ist in Oberansicht langer als 
breit (4 : 3). Die Hohe des Clypeus ist seitlich = 1, in der Mille = 1 1/i 
Seitenaugenbreiten. Die Mandibeln smd oben knielürmig, zusammen etwas 
breiter als lang, endwàrts etwas verschmàlert. Das Geschlcchtsfeld ist 
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elliptisch (Lange zur Breite = 7 : 6) ; die Grubenrànder sind überall fast 
gleich breit, flach, rauh ; beide zusammen sind so breit als die grosste Breite 
der Grube ; in der Mitte des Geschlechtsfeldes, direkt hinter dem Ende 
des Fingers, sind den Randern kurze und breite, lappenartige Kiele aufge- 
setzt, deren scharfe lnnenrâuder stark convex gebogen sind und deren 
kleinster Zwischenraum etwa der grôssteu Breite des Fingers gleichkoinmt ; 
letzterer ist etwas breiter als lang, am Grunde màssig eingeschuürt, aussen 
convex, hiutcn leicht concav ; die Grcnzfurchen des Mittelfeldes beginnen 
ausserhalb der Hinterecken des Fingers ; sie bilden erst nach innen vorsprin- 
gende NVinkel, da das Feld in seiner Vorderhâlfte eingeschnürt ist ; auf der 
hintern convergieren sie wieder und verlieren sicli vor dem schnialen hintern 
Ausgang der Grube ; die Rànder des Feldes sind auf der hintern Partie 
breit verdunkelt. 

Der Céphalothorax ist hellbraun, der Kopf etwas rotlieher und nach 
vorn verdunkelt ; die Mandibelu sind ziemlich dunkel rotbraun ; die Beiue 
sind orangebraun, der Hinterleib hellbraun ; die Behaarung des Vorder- 
korpers ist hellgrau, des Abdomens liell brâunlichgrau. 

Fund ; Hoang ho unterhalb Gui dui (Kuai to), Kansu, 6. V 85 : 1 Ç. 


Gnaphosa ber lundi n. sp. 


$ : Céphalothorax 4,7 nun lang, 3,5 breit ; Kopf (etwas zerdrückt) bei 
cleu Hinteraugen 2 jnm breit; hintere Augenreihe 1,2, vordere 0,9 inm, 
Mandibeln 2 mm lang, zusammen 2,2 mm breit. Abdomen 6 mm lang. 
Beiu I 11,8 mm (3,5 + 2 + 2,5 + 2,1 + 1,7) ; Il 10,7 mm (2,9 + 1,9 + 
2,2 + 2 + 1,7) ; 111 10,2 mm (2,5 + 1,5 + 1,7 + 2,7 + 1,8) ; IV 13,7 mm 
(3,6 + 1,9 + 2,6 + 3,7 + 1,9). 

Bestachelung : Fem. 1 u. II oben 1-1, vorn 1, 111 oben 1-1-1, seitlich 
je 1-1, IV oben und an den Seiten je 1-1 ; Pat. 111 seitlich je 1 ; Tib. 1 unten- 
vorn am Ende 1, Met. 1 unlen 2 auf 1/3 der Lànge, Scopula an Met. u. 
Tars ; Tib. 11 unten-vorn 1-1, Met. unten 2-1-1 ; Tib. III oben nahe der 
Basis 1, seitlich je 2-1-1, unten 2-2-2, Met. vorn 2-2-2, hinten 1-2-1-2, unten 
2-1-2-2 ; Tib. IV vorn 1-1-1, hinten 2-1-1, unten 2-2-2. 

Der Slirnrand ist etwas convex, die Ecken sind abgerundet ; die hintere 
Augenreihe ist schwacli recurv ; die vordere Tangente der Scitenaugen 
halbiert die mittleren ; letztere sind elliptisch, nach vorn divergierend, viel 
grôsser als die seitlichen (grosste Breiten wie 5 : 3) ; der mittlere Zwischen¬ 
raum ist = y 2 , ein seitlicher — 2 y 2 Seitenaugenbreiten ; die vordere Reihe 
ist ziemlich procurv ; ihre Seitenaugen sind nur wenig grôsser als die mitt- 
leren und als die hintern seitlichen ; die 3 Intervalle sind anuàhernd gleich 
eineni Mittelaugendurchmesser ; die 1 Mittelaugeu bilden ein Quadrat. Die 
Hôhe des Clypeus ist seitlich = 2 2/5, in der Mitte =31/5 Mittelaugen- 
breiten. Die Aussenrander der Mandibeln convergieren merklich nach unten. 
Das Geschlechtsfeld ist etwas langer als breit, nach hinten schwach erweitert, 
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an den Ecken abgerundet ; die Grube isl gross, pentagonal, etwas breiter 
als lang ; die hintern Aussenseiten des Fünîecks tragen schinale, aufgericlitete 
Kiele ; die mittlere Partie der Grundlinie ist dnrch eine Verlàngerung der 
Grube unterbrochen, die nach hinten enger wird ; sie trennt die Enden der 
Grubenrânder von einander, die nach innen umgeknickt, flach und rauli 
sind ; der Finger reicht bis etwas hinter die Mitte der eigentlichen Grube 
(ohne Verlàngerung) ; er ist vorn nur hall) so breit als hinten, trapezformig 
mit abgerundeten Hinterecken ; der Hinterrand ist jederseits neben den 



Fie, 47, — Onaphosa berlandi n. s,p, 
$. Epigync. 


Ecken lief eingebucliLet ; das Mittelfeld ist vorn hinter dem Finger durch 
eine quere Furche deutlich begrenzt ; seine Vorderhalfte ist parallelseitig, 
halb so breit als der Finger, seine hiutere driugt, alhnâhlich versclnnâlert, 
zwishen die Hinterenden der Grubenrânder ein ; mit Ausnahme des schmalcn 
Hiuterendes ist das Feld deutlich begrenzt und mâssig breit dunke) gerandel, 
Der Céphalothorax ist braun, ain hellsten auf dem Hinterkopf ; eine 
dünne Mittelliuie des Kopfcs, ein plumper V-Fleck auf dem Hinterkopf 
und die Radien der Brustseiten sind dunkler, aber kaum merklich ; der 
Seitcnrand ist schmal braun gesâuint. Die Mandibeln sind dunkel kasta- 
nienbrann ; die Glieder sind wie der Céphalothorax gefàrbt ; der Hinterleib 
ist zieinlich hell graubraun, der Baucli noch heller ; die Epigyne ist rotbrann. 
b'und ; Kloster Kadiger, Kansu, 26. V 85 : 1 Ç. 
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Gnaphosa martae n. sp. 

? : Céphalothorax 4 mm lang, 3,2 breit ; Kopf bei den Hinteraugen 1,7 mm 
breit ; hintere Augenreihe 1, vordere 0,7 mm. Mandibeln 1,4 mm lang, 
zusammen 1,65 mm breit. Bein I 8,8 mm (2,6 + 1,2 + 1,9 + 1,6 + 1,5) ; 
III 7,7 mm (2,1 + 1,2 + 1,4 + 1,7 + 1,3) ; IV 11,5 mm (2,9 + 1,6 + 2,2 
+ 3,1 + 1,7). 

Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1, 1 vorn 1, II bis IV vorn 1-1, 
111 hinten 1-1, IV hinten 1 ; Pat. III seitlich je 1 ; Tib. I u. Il untenvorn 



Fja, 48. — Gna-phona nuiritr n. sp. 
Ç. Epigyno. 


am Ende 1, Met. I u. II unten 2 anf 1/3 der Lange ; Tib. u. Met. III u. 
IV unten 2-2-2, Tib. 111 oben 1 nalie der Basis, vorn 2-2 hinten 2-1, Met. 
seitlich je 1-1-2, Tib. IV oben 0, vorn 2-1, hinten 2-2-1, Met. IV seitlich 
je 1-3-1. 

Der Stirnrand ist gerade, die Ecken sind ziemlich breit abgerundet ; 
die Augen sind relativ klein ; die hintere Reihe ist recurv, der Vorderrand 
der seitlichen und der hintere der mittleren berühren dieselbe Gerade ; 
aile Hinteraugen sind oval, die mittleren quer, die âussern schrâg; die 
mittleren sind kaum grosser als die seitlichen ; die seitlichen Zwischen- 
rânme sind = dem lângeren Dnrchmesser der Mittelaugen, der mittlere 
ist kaum halb so gross ; die vordere Reihe ist nur schwach procurv ; die 
ovalen Seitenaugen sind so gross wie die hintem mittleren, die vordem 
Mittelaugen sind betrâchtlich kleiner ; ihr Durchmesser ist etwas kleiner 
als das mittlere und grosser als ein seitliches lntervall ; das Viereck der 
Mittelaugen ist breiter als lang, vorn etwas schmàler, Die Hohe des Clypeus 
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ist aussen = 3, iu der Mitte = 1 Mitlelaugenbreiten. Die Mandibeln sind 
zusammen oben breiter aïs lang, endwàrts verschmâlert. Das Geschlechtsfeld 
ist lànglich, (Lange zur Breite = 8:5). Der Finger reicht über 1/3 der 
Grube, er ist so lang als breit, rundlich ohne Hinterecken, seine basale 
Hàlfte ist grob quer gefàltelt, die hintere glatt ; neben dem letzten Drittel 
des Fingers, in einiger Entfernung, erheben sich an den Grubenrândern 
schmale aufgeworfene Kiele ; diese sind làngsgerichtet, also parallel und 
erreichen fast die Mitte der Grubenlânge hinter dem Finger ; weiter hinten 
sind die Grubenrànder flach, schief querrunzlig ; sie laufen nach hinten 
zusammen, ohne sich zu trefîen ; das Mittelfeld ist etwas schmaler als der 
Finger, mehr als doppelt so lang als breit, in der vordern Hàlfte parallel- 
seitig, in der hintern nach hinten verjüngt, am schmalen Ende abgerundet. 
Der Vorderleib ist hraun, die Farbe des Hinterleibs ist zerstôrt. 

Fund : Tal des Flusses Lantscha lunwa, Kansu, 15. V 85 : 1 $. 


Gnaphosa alberti n. sp. 

$ : Céphalothorax 2,9 mm lang, 2 mm breit ; Kopf bei den Flinteraugen 
1,3 mm breit ; hintere Augenreihe 0,75, vordere 0,6 mm. Mandibeln 1 mm 



Fro. 40. — Gnaphana alberti n. sp, 

$• Kpigyne. 

lang, zusammen 0,9 mm hreit ; Abdomen 3,5, mit Spinnwarzen 4 mm lang, 
ca 2 mm breit. Bein 1 6,5 mm (1,7 -F 1,2 + 1,4 + 1,1 + 1,1) ; II 6,2 mm 
(1,6 + 1 + 1,2 + 1,2 + 1,2) ; 111 5,3 mm (1,3 + 0,8 + 1 + 1,2 + 1) ; 
IV 8,3 mm (2 + 1,1 + 1,9 + 2,1 + 1,2). 

Bestachelung . Aile Femora oben mit 1-1, 1 u, 11 vorn 1, III u. IV seitlich 
je 1-1 ; Pat. 111 (u. IV ?) hinten 1 ; Tib. 1 u, 11 uuten-vorn am Ende 1 ; 
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Met. I u. 1) unten 2 auf 1/3 d. L. ; Tih. 1)1 oben nahe der Basis 1, vorn 
2 Reihen zu je 1-1, hinten 2-1-1, unten 2-2-2; Met. 111 seitlich je 1-2-2, 
nnten 2-2-2; Tih. IV ohen 0, sonst Tib. u. Met. IV wie III. Der Stirnrand 
ist etwas convex und die Ecken sind breit abgerundet ; die hinlere Augen¬ 
reihe ist nur schwach recurv ; die vordere Tangente der Seitenaugen schneidel 
die mittleren noch vor deren Centren ; ihre Mittelaugen sind merklich 
grôsser als die seitlichen ; der mittlere Zwischenraum ist sehr klein, ein 
seitlicher ist mehr als doppelt so gross als eine Seitenaugenhreite ; die 
vordere Reihe ist stark procurv ; ihre Seilenaugen sind ann&hernd so gross 
als die hintern mittleren ; die vordern mittleren sind viel kleiner, kaum so 
gross als die hintern Seitenaugen ; der mittlere vordere Zwischenraum ist 
deutlich grôsser, ein seitlicher kleiner als ein Mittelaugendurchmesser ; das 
Rechteck der Mittelaugen ist in Oberansicht langer als breit. Die Hôhe des 
Clypeus ist seitlich — 1, in der Mitte = 2 Mittelaugendurchmesser. Die 
Mandibeln sind etwas langer als zusammen breit und parallelseitig. Das 
Geschlechtsfeld ist rundlich ; der Finger erreicht beinahe die Mitte der 
Gruhe ; er ist halb so breit als diese, am Grunde kaum eingeschnürt, so 
lang als hreit, in der apikalen Hàlfte abgerundet, fingernagelartig, glalt ; 
die Grubeurânder divergieren erst bis hinter die Mitte der Grube und sind 
luit schmalen aufgeworfenen Kielen versehen, dann laufen sie rasch znsam- 
men, sind flach runzlig und stossen hinten zusammen, nur durch eine enge 
Furche getrennt ; das Mittelfeld des Grubenbodens ist vorn bei der Mitte 
des Fingers betrachtlich breiter als dieser, nach hinten dreieckig zugespitzt. 

Der Vorderkorper ist hell orangebraun, die Mandibeln sind etwas dunkler ; 
der Hinterleib ist âhnlich, nur etwas bràunlicher. 

Fund : Dorf Rtygri im Ta! des Luntscho... pu (Et. unleserlich), 9. V 85 : 
1 ?• 


Gnaphosa davidi n. sp. 

$ : Céphalothorax 3,2 mm lang, 2,2 breit ; Kopf vor den hintern Mittel- 
angen 1,2 mm breit ; hintere Augenreihe 0,75, vordere 0,65 mm. Mandibeln 

I mm lang, zusammen 1,1 breit. Abdomen (nach Eiablage) 2,9 mm lang, 

2.1 breit. Bein I 7,3 mm (2,1 + 1,2 + 1,5 + 1,3 + 1,2) ; Il 6,8 mm (1,9 + 

1.2 + 1,3 + 1,2 + 1,2) ; III 6,4 mm (1,7 + I + I + 1,4 + 1,3) ; IV 8,3 mm 

(2,1 - 1 + 1,8 + 2 + 1,4). 

Bestachelung : Femora oben mit 1-1 (an I u. Il lang), I u. II vorn I, 
III seitlich je 1-1, IV ? ; Tib. I u. Il unten-vorn am Ende I, Met. I und 

II unten 2 auf 1/3 d. L., Scopula an der Endhâlfte des Met. und am Tars ; 
Tib. 111 oben 1, seitlich je 1-1-1, unten 2-2-2; Met. III seitlich je 1-1-2, 
unten 2-2; Tib. u. Met. IV wie III. 

Der Randumschlag des Céphalothorax ist in Seitenansicht massig breit, 
von oben schinal und scharf ; der Stirnrand ist gerade, die Ecken sind 
ziemlich breit abgerundet ; die hintere Augenreihe ist recurv, die vordere 
Tangente der Seitenaugen berührt den Hinterrand der mittleren ; die 
Augen sind klein, subegal ; das mittlere Intervall ist = 1, ein seitliches 
mindestens = 2 Seitenaugenhreite n ; die vordere Reihe ist procurv ; ihre 
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Aiigcn sind égal, etwas grosser ais die hintern ; ein seitliches lntervall ist 
— 1/6, das mittlere --2/3 Augenbreiten ; das Viereck der Mittelaugen ist 
in Oberansicht so lang als vorn breit, hinten etwas schmaler ; die Hôhe 
des Clypeus ist seitlieh =■ 1, in der Mitte = 1 1/3 Augenbreiten. Das 
Geschlechtsfeld ist langer als breit (6 : 5), elliptisch ; der Finger überragt 
elwa 1/3 der Grubenlânge ; er ist halb s-o breit als die grossie Queraus- 
dehnung der Grube, etwas breiter als lang, ara Grande schwach eingeschniirt, 
grôsstenteils glatt und glânzend ; die Grubenrander sind vorn schmal und 
verlaufen concentrisch zu den vordem Grenzen des Geschlechtsfeldes, von 
der Mitte an werden sie breit, flach, convergierend, und sind hinten nur 
durch eine enge Ritze von einandcr gelrennt ; die Grenzfnrehen des Boden- 



FlCi. 50. — Gnaphota Attvhli n. sp. 
?• Kingyne. 


feldes beginnen in den Winkeln zwiscbcn Fingerbasis und Grubenrand ; 
sie folgen erst in einigem Abstand den Fingerrândern and laufen hinter 
dem Finger keilfôrraig spitz zusammen ; die Oberflâche ist vertieft, besonders 
un ter dem Finger. 

Der Céphalothorax ist oben glânzend, dunkel rotbraun ; die Mandibeln 
sind âhniich, lang beborstet ; das Sternum ist dunkelbraun, die Hüften 
sind etwas heller ; die Beine sind braun ; der Hinterleib ist oben dunkelgran, 
braun punktiert, unten dunkel braungrau ; die Epigyne ist schwarz. 

Fund : Kientschang, Kiangsi, 1874: 1 $. 


Gnaphosa rudolfi n. sp. 

3 ■ Céphalothorax 4,1 mm lang, 2,9 breit; Kopf vor den Hinteraugen 

1.5 mm breit ; hintere Augenreihe 0,93, vordere 0,75 mm. Mandibeln 1,4 mm 
lang und zusammen ebenso breit. Abdomen 5, mit Spinnwarzen 5,8 mm lang, 

2.5 breit. Bein I 12,15 mm (3,3 + 1,8 + 2,8 + 2,5 + 1,75) ; II 11,45 mm 
(3 + 1,75 + 2,55 + 2,3 + 1,85) ; III 9,9 mm (2,65 + 1,4 + 1,8 + 2,52 
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+ 1,53) ; IV 13,85 mm (3,57 + 1,68 + 2,7 + 3,7 + 2,25). Palp 3,65 mm, 
Fem. 1,4, Pat. 0,6, Tib. 0,55, mit Apophyse 0,63, Tars 1,1 mm. 
Bestachelung: Aile Femora oben mit 1-1, 1 vorn 1, II bis IV vorn 1-1, 

III u. IV hinten 1 ; Pat. 0 ; Tib. u. Met. lu. II 0 ; Scopula nur am Ende 
des Met. u. am Tars ; Tib. III oben 1 nalie der Basis, vorn 2-1-1, hinten 
1-1-1, unten 2-2-2; Met. III oben 1, seitlich je 1-1-2, unten 2-1-2; Tib. 

IV seitlich je 1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV vorn 1-1-2, unten 2-1-2. 



Fig. SI. — Gnapkosa rudolfi n. »p. 

!.. Palp. «! Tibia + Tars v. unten ; b t Tibia v. auftaen. 


Der Stirnrand ist etwas convex, die Ecken sind abgerundet ; der Rand 
ist in Oberansicht sehr fein ; die hintere Augenreihe ist màssig recurv ; 
die vordere Tangente der Seitenaugen schneidet die mittleren etwas hinter 
ihrer Mitte ; die Mittelaugen sind betrâchtlich grosser al s die seitlichen, 
fast doppelt so breit, abgerundet dreieckig ; das mittlere lntervall ist fast 
=■0, ein seitliches kaum kleiner aïs der Querdurchmmesser eines Mittelauges ; 
die vordere Reihe ist procurv ; ihre Seitenaugen sind etwas kleiner aïs die 
hintern mittleren, aber gr&sser als die vordern (9: 7 : 6) ; das mittlere 
lntervall ist = 2/3, ein seitliches = 1/3 Mittclaugenbreite ; das Viereck 
der Mittelaugen ist auch in Oberansicht etwas breiter als lang. Der Clypeus 
ist in der Mitte 1 2/3, seitlich 11/3 Seitenaugendurchmesser hoch. Die 
Mandibeln sind oben gewolbt, ihre Grenzeu sind ersl parallel, dann im 
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Enddrittel nach innen gebogen. Der Stamm der Palpentibia ist fast zylin- 
drisch, in Oheransicht 1 %, in seitlicher 1 2/3 mai so lang als dick ; die 
Apophyse hat nur etwa 1 /5 der Lange des Stammes ; in Seitenansichl ist 
sie am Grunde etwas mehr als halb so breit als lang, erst kurz làngs-, dann 
nach vorn-unten gerichtet, keilfonnig mit leicht hakenfôrmiger Spitze, von 
unten ist sie leicht nach anssen gerichtet, mit deutlichen Hàkchen. In 
Unteransicht ist der Tars 1 1 /3 mal so breit als die Tibia, doppelt so lang 
als breit ; die Basalplatte der Apophyse hebt sich nichl auffallend vom 
übrigen Bulb ab ; die Apophyse selbst ist ziemlich schmpl, lângs gerichtet, 
am Ende zu einem krâftigen Hâkchen nach innen umgebogen ; der Embolus 
beginnt zwar an der Basis, lost sich aber erst jenseits von dessen Mitte 
vom lnnenrand des Bulhs los ; die freie Endpartie ist ziemlich plump ; 
ihre distale Hâlfte ist etwas nach aussen gehogen und iiberragt das Ende 
der Apophyse nur wenig. 

Der Céphalothorax ist orangebraun, der Kopf etwas dunkler ; die feine 
Seitenrandkante ist dunkelbraun. Die Mandibeln sind dunkelbraun, ihre 
Vorderflâche ist rauh ; die Beine sind orangebraun ; der Hinterleib ist 
fast so hell wie der Vorderkôrper, aber mehr grau. 

Fund : ? (aus der Koll. Potanin, aber ohne Etikette) : 1 


Gnaphosa schensiensis n. sp. 

cj : Céphalothorax 4,2 mm lang, 3,2 breit ; Kopf hinter den Stirnecken 

1.5 mm breit ; hintere Augenreihe 1,02, vordere 0,76 mm. Mandibeln 1,5 mm 
lang, zusammen ebenso breit. Abdomen ohne Spinnwarzen 4,2 mm lang, 

2.6 breit. Palp 3,5 mm (1,4 + 0,6 + 0,4 +1,1), Tibia mit Apophyse 0,5. 
Bein 1 12 mm (3,2 + 1,7 + 2,9 + 2,2 + 2) i 11 11,5 mm (2,7 + 1,8 + 2,6 
+ 2,4 + 2) ; 111 8,8 mm (2,3 + 1,2 + 1,6 + 2,1 + 1,6) ; IV 12,9 mm (3 
+ 1,9 + 2,5 + 3,4 + 2,1). 

Bestachelung : Fem. 1 oben 1-1-1, II bis IV oben 1-1, 1 u. II vorn, 111 
u. IV vorn u. liinten je 1-1 ; Pat. 111 u. IV seitlich je I ; Tib. 1 u. Il unten- 
vorn am Ende 1 i Met. I u. Il unten 2 auf 1/3 d. L. ; dünne Scopula unter 
der Endhâlfte des Met. und am Tars ; Tib. 111 ohen nahe der Basis 1, seitlich 
je 1-1-1, unten 2-2-2; Met. III vorn 1-2-2, hinten 1-1-2, unten 2-1-2; Tib. 
IV vorn 2-1, hinten 2-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV seitlich je 1-2-2, unten 2-1-2. 

Der Stirnrand ist nur schwach convex, die Ecken sind kaum abgerundet ; 
die hintere Augenreihe ist schwach recurv, die vordere Tangente der Seite- 
naugen geht durch die Centren der mittleren ; diese sind plump queroval, 
etwa 1 1/6 mal so breit als die seitlichen ; der mittlere Zwischenraum ist 
= y 2 , ein seitlicher — 1 % Seitenaugenbreiten ; die vordere Reihe ist 
procnrv ; ihre Seitenaugen sind so gross wie die hinteren mittleren und 
grosser als die vorderen (7 •. 5) ; der mittlere Zwischenraum ist gleich der 
Seitenaugenbreite, ein seitlicher nicht halb so gross ; das Viereck der Mittel- 
augen ist in Oberansicht so lang als breit. Die Hôhe des Clypeus ist seitlich 
= 1 3/5, in der Mitte = 2 2/5 Mittelaugenbreiten. Die Aussenrânder der 
Mandibeln sind fast parallel. Die Tibia des Palps ist kurz, mit Einschluss 
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der Apophyse kaum so lang als die Patella ; der Slamm der Tibia ist fast 
noch etwas hôher als lang ; die Apophyse hat fast dieselbe Form wie die 
von G. rudolfi, nur ist die Spitze schlanker und langs gerichtet ; der Tars 
ist in Unteransicht I 2/3 mal so breit als die Tibia, doppelt so lang als breit ; 
die Endapophyse des Bulbs ist S-formig verbogen, am Ende schief gestutzt ; 
die hintere, âussere Ecke der Abstutzung ragt als spitzes Zahnchen über 
eine tiefe Einbuchtung des Àussenrandes der Apophyse vor, die entferntere 



Pin. 32. — Gnaphota sehenm'ennU n. sp. 

R. Palp. a : Tars v. union ; fc ! Pat. + Tib. v. aussen. 


innere Ecke ist abgerundet ; der plumpe Embolus beginnt am Grunde des 
Hauptlohus des Bulbs, wird aber erst etwas vor dem Bulbende frei, ist 
hier plotzlich etwas nac.h aussen und schliesslich endwarts gerichtet, schlank 
zngespitzt ; unmiltelbar vor dem Ansatz des freien Endteils ist der âussere, 
dem Bulb anliegende Rand der Basalplatte mit einer Lângsreihe kurzer, 
steifer schwarzer Borstcheu verselien. 

Der Céphalothorax ist orangebraun, der Thorax und noch deutlicher die 
2 nach vom divergierenden Flecke vor den Kopffurchen sind etwas grau 
getont. Die Mandibeln sind hell rotbraun ; die Lippe ist dunkler als die 
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Maxillen ; wie erstere ist das Sternum an den Ràndern, wie letztere anf 
der Scheibe gefàrbt ; die Hiiften sind heller, auch die Beine sind etwas 
heller als der Céphalothorax, lehmbraun. Der Hinterleib ist graulichbraun, 
durch die Sockel der Bôrstchen fein nnd dicht dunkler punktiert ; der 
Bauch ist heller als der Rücken. 

Fund : lnkia fu, Siid Schensi, 1873: 3 (J. 


Gnaphosa falculata n. sp. 


^ : Céphalothorax 4,6 mm lang, 3,5 breit ; Kopf vor den Hinteraugen 
1,6 mm breit ; hintere Augenreihe 1,05, vordere 0,72 mm. Mandibeln 1,3 mm 
lang und zusammen ebenso breit. Abdomen (eingeschrumpft) 4 mm lang, 
2,8 breit. Palp 3,9 mm (1,3 4- 0,6 4 0,4 4 1,6), Tibia mit Apophyse 0,9 mm. 
Rein I 10,6 mm (2,8 4 1,7 + 2,3 + 2,1 4 1,7) ; 11 10,5 mm (2,8 4- 1,7 
4 2,2 4 2 4 1,8) ; 111 9,8 mm (2,6 4 1,8 4 1,7 4 2,5 4 1,7) ; IV 14,3 mm 
(3,6 4 1,8 4 2,7 4 4,1 4 2,1). 

Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1, (r. 111. 1-1-1, Ersatzbein), 

1 bis III vorn, 111 auch hinten 1-1 ; Tib. 1 vorn 1-1, unten 1-2; Met. 1 
u nten 2 nahe der Basis, von da an Scopula, ebenso am Tars ; r. Tib. 11 wie 
I, li. unten 1-1-2; Met. II wie I, dazu vorn 1 ; Tib. 111 oben 1, seitlich je 
2-1-1, unten 2-2-2 ; Met. 111 seitlich je 1-1-2, unten 2-2-2 ; Tib. IV r. oben 
1 schwacher, sonst beide Tib. seitlich je 2-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV seitlich 
je 1-2-2, unten 2-2-2. 

Der Stimrand ist convex, und die Ecken sind stark abgerundet ; die 
hintere Augenreihe ist schwach recnrv ; die vordere Tangente der Seiten- 
augen geht durch die Centren der mittleren ; letztere sind abgerundet 
dreieckig, nicht breiter, aber etwas langer als die seitlichen ; das mittlere. 
lutervall ist = Y& ein seitliches = 2 Seitenaugenbreiten ; die vordere 
Reihe ist procurv ; ihre Mittelangen sind so gross wie die hintern seitlichen, 
die vordern seitlichen sind nur wenig grôsser ; das mittlere vordere lntervall 
ist = 2/3, ein seitliches = y 2 Mittelaugenbreite ; das Viereck der Mittelaugen 
ist in Oberansicht etwas langer als breit. Die Hôhe des Clypeus ist in der 
Mitte — 2 1/3, seitlich = 1 2/3 Mittelaugenbreiten. Die Patella des Palps 
ist in Oberansicht fast parallelseitig, 1 1 /4 mal so lang als breit ; der Stamm 
der Tibia hat nur 2/3 der Lange der Patella ; er ist am Grunde nur halb 
so breit, am Ende gleich breit wie diese ; die Apophyse ist mehr auf die 
Oberseite verschoben, langer als der Stamm, in Oberansicht eine keilfor- 
mige Zuspitzung des Stammendes mit einem kleinen, einwàrts gebogenen 
Hâkchen am Ende ; in Seitenansicht ist die Basis der Apophyse etwas 
schmâler ; diese selbst ist leicht sinuos, lângs gerichtet, die Spitze nach 
unten gebogen. Der Tars ist in Oberansicht 1 % ma l so lang als Patella 
4 Tibiastamm, doppelt so lang als breit ; die Basalplatte der Apophyse 
ist schrâg nach vorn-aussen gerichtet und überragt denBulb ; die eigentliche 
Apophyse ist am Ende des lnnenrandes der Basalplatte mit breiter Basis 
angewachsen, wird rasch schmâler, ist erst lângsgerichtet, dann allmahlîch 
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sichelformig nach aussen gebogen und zugespitzt ; der Embolus wird frei 
auf 2/3 der Bulblânge ; er erstreckt sich fast geradlinig bis nahe an das 
Tarsende ; seine Basalhâlfte ist ziemlich kràftig, oben gekielt, die apikale 
dünn und zugespitzt. 



Fia. 53. — Gnaphosa falcuiata n. s|j. £ 
lt. l’alji. a : von oben ; b : v. aussen ; e : Tare. v. unten. 


Der Céphalothorax ist ziemlich dunkel, rotlich kastanienbraun, die nach 
vorn divergierenden Flecke am Hinterkopf sind noch etwas dunkler ; die 
Beine sind etwas heller, weniger rotlich ; der Hinterleib ist mehr grau ; 
die ziemlich langen Borsten sind brâunlich. 

Han tschong fu, Siid Schensi, 1873 ; 2 1 q juv. 
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Gnaphosa roeweri n. sp. 


: Céphalothorax 4,6 mm lang, 3,5 breit ; Kopf zwischen den Augen- 
reihen 1,7 mm breit ; hintere Augenreihe 1,08, vordere 0,8 mm. Mandibeln 

1.4 mm lang, zusammen 1,3 mm breit. Abdomen 4,7, mit Spinnwarzen 

5.5 mm lang. Pat. des Palps 0,7 mm lang, 0,5 breit ; Stamm der Tib. 0,5 mm 



lang, am Grunde 0,3, am Ende 0,58 mm breit, Tib. mit Apophyse 0,8 mm 
lang ; Tars 1,7 mm lang, 0,8 breit. Bein 1 11 mm (2,83 4- 1,83 4- 2,27 + 
2,27 -f 1,8) ; II 10,65 mm (2,9 + 1,6 + 2,2 + 2,13 4- 1,82) ; III 10,28 mm 
(2,55 4 1,63 + 1,8 + 2,5 4- 1,8) ; IV 14 mm (3,5 + 1,85 4- 2,75 + 3,87 
+ 2,13). 

Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1, I u. Il vorn, 111 u. IV vorn 
und hinten je 1-1 ; Pat. III hinten 1 ; Tib. 1 vorn 1-1, unten 2 am Ende ; 
Tib. Il vorn 1-1, unten 1-2; Met. 1 u. Il unten 2 auf 1/4 d. L., Scopula 
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ail der Eiidliâlfte des Met. u. am ïars ; Tib. u. Met. III u. IV uuLeu je 
2-2-2, Tib. 111 oben 1, vom 1-1-1, hinten 1-1, IV oben 1, vorn 2-2, hinten 
2-1-1 ; Met. III vorn 1-1-1, liiuten 1-1-2, IV oben 1, seitlicli je 1-2-2. 

Der Stirnrand ist merklicli convex, die Stirnecken sind etwas abgerundet, 
doch merklicli ; die hintere Augenreihe ist recurv, die vordere Tangente der 
Seitenaugen sclineidet die mittleren etwas hinter deren Centren ; die Mittel- 
augen sind oval, nach vorn divergierend ; ihr lângerer Durchmesser verhalt 
sich zu dem der seitlicheu wie 9: 7 ; der mittlere Zwischenraum ist — 
3/7, ein seitlieher — 1 1/7 Seitenaugeubreiten ; die vordere Reihe ist inâssig 
procurv ; ihre Seitenaugen sind so gross als die hintern mittleren, ihre 
Mittclaugeu wie die hintern seitlichen; ein seitlidies lntervall ist = 1/3, 
das mitlere = 2/3 Mittelaugenbreitcn ; das Viereck der Mittelaugen ist in 
Oberansicht wenig langer als breit. Die Hühe des Clypeus ist seitlich 
= 1 3/7, in der Mitte = 2 Mitlelaugendurchmesser. Die Maudibeln sind 
etwas langer als zusammen breit, parailelseitig. 

Der Palp ist dem von G. falculata selir âhnlich ; die Apophyse der Tibia 
ist etwas kürzer und bedeuteud schlanker, etwas kürzer als der Stamm ; 
in Oberansicht beansprucht ihre Basis etwas mehr als 1 /3 vom Endrand 
des Stammes ; sie ist erst langsam, vor dem Ende rascher verjüngt ; die 
Spitze ist leicht nach innen-unten gebogen. Die ganze Endapopliyse mit 
Einschluss des Sockels ist lângsgerichtet, in der basalen Hâlfte kaum, 
in der apikalen stârker verjüngt, am Ende hakenfôrmig nach aussen gebo¬ 
gen ; der Embolus beginnt schon an der Basis des Bulbs, bildet erst dessen 
Innensaum und wird vor der Mitte des Bulbs frei ; er bleibt erst eine Strecke 
wcit noch ziemlich dick und tragt oben einen plumpen gewundenen Kiel, 
der sich auf der schlankeren Endhâlfte des Embolus bald verliert ; diese 
ist fast gerade, das etwas abgerundete Ende ist in der Mitte zwischen dem 
Àpophysenende und der Tarsspitze. 

Der Céphalothorax ist hell rotbraun ; der in Oberansicht schmale Rand 
ist braun ; die Mandibeln sind dunkler braun ; das Sternum ist hell rotbraun, 
gegen die Rânder gebrâunt ; die Beine sind etwas heller als der Céphalo¬ 
thorax, rôtlich braun ; der Hinterleib Ist hell graubraun. 

Fund : Stadt Kui dui (Kuai to) am Hoang ho, Kansu, 7. V 85 : 1 <J, 1 $ 
juv. 


Gnaphosa wiehlei u. sp. 


: Céphalothorax 3 mm laug, 2,1 breit ; Kopl zwischen den Augenreihen 
1 mm breit ; hintere Augenreihe 0,65, vordere 0,52 mm. Mandibeln 1,2 mm 
lang, zusammen 1 mm breit. Abdomen 4, mit Spinnwarzen 4,5 mm lang. 
Palp 2,6 mm (1 -f 0,4 + 0,3 + 0,9). Bein I 7,6 mm (2,1 + 1,2 + 1,6 + 1,5 
+ 1,2) ; 11 6,7 mm (1,9 + 1,1 + 1,4 + 1,3 + 1) ; III 5,9 mm (1,5 -f 0,8 
+ 1,1 + 1,-1 -f- 1,1); IV 8,8 mm (2,4 + 1,1 + 1,6 + 2,2 + 1,5). 

Bestachelung : Mie Femora oben mit 1-1, 1 vorn 1, Il vorn, 111 u. IV 
vorn u. hinten je 1-1 ; Pat. III u. IV seitlich je 1 ; Tib. 1 u. II vorn 1-1, 
unten wie Tib. u. Met. 111 u. IV 2-2-2 ; Met. I unten 2-2, II vorn 1, unten 
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2-2 ; Tib. III obeu 1 nalie der Basis, seitlicli je 2-1-1 ; Met. III vorn 1-2-1-2, 
hinlen 1-1-2 ; Tib. IV seitlich je 2-1 ; Met. IV seitlich je 2-2-2 ; linke Tib. 
IV unten 2-1-2. 

Der Stirnrand ist etwas convex, die Ecken sind noch angedeutet, mâssig 
abgerundel ; die hintere Augenreihe ist recurv ; die vordere Tangente der 
Seitenaugeu sclineidet die mittleren etwas vor deren Hinlerrand -, die hintern 



Mittelaugeu sind plump queroval ; ibre BreiLe ist 1 % s0 gross als die 
der seitlichen ; der mittlere Zwischenraum ist = 1 /6, ein seitlicber = 1 Mittel- 
augenbreite ; die vordere Reihe ist procurv ; die obéré Tangente der Seilen- 
augen berührt den Unterrand der mittleren ; die vordern Seitenaugen 
entsprechen in Form und Grosse den hintern mittleren ; sie sind I */ 2 mal 
so gross als die vordern mittleren ; ein seitliches lntervall ist kaum — y 2 , 
das mittlere = 3/4 Mittelaugenbreiten ; die Mittelaugen bilden in Oberan- 
sicht ein Quadrat. Die Hohe des Clypeus ist in der Milte = 3, seitlich — 
1 3/4 Mittelaugenbreiten. Die Mandibeln sind langer als zusammen breit, 
parailelseitig. Der Stamm der Palpentibia ist etwas kürzer als die Patella 
und am Ende hôher als lang ; die Lange der Apophyse ist = 2/3 vou der 
des SLauunes ; ihre Basis beanspruchl in Seitenansicht deu grossten Teil 
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des Slaimnendes ; sie ist erst stark, dann mâssig, scliliesslicli wieder etwas 
rnehr verjüngt und endet ohne Hàkchen ; in Unteransicht ist sie viel schmâler, 
fast parallelseitig und endet in einem spitzen, einwârts gerichtelcn Hàkchen ; 
der ïars hat fast die Form eines ianggestreckten, schiefwinkligen Parallelo- 
gramms mit abgerundeten Ecken ; er ist etwa doppelt so breit als lang ; 
die Basalplatte der Endapophyse des Bulbs ist rundlich ; die Apophyse 
selbst ist ziemlich krâftig, das Endhâkchen ist a b- und etwas einwârts 
gerichtet ; eine wohl umgrenzte, gewôlbte subtrigonale Platte, die in einiger 
Entfernung von der Bulbbasis durcir eine quere Furche abgetrennt ist und 
bis zur Mitte des Bulbrandes reicht, ist vielleicht die Basis des Embolus ; 
sie endet vorn in einer scharfen Spitze, die auf der bulbwârts gelegenen 
Kante eine Reihe von 4 kleinen schwarzen Zàhnchen trâgt ; unter dieser 
Kante tritt der Embolus hervor ; er ist dünn, schlank zugespitzt, dem 
Innenrand des Tars parailel und endet nahe dem Hàkchen der Apophyse. 

Der ganze Vorderkorper ist hell orangebraun, der schmale Rand des Thorax 
ist dunkel ; der Hinlerleib ist hellbraun mit etwas duuklerer, feiner Punk- 
tierung ; die anliegenden Haare sind lang, seidenglânzend, weisslich. 

Fund : Tal des Sining ho unterhalb Sining, Kansu, 24. IV 85 : 1 


Berlandia potanini u. sp. 

$ : Céphalothorax 2,8 mm lang, 1,8 breit ; Kopf hinter den Vorderaugen 
1 mm breit ; hintere Augenreihe 0,6, vordere 0,45 mm. Mandibeln 0,9 mm 
lang und zusammen ebenso breit. Abdomen 4,2, mit Spinnwarzen 5 min 
lang, 2,3 breit. Bein 1 6 mm (1,7 + 1,05 + 1,1 + 1,05 + 1,1) ; II 5,7 mm 
(1,7 + 0,8 + 1+ 1.1 + 1,1) ; 111 5,55 mm (1,45 + 0,85 + 0,85 + 1,4 +1) ; 
IV 8 mm (2,1 + 1,1 + 1,37 + 2 + 1,43). 

Bestachelung : Fem. I u. II oben 1-1, vorn vor dem Ende 1, III oben 
1-1-1, vorn 1-1, hinten 1-1, IV oben 1-1-1, vorn 1-1, hinten 1 ; Pat. III 
oben und hinten je 1, vorn 1-2-1, links 1-2-2, IV vorn 1-1, hinten 1 ; Til>. 1 
u. II unten 1-1-2; Met. I u. II unten 2-2; Tib. III oben 1-1, vorn 1-1-1, 
hinten 1-1, unten 2-2-2, links 1-1-2; IV oben 1, links l-l-l-l, vorn 2-1-2, 
hinten 1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. III vorn 1-2-2, hinten 1-1-2-2, unten 2-2-2-2, 
IV vorn 1-2-1-2, hinten 2 Reihen zu 1-1, unten 2-2-2-2. 

Der Stirnrand ist convex gebogen, die Ecken sind abgerundet, doch 
angedeutet ; die hintere Augenreihe ist recurv ; die vordere Tangente der 
Seitenaugen schneidet die mittlcren etwas vor dem Hinterrand ; aile 4 Ilin- 
teraugen sind in Oberausicht elliptisch ; die millleren convergieren nach 
vorn ; die làngeren Durchmesser der Mittel- und Seitenaugen verhalten 
sich wie 6: 5 ; das inittlere Intervall ist — 1, ein scitliches = 3/5 Seitcn- 
augenlüngen ; die vordere Reihe ist stark procurv, die Mittelaugen liegen 
noch etwas heiher als der Oberrand der seitlichen ; letztere sind in Grosse 
und Foriu den liintern niittleren âhnlich ; die vordern mittleren sind viel 
kleiner als die seitlichen (7 :11) ; das mittlere Intervall ist = 1, ein seitlichcs 
= y 2 Mittelaugenbreite ; das Viereck der Mittelaugen ist hinten so breit 
als lang, vorn etw’as schmâler. Die Hohe des Clypcns ist in der Mitte = 3, 
31ÉMOIBES ne Musédm. — Zoolouie, t. XXV 7 
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seitlich = 2 Mittelaugenbreiten. Die Beine sincl sehr stàmmig. Das Ge- 
schlechtsfeld ist rundlich ; die ziemlich breiten Aussenrandkiele der medianen 
Grube sind vorn wie das obéré Ende eines Bischoffstabes spiralig nach innen 
gewunden und enden in runden Tuberkeln ; die mittlere trennende Furche 
wird vorn durch einen recurven Querkiel abgeschlossen ; uin die erwàhnten 
Tuberkel ist die Mittelgrube tiefer, quer nierenfbrmig, hinten ist sie seichter 



Fig. 50. — Beriandia potanini n. sp. 
Ç. KOi-pcr u. Bpigyne. 


und erreicht wie die Randkiele die Bauchfalte nicht, sie ist hinten offen ; 
die Grube enthâlt ein erliôhtes, làngliches Mittelfeldchen, das vorn noch 
etwas in die tiefere Grubenpartie hineinragt und hinten die Bauchfalte 
erreicht ; es ist etwa 2 1/3 mal so lang als breit, vom parallelseitig mit 
etwas convexem Vorderrand und schwach concaven Aussenseiten, im hintern 
Drittel endwàrts verschmàlert. 

Der Céphalothorax ist hell rôtlichbraun ; 2 vorn und hinten abgekürzte 
schmale Intermediàrbinden mit lappig-welligen Aussenràndern, die von der 
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Millelliuie kaum uni ihre Breite, von den Aussenrândern nocli weniger 
entfernt sind, siud etwas dunkler. Die Mandibeln sind dunkler rotbraun, 
die Mundteile, das Sternum und die Hiiften hellbrann, ebenso die Beine ; 
der Bauch ist noch heller, einfàrbig ; der Rûcken des Hinterleibs ist weiss- 
licli mit 2 Lângsreihen branner Fleckcben, die unter sich etwa so weit 
wie von den Seitenrândern entfernt sind ; das vorderste Paar, vor der 
Mitte, ist làugsgerichtet, die 4 folgenden auf der Hinterhâlfte beslehen 
aus kleinen V-Flecken ; hinter diesen folgen noch 3 unpaare, kleine, recurve 
Bogen. An den Seiten des Hinterleibs sind braune Lângsbinden, die hinter 
der Mitte verblassen und a= in Flecke aufgelôst sind. Die Behaarung des 
Céphalothorax ist sehr dicht, anliegend, weiss ; auf den Intermediârbindeu 
ist sie braun, nach aussen scharf abgegrenzt, dunkel, nach innen verblassend, 
diirch hellbraun in weiss übergehend ; auch die Behaarung der Beine und 
des Hinterleibs ist dicht, weisslich ; lelzterer ist mit 2 Reihen von je 3 braun- 
schuppigen Làngsstrichen versehen. 

Fund : Dorf Chan tschuan nu Tal des Siuing muren (Sining ho), Kansu, 
22. IV 85 : 3 Ç. 


Uroctea joannisi n. sp. 


$ : Kôrper 11 mm ; Céphalothorax 3 ? mm lang, 4,2 breit ; Stirn 0,85 mm ; 
hintere Augenreihe 1,3, vordere 1,1 mm. Hôhe des Clypeus in der Mitte 

I mm. Mandibeln 1,2 mm lang, zusammen oben 1,1 mm breit. Abdomen 
9,5 min lang, 6 mm breit. Bein I 13,4 mm (3,7 4- 2,1 + 2,5 + 3,1 -f- 2) ; 

II 13,5 mm (3>7 + 2,1 + 2,7 + 3,2 + 1,8) ; 111 13,5 mm (3*8 + 2 + 2,5 
+ 3,3 + 1,9) ; IV 14,7 mm (4,2 + 2,3 + 2,5 + 3,7 + 2). 

Bestachelung von Bein I : Fem. oben u. hinten-oben je 5 ; Pat. vorn 
I krummer ; Tib. vorn 1,1, unten 1 Paare langere aber dünne ; Met. unten 
ca 7 Paare ; Tars unten-vorn etwa 10 kurze, krâftige Stacheln, unten-hinten 
schwàchere. Die übrigen Beine sind reichlich bestachelt. Das Vorderende 
des Kopfes überragt den Thorax nur ganz unbedeutend ; es ist sehr schmal, 
hat nur etwa I /5 der Thoraxbreite und ist schmàler als die Augengruppe ; 
der Vorderrand ist etwas convex, die Ecken sind stumpfwinklig, aber 
deutlich. Der Thorax ist breit nierenfôrmig. Aile 8 Augeu sind fast gleich 
gross ; die beiden Reihen sind fast parallel und nahe beisammen ; in Ober- 
ansichl ist die hintere ganz schwach procurv, die vordere gerade ; der 
mittlere hintere Zwischenraum ist = 2 Augenbreiten, ein seitlicher = 0 ; 
in Frontansicht ist die vordere Reihe procurv; die obéré Tangente der 
Seitenaugen schneidet die mittleren halbwegs zwischen Mitte und Unter- 
rand ; die Mittelaugen sind etwas grôsser als die seitlichen ; der mittlere 
Zwischenraum ist — dem Radius der Mittelaugen, ein seitlicher ist etwas 
kleiner ; das Trapez der Mittelaugen ist vorn ein wenig, hinten aber fast 
doppelt so breit als lang. Der Clypeus ist sehr hoch und gewôlbt, seitlich 
ist er fast 4, in der Mitte fast 4 % Mittelaugendurchmesser hoch. Die Mandi¬ 
beln sind etwas langer als zusammen breit, nach unten ein wenig verjüngt. 
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Die Maxillen sind schràg iiber die Lippe geneigl und stossen vorn fast 
zusammen ; die Lippe ist etwas kürzer als an der Basis breit, dreieckig 
mit abgerundeten Ecken, Das Sternum ist herzfôrmig, etwas breiter als 
lang. Das Geschlechtsfeld stosst hinten an die Bauchfalte ; der Hinterrand 
hat in der Mitte eine ziemlich breite, flachwinklige Einbuchtung, deren 
Spitze nach vorn ausgezogen ist in eine kurze, vor dem Ende etwas eckig 
erweiterte Spalte ; vor dieser ist das Geschlechtsfeld mit einer ziemlich 
tiefen, elliptischen Grube versehen, die vorn den Rand des Feldes erreielit 



Fig. 57, — Uroetea joannisi n. sp, 
$. Epigync, 


und elwa so breit ist wie die Einbuchtung des Hinterrandes ; die hinlere 
Partie des Grubenbodens hat in der Mitte einen sc.hmalen niedrigen Langskiel, 
dessen Vorderende zu einer lànglichen Beule erhôht ist, welche die Gruben- 
uiittc etwas überragt. 

Der Vorderkôrper und die Beine sind rotbraun ; das màssig belle, braune 
foliumartige Mittelfeld des Rückens des Hinterleibs ist ausgedehuter als 
das von U. compaclUis L, K, ; die 1 Muskelpunkte sind gross, rotbraun 
und bilden ein Trapez, das etwas langer als breit ist ; die Rückenseiten 
sind viel heller braun und enthalten 3 Paare weisslicher, braun retikulierter 
Flecke, welche die Buchten des Foliums ausfüllen ; die ersteu sind die 
grossten und stossen an den Vorderrand ; eiu unpaarer langlicher Fleck 
von àltnlichem Aussehen ist zwischen Folium und Hinterende. Das Epi- 
gastrium ist grôsstenteils orangcbraun, die Hinterleibsseiten und der Bauch 
sind hellbraun. 

Fund : Nanking, 1908 1 $, 4 Juv. 
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Pholcus crypticolens Bôsenberg u. Strand. 

9 : Céphalothorax 1,1 mm lang und ebenso breit ; Stirn 0,5 mm breit ; 
hintere Augenreihe 0,5, vordere 0,45 mm. Abdomen 2,8 mm lang, 1,8 breit. 
Die hintern Mittel- und die vordern Seitenaugen sind gleich gross ; die 
hintern Seitenaugen sind ebenso lang aber etwas schmâler ; die vordern 
Mittelaugen sind etwa halb so breit als die seitliclien ; wenn man nur die 
eigentlichen Augen ohne die schmalen scliwarzen Hôfe berücksichtigt, 
so stossen die Augen der seitlichen Dreiergruppen nicht vôllig zusammen ; 
(1er Abstand zwischen den Seitenaugen einer Seite ist = 1/8, zwischen 
vorderen Mittel- und Seitenaugen — 1/6 und zwischen vordern Seiten- 
und hintern Mittelaugen = 1/3 des lângeren Durchmessers eines vordern 
Seiten- oder hintern Mittelauges ; der Zwischenraum der hintern Mittel¬ 
augen ist = 11/4 solcher Durchmesser, ein seitliches vorderes Intervall = 
2/3, das miltlere = 1/4. 



Fig. 58. — Pholcus cryplÙMlena Bbg. u. Std. 
9- Epjgryne. 


Die Epigyne ist derjenigen von Ph. phalangioides (Füssl.) âhnlich ; das 
verhornte Dreieck ist 3 y 2 mal so breit als lang ; aile 3 Seiten sind etwas 
concav, die seitlichen Partien darum schlank und gegen das Ende schwach 
nach vorn gebogen. 

Auf dem Thorax erstreckt sich ein brauner Fleck vom Ende des Kopfes 
bis nahe an den Hinterrand, der nach hinten etwas verschmâlert ist und 
durch eine feine helle Mittellinie in 2 schmale, vorn und hinten abgerundete 
Keile zerteilt wird. 

Fund : Tal des Flusses Dschanba im Amdo, Kansu, 2. IV 85 : 1 $. 


Theridion yunnanensis n. sp. 


? : Korper 2,2 mm ; Céphalothorax 0,92 mm lang, 0,73 breit ; Stirn 
0,3 mm breit ; hintere Augenreihe 0,3, vordere 0,26 mm. Clypeus 0,19 mm 
hoch. Mandibeln 0,4 mm lang, unterhalb der Basis zusammen ebenso breit. 
Abdomen 1,15 mm lang, 0,9 breit, 1,1 hoch. Bein I 3,32 mm (1 + 0,3 + 
0,85 + 0,6 + 0,57) ; II 2,86 mm (0,8 + 0,37 + 0,7 + 0,53 4- 0,46) ; III 
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2,47 mm (0,7 -f 0,28 + 0,57 + 0,42 + 1,5) ; IV 3,2 mm (1 + 0,3 + 0,8 
+ 0,55 4 - 0,55). Der Céphalothorax hat birnformigen Ùmriss und der 
Stimrand ist schwach convex, die Ecken sind etwas abgerundet. Mit Aus- 
nahme der vordern Mittelangen, deren Breite nur 3/4 betrâgt, sind die 
Augen subegal ; die hintere Reihe ist kaum merklich recurv ; der mittlere 
Zwischenraum ist = 1 3/4, ein seillicher = 1 Augenbreite ; die vordere 
Reihe ist gerade ; das mittlere Intervall ist kaum grôsser, ein seitliches 
deutlich kleiner als der Mitlelaugendurchmesser ; das Viereck der Mittel- 
augen ist vorn etwa so hreit, hinten 1 y z mal breiter als lang ; der Clypeus 
ist 1 7/10 mal so hoch als das Mjttelaugenviereck. Die Mandibejn sind nnter 
der Basis, auf 1/4 d. Lange, am breitesten, zusammen so breit als lang, 
dann endwârts etwas verschmàlert, am Ende fast quer gestutzt, mit 3 
schlanken, vorwârts gerichteten Zàhnchen an der abgerundeten Innenecke. 



Fig. 5fl. — Theridion yunnanrn* ta 
$. Epigyne. 


n. «p, 


Der Hinterleib ist in Oberansicht elliptisch, in Seitenansicht so hoch als 
lang, mit endstàndigen Spinnwarzen ; die Profillinie ist unten horizontal, 
hinten fast senkrecht, sonst kreisbogig. Pas Geschleçhtsfeld ist wenig gewojbt; 
auf seiner hintern Abdachung ist eine seichte, quere Grube, die etwa 1 mal 
so breit als lang ist ; sie ist rundum feiq erhaben gerandet, besonders deutlich 
vorn ; der Hinterrand ist gerade und grenzt an die Bauchfalte, der vordere 
ist schwach procurv, die aussern sind halbkreisformig und gehen oline 
Ecken in die andern über ; vor der Gruhe schimmern 2 grosse, kreisformige, 
rotbraune Samentaschen durch, die in der Mitte fast zusammenstossen. 

Der Vorderkorper ist gelblich, die Mandibeln sind hell rotbraun, der 
Hinterleib ist graulich weiss. 

Fund : Yunnan fu, 26. 11 1925 : 1 Ç. 


Lithyphantes cavaleriei n. sp. 

c? : Korper 5,7 mm ; Céphalothorax 3,2 mm lang, 2,3 breit ; Stirn 0,6 mm 
breit ; hintere Augenreihe 0,83, vordere 0,77 mm. Clypeys 0,5 mm hoch. 
Mandibeln 0,9 mm lang, zusammep 1 mm breit. Abdomen 3 mm lang, 
1,8 breit. Palp 2,7 mm (Fem, 1,2. Pat. 0,45, Tib. oben 0,3, aussen 0,42, 
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Tars 1,05). Bein I 10,3 mm (3,2 + 1,1 + 2,3 + 2,5 + 1,2) ; II 8,1 mm (2,6 
+ 1,1 + 1,7 + 1,8 + 0,9) ; III 7 mm (2,3 + 0,9 + 1,4 + 1,4 + 1) ; IV 
8,6 mm (3,1 + 1,1 + 1,7 + 1,7 + 1). 

Der Céphalothorax ist lànglich rautenformig mit abgestutzter Vorderecke 
und breit abgerundeten Seilenecken ; der Stirnrand hat nur 1 /4 der Brust- 



Fio. 80. — Lühyplanlct oavalerici ». Bp. 

I,. Palp. a i Pat., Tib. u. T«rs -von ausscn ; b : Tib. + Tare v. unten. 


breite und ist fast gerade ; die Stirnecken sind wenig abgerundet ; die stark 
recurve Mittelgrube ist etwa auf halber Lânge des Céphalothorax. In Ober- 
ansicht ist die hintere Augenreihe kaum merkbar, die vordere deutlich 
recurv, da die âussern Augen einer Seite sich beinahe berühren ; der Zwischen- 
raum ist = 1/5 des lângeren Durchmessers eines vordern. Aile Augen sind 
subegal, nur die hintern mittleren um eine Spur grôsser ; der mittlere hintere 
Zwischenraum ist = 3/4, ein seitlicher = 1 Mittelaugenbreite ; die vordere 
Reihe ist in Vorderansicht fast gerade, kaum procurv ; dqs mittlere Inter¬ 
val) ist so breit wie ein Auge, ein seitliches unbedeutend hreiter ; die Mittel- 
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augen bilden in Oberaïisicht ein Quadrat. Der Clypeus ist fast doppelt so 
hoch als das Mittelaugenviereck von vom betraclitet. Die Mandibeln sind 
1 4/5 mal so lang als der Clypeus hoch ist ; heide zusammen sind unbe- 
deutend breiter als lang ; die Lippe ist fast doppelt so hreit als lang, dreieckig ; 
die longitudinalen Innenkanten der Maxillen sind doppelt so lang als die 
Lippe ; die Eudkanten sind quer, breiter als die Basis der Maxillen, kaum 
convex ; ihre Ecken sind abgerundet ; die Aussenkanten convergieren nacli 
hinten und sind etwas concav. Das Sternum ist 1 1/3 mal so lang als breit, 
eifôrmig, hinten zugespitzt. Der Fémur 1 ist aniïallend dicker als die übrigen, 
3,8 mal lânger als breit, spindelfôrmig, unten mit groben, spitzen Kôrnern 
besetzt ; âhnliche sind an der Uuterseite der Tibia ; diese Kôrnelung ist 
an Bein 11 viel schwâcher. Die Tibia des Palps ist am Ende schief gestutzt 
und reicht aussen weiter endwârts als innen ; die Aussenseite ist wenig 
kürzer als die Patella, 1 1 /5 mal so lang als vor dem Ende hoch ; der Basis 
zu ist sie bis auf die halbe Dicke verschmâlert ; der Endrand ist von aussen 
betrachtet, fast senkreclit, leicht convex mit abgerundeten Ecken. Der Tars 
ist doppelt so lang als breit ; das apikale Fünftel ist als diinnes Rostrum 
aussen durch eine tiefe, fast rechtwinklige Bucht vom Cymbium abgesetzt ; 
am Bill b ist vor allem eine lange und ziemlich dicke, làngs gerichtete Apo¬ 
physe aulîallend, die in einigem Abstand dem Aussenrand des Cymbiums 
entlang verlâuft und deren Ende schraubig verdreht ist ; die abgerundete 
Spitze überragt den Bulb und überschreitet noch etwas die Basis des Ros- 
trums. Die Oberflàche des Céphalothorax ist matt, àusserst dicht lederrunz- 
lig ; an den Seiten des Kopfes ûnden sich neben den Furchen weniger dicht 
stehende grôssere Grübchen, auch das Sternum ist rauh. Der ganze Kôrper 
ist schwarz mit Ausnahme eines weissen Halbmonds am Vorderrand des 
Hinterleibs. 

Fund : Anschun fu, Gan schuen fu, 1912: 1 <?. 

Teutana lugubris n. sp. 

$ : Kôrper 7 mm lang ; Céphalothorax 2,8 mm lang, 2,5 breit ; Kopf 
hinter den vordern Mittelaugen 0,8 mm breit ; hintere Augenreihe 0,9, 
vordere 0,8 mm. Clypeus 0,55 mm hoch. Mandibeln 1 mm lang, zusammen 
1,15 mm breit. Abdomen 4,4 mm lang, 3,3 breit. Bein I 11,7 mm (3,4 + 
1,3 + 2,7 + 2,9 + 1,4) ; 11 8,9 mm (2,8 + 1,1 + 2 + 2 + 1) ; 111 7,7 mm 
(2,4 + 0,9 + 1,0 + 1,9 + 0,9) ; IV 10,7 mm (3,3 + 1,3 + 2,4 + 2,5 + 1,2). 

Das Kopfende ist schmal und bat etwa 1 /3 der Thoraxbreite ; der Stirn- 
rand ist stark convex und die Stirnecken sind vollstândig abgerundet. 
Die Rückengrube ist quer, breit fünfeckig. Die Augen sind subegal, nur 
die vordern Mittelaugen sind unbedeutend kleiner ; in Oberansicht ist 
die hintere Reihe gcrade, die vordere recurv, von vorn gesehen ist die vordere 
gerade, die hintere procurv ; der Zwischenraum zwischen den âussern 
Augen einer Seite ist selir gering ; ein seitlicher hinterer Zwischenraum 
ist = I, der mittlere =■ 2/3 Augendurchmesser ; bei den Vorderaugen ist 
das Verhàltnis der Intervalle gerade umgekehrt ; in Oberansicht ist das 
Rechteck der Mittelaugen merklich langer, von vorn gesehen bedeutend 
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kürzer als breit. Der Clypeus ist fast doppelt so hoch a]s das Augenviereck 
in Vorderansicht, unter den Augen mit Quereindruck, darunter beulen- 
artig vorgewôlbt. Die Mandibeln sind etwas kürzer aïs zusammen breit, 
aussen leicht gewolbt. Das Geschleclitsfeld ist màssig convex, etwas hinter 
der Mitte ist eine tiefe, quere, schwach recurve Grube, die etwa 3 % mal 
so breit als lang ist ; ihr Vorderrand ist scharf, recurv, dadurch von T. 
transversifoveata B. u. Str. verschieden. Der Céphalothorax Ist matt, âusserst 
fein und dicht gekôrnelt, mit grobern Tuberkeln, den Sockeln der Bôrstchen 



Fia. 01. — Teutana lugubri* n. sp. 
a î Epigyne des $ } 6 t <J. Palp von aussen ;e: L. Palp v. imten. 


bestreut, mit feinen, ± queren Rillen. Das Sternum ist ebenfalls rauh 
und etwas hôckerig, auch die Beine sind matt und rauh. 

Der Céphalothorax ist dunkel rôtlichbraun ; die Beine 1 u. Il sind dun- 
kelbraun ; der Fem. 111 ist an der Basis und in der Endhâlfte dunkel- 
dazwischen gelbbraun; an Fem. IV ist die helle Fârbung ausgedehnter, 
der Rest dunkler, fast schwarz ; die Basalhâlfte der Tib. IV ist etwas heller 
aïs die apikale. Der Hinterleib ist düster graubraun, mit dünnem hellem 
Randbogen, der nach hinten bis zur Mitte reicht. Der Vorderkôrper ist 
unten wie oben gefârbt ; derBauch ist fast schwarz. £ : (nur frischge hâuteter, 
sehlec.ht conservierter Céphalothorax mit beschâdigten Beinen). Céphalo¬ 
thorax 2,5 mm lang, 2 mm breit ; Kopf bei den Vorderaugen 0,8 mm breit ; 
hintere Augenreihe 0,7, vordere 0,6 mm. Clypeus unter den Seitenangen 
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0,4 mm. Mandibeln 0,7 mm lang, heide zusammen fast ebenso breit. Palp 
2,45 mm (1 + 0,35 + 0,4 + 0,7). Bein 1 11,2 mm (3,4 + 1,1 + 2,6 + 2,7 
+ 1,4) ; Il (2,5 + 1 + 2 + 2,1 + ?) ; III (2,2 + 0,8 + 1,5 + 1,8 + ?) ; 
IV (2,7 4- 0,9 + ...). 

Der Céphalothorax hat elliptischen Umriss, nicht birnfôrmigen wie beim 
$, das Kopfende ist kurz, durch etwas winklige, seitliche Einbuchtungen 
deutlich abgesetzt ; die Ecken des Stirnrandes sind auch volkommen ab- 
gerundet, aber seine Mitle ist gerade ; die Rückengrube ist sehr tief, eckig, 
aber unbestimmt im Umriss ; das Hinterende des Thorax ist zu einer Art 
ganz kurzem Stiel ausgezogen, der fast so breit ist als der Kopf und min- 
destens 5 mal so breit als lang. Die vordern Mittelaugen sind ebenfalls 
unbedeutend kleiner als die übrigen ; die hintere Reihe ist etwas procurv ; 
der mittlere Zwischenraum ist kaum grôsser, ein seitlicher etwa 1 % mal 
so gross als ein Augendurchmesser ; auch die vordere Reihe ist in Vorder- 
ansicht schwach procurv ; jedes der 3 Intervalle ist ungefàhr so gross als 
die Breite eines vordern Mittelauges ; das Viereck der Mittelaugen ist vorn 
merklich schmâler als hinten, in beiden Ansichten, besonders aber von 
vorn gesehen kürzer als breit. Der Clypeus ist gut 2 mal so hoch als das 
Augenviereck in Vorderansicht. Der Palp ist dem von T. castanea (01.) 
sehr âhnlich, doch ist der Tars eher etwas lânger als die Tibia ; sein Ros- 
trum ist schlanker ; die Endapophyse des Bulbs ist am Ende in einen ein- 
fachen spitzen Haken umgebogen, nicbt in eine senkrecht zur Lângsaxe 
stehende stumpfwinklige Spitze ; der Dorn zwischen dieser Apophyse und 
dem Aussenrand des Cymbiums, der bei T. castanea in eine feine, aufwàrts 
gekriimmte Spitze auslàuft, ist plumper und gerade. Die KSmelung des 
Céphalothorax ist viel grôber als beim $, inégal, auch die Rauhigkeiten 
des Sternums sind derber. 

Der Céphalothorax ist hellbraun, etwas grau angelaufen ; der Seiten- 
rand ist deutlicher grau ; das Sternum ist ziemlich dunkel braun mit ver- 
waschenem hellem Keilfleck, dessen Spitze das Hinterende nicht ganz 
erreicht ; die Extremitâten sind weisslich braun, Mitte und Ende von Fem. 
u. Tib. III sind schwach dunkler geringelt. 

Fund : Han tschong fu, Süd Schensi, 1873: 1 3, 2 $. 

Teutana sp. 

3 jiiv. : Céphalothorax braun mit schmalem dunklerem Saum. Unterseite 
der Vorderkôrpers und Bejne dunkelbraun, Beine III u. IV mit dunklerer 
Ringelung am Fémur, der ganzen Patella und am Enddrittel der Tibia, 
Abdomen schwarz ; Vorderrandsaum diinn, halbmondfôrmig, gelbweiss ; 
2 diinne recurve Bogen, deren Seitenenden sich gabeln, finden sich vor 
und hinter der Mitte ; vor diesen Bogen ist eine mittlere Reihe graulicher 
FJeckchen, darauf 2 kurze Strichlein, deren hinteres in eine feine Linie 
bis zum Hinterende fortgesetzt ist ; auf halber Lange ist diese Linie zu 
einer kleinen Raute erweitert, deren Seitenecken in dünne Querstriche 
ausgezogen sind. Der Bauch ist schwarz. 

Fund : Lo Thoei Tong, 2. 111 1925: 1 3 juv. 
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Enoplognatha mandibularis (Luc.) 

Yar. orientalis n. var. 

$ : Céphalothorax 1,9 mm lang, 1,35 breit ; Kopf bei den Hinteraugen 
0,7 mm breit ; hintere Augenreihe 0,6, vordere 0,5 mm. Clypeus 0,3 mm 
hoch. Mandibéln 0,7 mm lang, zusammen ebenso breit. Bein 1 6,8 mm 
(1,9 + 0,8 + 1,7 + 1,55 + 0,85) ; 11 6,2 mm (1,9 + 0,8 + 1,45 + 1,35 
+ 0,7) ; 111 5,2 mm (1,2 + 0,5 + 0,9 + 1 + 0,6) ; IV 6,5 mm (1,9 + 0,85 
+ 0,55 + 1,4 + 0,8), 

Beide Augenreihen sind gerade ; die vordern Mittelaugen sind merklich 
kleiner, die hintern scheinbar etwas grosser als die Seitenaugen ; der milt- 
lere hintere Zwischenraum ist = 1, ein seitlicher = 1 y 2 Mittelaugendurch- 
messer ; das vordere mittlere Intervall ist 1 1 /3 mal so gross als ein seit- 
liches ; letzteres annâhernd gleich der Breite eines vordern Mittelauges ; 



?■ Epigyue, 


das Viereck der Mittelaugen ist vorn etwas schmâler als hinten ; breiter 
als lang. Der Clypeus ist 1 y 2 mal so hoch als das Augenviereck. Die Man- 
dibeln sind so lang als zusammen breit, parallelseitig, am Ende fast quer 
gestutzt, an der Innenecke mit 2 gleich grossen, ziemlich plumpen Zâhnen. 
Das Geschlechtsfeld ragt hinten etwas ûber die Bauchfalte vor ; die Ein- 
buchtung in der Mitte seines Hinterrandes ist schmâler aber tiefer, weniger 
stumpfwinklig als bei E. mandibularis ; die Grube vor dem Hinterrand 
ist von diesem weiter entfernt, kleiner, rundlicher nnd hinten unscharf 
begrenzt, 

Die Korperzeichnung stimmt mit der von E, mandibularis ûberein, aber 
die Beine sind nicht oder nur schwach geringelt. 

Aile Funde stammen aus Kansu : Tal des Muryn Dschanba, 12. V 85 : 

1 Ç ; Plateau v, 10.000 Fus ü. M. zwischen den Fl. Ngwaren u. Namyngytsch, 
15.-16. V 85: 1 ?; zwischen Kloster Gulebu mom u. Donkyr, 11. IV 86: 

2 $ ; FU Ulan ussu ostl. v, Kukunor, 20. IV 86 : 1 $ ; Fl. Bardun zw. Solomo 
u, Bdoskui, 19. V 86 : 4 ? ; Tal des Bardun, 20. V 86 ; 1 Ç ; Berge zwischen 
den Fl. Ussan u. Taschitu, 25.-26. V 86: 3 Ç, 
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Robertus potanini n. sp. 

$ : Korper 4 mm lang ; Céphalothorax 1,5 mm lang, 1,2 breit ; Kopf 
bei den Hinteraugen 0,75 mm breit ; hintere Augenreihe 0,55, vordere 
0,51 mm. Mandibeln 0,7 mm lang, zusammen ebenso breit. Lippe 0,19 mm 
lang, 0,35 breit ; Maxillen 0,4,1 mm lang, grosste Breite einer solchen vor 
der Lippe 0,35 mm. Sternum 0,81 mm lang, 0,74 breit. Abdomen 2,7 mm 
lang, 2,1 breit. Bein 1 3,8 mm (1,1 -f 0,45 + 0,9 +- 0,65 + 0,7) ; Il 2,85 mm 
(0,9 + 0,35 + 0,7 + 0,5 + 0,4) ; III 2,82 mm (0,8 + 0,35 + 0,6 + 0,6 
+ 0,47) ; IV 3,9 mm (1,2 + 0,5 + 0,9 + 0,7 + 0,6). 



Fig. 83. — Robertus potanini n. Bp. 
$. Epigyno. 


Der Kopf ist breit, die Seitenbuchten sind nur angedeutet ; der Stirn- 
rand ist convex und die Ecken sind abgerundet ; die vordern Mittelaugen 
sind etwas kleiner als die übrigen ; die hintere Reihe ist schwach procurv ; 
die 3 hintern Zwischenràume sind gleich gross, jeder ist fast = 2 Augen- 
durchmesser und nicht ganz 2 y 2 mal so gross als das vordere mittlere In- 
tervall ; ein vorderes seitliches Intervall ist wenig mehr als doppelt so gross 
als das mittlere ; das Viereck der Mittelaugen ist vorn schmâler, hinten 
breiter als lang ; die Breiten verhalten sich wie 10 : 7. Die Mandibeln sind 
oben stark knieformig ; Die Aussenrânder sind parallel, die Enden fast 
quer gestutzt ; die Innenecke bat auf dem Furchenvorderrand einen grossen 
Zahn, der an der linken Mandibel auf halber Holie der hintern Seite ein 
kleines Zâhnchen tragt ; distal, aber dicht bei dem vorigen steht noch ein 
2. kleinerer Zahn, der deutlicher lângs gerichtet ist ; der Furchenhinterrand 
tragt 2 sehr kleine spitze Zâhnchen. Die Lippe ist abgerundet trapezfôrmig, 
viel breiter als lang ; die Maxillen sind vor dem Ende doppelt so breit als 
an der Basis, hauptsàchlich nach innen Über die Lippe ausgedehnt, so dass 
sie sich vor letzterer fast trefïen, die Endrânder sind fast quer, etwas convex, 
die Ecken sind abgerundet ; die Aussenrânder sind hinten schwach concav, 
vorn convex, etwas vorragend. Das Sternum ist fast rund, hinten in eine 
ganz kurze Spitze ausgezogen, die nicht zwischen die Hiiften IV eindringt. 
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Am trockenen Geschlechtsfeld zeigt sicli liinten eiu glattes, wohl begreuztes 
Feldchen, das mehr als 3 mal so breit als lang ist ; dièses Feldchen ist gegeii 
den Hintcrrand etwas ansteigend, so dass dieser, besonders unter Flüssig- 
keit, fast wie eine scliwacli procurve Querleiste aussieht ; die Aussenrânder 
sind abgerundet ; auch der Vorderrand des Feldchens ist procurv ; die 
Hache Bucht ist ausgefüllt durch eine Querleiste, deren Breite etwas mehr 
als 4/7 von der des Feldchens betrâgt ; sie ist schmal spindelformig und 
oben mit einer seichten Qucrrinne versehen ; unmittclbar vor der Leiste 
und ebenso breit wie sie ist ein grosser, fast quadratischer schwarzer Fleck 
(unter Flüssigkeit ist er quer elliptisch) mit einer dünnen hellen Qiierlinie 
etwas vor dem Hinterrand, deren Aussenenden nacli vorn und innen umge- 
bogen sind. 

Die Fârbung ist âhnlich derjenigen des R. lioidus (Blackw.), blass. 

Fund : Dorf Ndami, Kansu, 23. V 85: 1 Ç. 


Erigone amdoensis n. sp. 

: Céphalothorax 1,2 mm lang, 1 breit ; Kopf bei den Vorderaugen 
0,5 mm breit ; beide Augenrcihen 0,5 mm. Mandibeln 0,6 mm lang. Abdo¬ 
men 1,5 mm lang, l breit. Palp 2,2 mm (0,9 4 0,37 4- 0,4 4 0,53) ; Bein 1 
3,15 mm (0,9 4 0,3 4 0,8 4- 0,65 4- 0,5) ; II 3,2 mm (0,8 4 0,35 4 0,75 
4 0,8 4 0,5) ; III 2,6 mm (0,7 4 0,35 4 0,55 4- 0,6 4- 0,4) ; IV 3,3 mm 
(0,9 4 0,3 4 0,83 4 0,8 4 0,47). 

Der Céphalothorax entspriclit dem Gattungsschema. Die hintere Augen- 
reihe ist schwach procurv ; ihre Augen sowohl als die Zwischenràume sind 
subegal, letztere nicht ganz 1 % ma l so gross als erstere ; die vordern Mit- 
telaugen sind etwas kleiner als die hintern, ihr Intervall ist gleich ihrem 
Durchmesser, der Abstand von den Seitenaugeu doppelt so gross ; das 
Viereck der Mittelaugen ist vorn schmâler, hinten breiter als lang, das 
Verhâltnis der Breiten ist = 7 : 10. Der Clypeus ist etwas hüher als das 
Augenviereck. Die Mandibeln sind birnfôrmig, oben knieartig, nach unlen 
verschmâlert ; nahe dem Aussenrand ist eine Reihe subegaler Zâhnchen ; 
am Vorderrand der Klauenfurche stelien 5 Zâhnchen, deren basales etwas 
von der gedràngten Reihe der folgenden entfernt ist ; das oberste und noch 
mehr das 2. Zâhnchen sind recht lang, die übrigen werden nach unten 
successive kleiner. Der Palp ist dem von E. longipalpis Sundv. sehr âhnlich ! 
die Apophyse der Patel la ist fast so lang als der Oberrand des Gliedes ; 
die. Tibia ist etwas langer als die Patella ; in Seitenansicht verhâlt sicli 
am apikalen Ende die Hohe zur Lange = 2: 3 ; in Oberansicht ist sie fast 
2 mal so lang als breit. Von der Seite betrachtet ist die Tibia basalwârts 
gleichmâssiger, nicht plôtzlich verjüngt, der Stiel darum kürzer und undeut- 
licher j von oben gesehen ist der Endrand der Tibia flachwinklig eingebuchtet 
(in Seitenansicht spitzwinklig). Die Endpartie des Bulbs ist auf ersten 
Anblick âhnlich wie bei E. longipalpis, doch ragt der hintere Zahn (Kulc- 
zynski, 1902, Fig. 35 : dp) nicht so weit vor, auch der mittlere (1. c. dm) 
liegt dem Bulb mehr an und ist endwârts verbreitert. 
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Der Céphalothorax und die Mandibeln sind rot- bis schwarzbraun ; die 
Bcine sind hellbraun mit elwas rôllichem Ton an den Femora, bis hell rot- 
braun ; der Hinterleib ist grau bis schwàrzlichgrau. 

? : Korper 2,4 mm lang ; Céphalothorax 1,1 mm lang, 0,9 breit ; Kopf 
0,6 mm breit ; beide Augenrcihen 0,4 mm. Mandibeln 0,6 mm lang, zusam- 
men ebenso breit ; Abdomen 1,3 mm lang, 0,9 breit. Bein 1 3 mm (0,83 
+ 0,3 + 0,73 + 0,64 + 0,5); 11 2,85 mm (0,77 + 0,3 + 0,7 + 0,58 + 
0,5) ; 111 2,5 mm (0,63 + 0,32 + 0,52 + 0,58 + 0,45) ; IV 3,35 mm (0,9 
+ 0,3 -b 0,87 -f 0,75 -f 0,53). 



Fig. 04. — Eriffone. aindonuti* n. *p. 
a j R. Palp d. von nussen ; 6 ! Tib. + Tara v. oben ; c d : 2$ : Epigynen. 


Die vordern Mittelangcn sind etwas kleiner als die subegalen übrigen 
(Breiten = 3 : 4) ; die hintere Reihe ist gerade, die 3 Intervalle sind gleich, 
unbedeutend grosser als ein Augendurchmesser ; die vordere Reihe ist 
schwach procurv, die Intervalle sind etwas grosser als eine Mittelaugen- 
breite ; das Viereck der Mittelaugen ist in Oberansicht fast quadratisch, 
vorn kaum schmàler als hinten. Der Clypeus ist 1 1 /4 mal so hoch als das 
Augenviereck. Die Mandibeln sind 2 2/3 mal so lang, als der Clypeus hoch 
ist ; jede ist doppelt so lang als breit, oben kniefôrmig ; der Âussenrand 
ist oben convex, unten etwas concav ; der lnnenrand ist convex ; das qner 
gestutzte Ende ist halb so breit als die grosste Breite ; der Vorderrand 
der Furche ist wie beim ^ bezahnt ; die Aussenkante der Mandibel ist mit 
ciner Zahnchenreihe versehen. 
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Das Gesclilechtsfeld ist rundlicli, quer gefàltelt, grau ; hinlen isl eine 
grosse, flache, querelliptische Beule, die doppelt so breit als lang und etwa 
2/3 so breit ist als die grossie Breite des Feldes ; die Beule ist nicht durch 
eine recurve Querfurclie zerteilt, sondern hinlen in ein kleines ltalbrundes 
Knôtchen ausgezogen ; die Aussenrànder der Beule sind entweder wohl 
begrenzt oder gelien in die Feldrander über ; das graue Geschlechtsfeld 
ist hinten schmal dunkelbraun gesâumt ; der Saum spitzt sich uach aussen 
zu, er ist procurv, in der Mitte um das erwâhnte Tuberkel herum nach 
liinten ausgebuchtet, er ist besonders unter Flüssigkeit sehr deutlicli. Die 
Fârbung ist wie beim <& der Hinterleib etwas dunkler. 

Fund : Stadt Donkyr, Kansu, I4.-15. IV 86 : 6 <J, 5 $. 


Erigone dentipalpis (Wider), 

Var. kansuensis n. var. 

$ : Korper 2,4 mm lang ; Céphalothorax 0,95 mm lang, 0,7 breit ; Kopf 
bei den Vorderaugen 0,48 mm breit ; hintere Augenreilie 0,4, vordere 0,35 
mm. Mandibeln 0,45 mm lang, zusammen 0,5 breit. Abdomen 1,6 mm lang, 
1,2 breit. Der Stirnrand ist convex, die Ecken sind abgerundet ; die hintere 
Augenreihe ist gerade ; ihre Augen sind gleich gross ; der mittlere Zwischen- 
raum ist = 1, ein seitlicher = 11/3 Augenbreiten ; die vordere Reihe ist 
stark procurv ; ihre Mittelaugen sind etwas kleiner, die seitlichen etwas 
grosser als die Hinteraugen ; die Zwischenrâume sind gleich einer Mittel- 
angenbreite ; das Viereck der Mittelaugen ist in Obéransicht etwas langer 
als breit, vorn schmâler (Breitenverh. =6:7). Der Clypeus ist seitlich 3, 
in der Mitte 4 mal so hoch als ein Mittelauge breit ist. Von den 5 Zâhnchen 
des Vorderrandes der Mandibelfurche ist das oberste viel kleiner und weit 
von den andern getrennt ; diese nehmen nach unten etwas an Grosse ab 
und sind in 2 Gruppen von je 2 benachbarten Zâhnchen getrennt. Die 
Epigynenplatte ist etwas grfisser als bei E. dentipalpis, 0,5 mm breit ; sie 
ist grau wie die Bauchflâche, querrunzlig ; der dünne, erhabene, dunkel- 
braune Hinterrand bildet 2 procurve Bogen, die in der Mitte in einem stump- 
fen, einspringenden Winkel zusammentreffen j unter Flüssigkeit sind auf 
der Flàche 2 Paare kleiner, unscharfer, schwàrzlicher Punkte sichtbar; 
die des hintern Paares sind weit getrennt und bilden nahezu die Centren 
der Kreisbëgen des Hinterrandes, die vordern stehen dicht beisammen. 
Die Fârbung ist etwas heller als bei E. dentipalpis ; der Céphalothorax 
ist dunkel rotbraun ; die Beine sind braun, der Hinterleib ist graubraun. 

Fund : Kloster Tschokurtan, Kansu, 7. IV 86 : 2 $. 


Gonatium ? amdoensis il. sp. 

$ : Korper 2,6 mm lang ; Céphalothorax 1 mm lang, 0,8 breit ; Kopf 
bei den Vorderaugen 0,4 mm breit ; hintere Augenreihe 0,33, vordere 0,3 mm. 
Mandibeln 0,4 mm lang, zusammen oben ebenso breit ; Abdomen 1,65 mm 
lang, 0,7 breit, 0,9 hoch ; Epigynenplatte 0,37 mm breit Bein I 3,05 mm 
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(0,8 + 0,3 + 0,8 + 0,65 + 0,5) ; Il 3 mm (0,8 4- 0,3 + 0,8 + 0,6 + 0,5) ; 
III 2,66 mm (0,7 4* 0,25 + 0,65 + 0,6 + 0,46) ; IV 3,35 mm (0,9 + 0,35 
+ 0,8 + 0,75 + 0,55). 

Der Céphalothorax ist pyriform, aber ohne merkliche Seitenbuchten ; 
der Stirnrand ist etwas convex, die Ecken siiid abgerundet ; die liintere 
Augenreihe ist gerade, ihre Mittelaugen sind kaum grôsser als die seitlichen ; 
der mittlere Zwischenraum ist = 1, ein seitlicher — 2/3 Mittelaugenbreiten ; 
die vordere Reihe ist gerade ; ihre Seitenaugen sind mindestens so gross 
als die hintern mittleren, mehr elliptisch, schràg ; die Breite der runden 
Mittelaugen ist 2/3 vom lângeren Durchmesser der seitlichen ; das mittlere 
lntervall ist = dem Radius der Mittelaugen, ein seitliches ist etwas grôsser; 
das Viereck der Mittelaugen ist etwas kürzer als breit, hinten 1 y 2 mal 
so breit als vorn. Der Clypeus ist 1 1 /3 mal so hoch als das Augenviereck. 



Flts. 05. — Gonalium amdcensix n. sp. 
$. Epigyne. 


Die Mandibeln sind so laug wie Clypeus + Augenfeld, schlank birnformig, 
endwàrts verjüngt und in der apikalen Halfte auseinander weicheud ; 
beide Rânder der Klauenfurche Lragen je 4 Zâline ; die 2 mittleren oberen 
sind sehr lang und schlank, der basale ist kaum halb so gross und weiter 
entfernt, der apikale stelit punkto Grosse mitten inné ; die 4 Hinterrand- 
zàhne sind égal, klein, dicht beisammen. Das Sternum ist so breit als lang, 
gewôlbt, glatt und glânzend ; sein Hinterende zwischen den Hüften IV 
ist halb so breit, als eine derselbcn lang ist. Der Stachel an der Oberseite 
von Tibia IV ist nicht langer als die Dicke des Gliedes ; die Beine sind schlank 
und dünn, ihre Grôssenfolge ist 4-1—2-3 ; aile Metatarsen sind etwas kürzer 
als die Tibien und langer als die Tarsen ; jede Hauptklaue von Tars I hat 
ca 5 Kammzâhne, die fast so lang sind wie das freie Klauehende. 

Das Geschlechtsfeld ist relativ sehr ausgedelint, etwas breiter als lang, 
elliptisch, stark gewôlbt, schwarz ; der Hinterrand ist in der Mitte etwas 
winklig einspringend, ilirn parallel verlauft in kleinem Abstand eine Quer- 
furche mit scharfem hinterem und diffusem vorderem Rand, die in der 
Mitte in ein Haches Grübchen erweitert ist. 

Der Vorderkôrper samt Gliedmassen ist hellbraun, das Sternum ist rôt- 
lich getônt, der Hinterleib ist schmutzig hellgrau. 

Fund : Tal des Flusses Dschanba — Grenzscheide Santschuan im Amdo, 
Kansu, 2. IV 85: 1 $. 
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Tmeticus yunnanensis n. sp. 


Ç: Korper 3,1 mm lang ; Céphalothorax 1 mm lang, 0,9 breit ; Kopf 
bei den Hinteraugen 0,5 mm breit ; hinterc Augenreihe 0,43, vordere 0,37 mm. 
Mandibeln 0,5 mm lang, zusammen im obersten Drittel 0,6 mm breit ; 
Abdomen 2,3 mm lang, 1,7 breit. Bein I 3,8 mm (1,1 -f 0,4 -j- 0,9 -f 0,75 
4- 0,65) ; Il 3,3 mm (0,9 + 0,35 + 0,85 + 0,7 + 0,5) ; 1113 mm (0,8 + 
0,35 + 0,65 + 0,7 + 0,5) ! IV 3,8 mm (1,1 + 0,3 + 0,93 + 0,97 + 0,5). 

Die Seitenbnchten des Céphalothorax sind kaum angedeutet, der Stirn- 
rand ist kaum convex, aber die Ecken sind stark abgerundet ; die hîntere 
Augenreihe ist schwach procurv, ihre Augen sind subegal ; der mittlere 
Zwischenraum ist — 1, ein seitlicher = 4/5 Augenbreiten ; die vordere 
Reihe ist gerade ; ihre Seitenaugen sind oval, schràg, so breit aber etwas 
langer als die hintern mittleren, die vordern miltleren sind nur wenig kleiner 



Flo. 06. — Ttneticv* yunnanensis n. sp. 
Ç. Epygine. a : naas, b : fcrocken. 


als letztere ; ein seitliches vorderes lntervall ist = 1 /3, das mittlere fast = 
y 2 Mittelaugenbreite ; das Viereck der Mitlelangen ist breiter als lang, 
hintere und vordere Breite verhalten sich wie 4 : 3. Der Clypeus ist 3 mal 
so hoch als ein Mittelaugendurchmesser. Die Mandibeln sind etwas mehr 
als 2 y 2 mal so lang als die Hôhe des Clypeus ; die Aussengrenzen sind 
fast parallel, die innera unten abgeschrâgt und etwas convex ; am Vor- 
derrand der Klauenfurche stehen 5 Zâhne, wovon der oberste sehr klein 
und weit abstehend ist ; die 4 übrigen sind subegal, ziemlich lang und schlank ; 
am Hinterrand stehen 4 kleine Zàhnchen. Das Sternum ist um 1/7 breiter 
als lang ; die Breite des abgestutzten Hinterendes ist = 4/5 der Lange 
einer Hüfte IV. Eine Hauptklaue von Tars I trâgt nur in der Basalhâlfte 
9 dicht gedrângte kurze Kammzàhnchen, die von der Klauenbasis an regel- 
màssig an Lange zunehmen ! das freie Klauenende ist 2 y 2 mal so lang 
als das letzte Zàhnchen ; der Stachel oben auf Tibia IV ist diinn und langer 
als der Durchmesser des Gliedes ; das Horhaar des Metatars IV steht anf 
2/3 der Lange. Die Epigyne ist der von T. graminicola (Sundv.) âhnlich ; 
die Grube ist aber nicht elliptisch sondera fast trapezformig, nach liinlen 
verschmalert ; der Vorderrand ist recurv, nur in der Mitte etwas eingebuch- 
tet ; die unter Flüssigkeit randen, schwarzcn Samentaschen treten nur 
wenig anf die Grube selbst üher und erstrecken sich hauptsàclilich auf die 
Aussenrànder. Die Mandibeln sind aussen-voru spàrlich bekornelt, sonst 
Méjiojees btj Muséum. — Zoolooiu, t. XXV S 
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fein retikuliert. Das Sternum ist selir fein vermikuliert une! mil entfernteu 
haartragendeu Kôrnclien bestreut. Der Ceplialoiliorax ist dnukel rolbraun, 
ebenso das Sternum ; die Hiiften und Trochanter der Beine sind gelblicli, 
die folgenden Glieder, besonders die Femora graubraun. Der Hinterleib 
ist graubraun, die mitllere Zone des Bauchs etwas heller. 

Fund: Yunnan fu, 26. 11 1925; 1 $. 

Gnathonarîum eambridgei n. sp. 

$ : Kfirper 2,8 min laug ; Céphalothorax 1 mm lang, 0,95 breit ; Kopf 
bei den Hinteraugen 0,55 mm breit ; hintere Augenreihe 0,38, vordere 
0.33 mm. Mandibeln 0,2 mm lang, zusammen 0,22 mm breit. Abdomen 
2 mm lang, 1.5 breit. Bein 1 3,13 mm (0,95 -I- 0,3 + 0,78 + 0,62 + 0,48) ; 
Il 2,81 mm (0,7 + 0,34 + 0,65 + 0,62 + 0,5) ; 111 2,65 mm (0,7 + 0,3 
+ 0,6 + 0,55 -F 0,5) ; IV 3,57 mm (0,93 + 0,37 + 0,87 + 0,8 + 0,6). 



Flo. 07. — (hiathonariuin cambridgei n. sp. 
Ç. Epjgync. 


Der Céphalothorax ist so breit als lang, pyriform, mit deutlichen, fast 
winkligen Seitenbuchien ; der Slirnrand ist convex, die Ecken sind aber 
merklich, wenlg abgerundet ; die hintere Augenreihe ist gerade ; die relativ 
kleinen Hinteraugen sind subegal ; ein seitlicher Zwischenraum ist = 1, 
der mittlere — 2 Angendurchmesser ; die vordere Reihe ist procurv ; die 
runden Alittelaugen sind ebenso gross wie die hintern, die schràgen, ovalen 
Seitenaugen sind gleich breit aber 1 % ma l 80 lang als die mittleren ; das 
mittlere Inlervall ist = 2/5 Mittelaugendurchmesser, ein seitliches doppelt 
so gross ; das Viereck der Alittelaugen ist breiter als lang, vorn viel schmâler 
als hinten (2 : 3). Der Clypeus ist uuler den Alittelaugen 4 mal so hoch 
als deren Dnrchmesser. Die Mandibeln sind 2 / 2 niai so lang als die Hohe 
des Clypeus, obeu etwas breiter als lang ; die Aussengrenzen weichen unten 
etwas auseinander ; die Mandibeln sind unten nur mâssig verschmâlert 
and am Ende quer gestutzt ; der Furchenvorderrand trâgt 5 ziemlich gedrângl 
stehende Zàhne, der 1. u. 5. sind klein, die andern lang und kraftig, beson¬ 
ders der 2. Das herzfdrmigc Sternum ist so breit als lang ; die Broite des 
abgestutzten Hinlerendes kommt 2/3 der Breite und etwas mehr als 1/3 
der Lânge von Coxa IV gleich. Die Tibia IV ist endwârts ganz schwach 
aufgebogen ; ihr Stacliel ist langer als die Dieke des Gliedes ; am Metatars 
IV ist kein Hôrhaar. Die Epigyue gleicht der von G. taczanomkii (Cam- 
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bridge, 1873, Taf. 41, Fig. 10 e ; L. Koch, 1879, 'l'af. 11, Fig. 5 c), uur ist 
die Grube querelliptisch, nicht kreisfôrmig, und der mittlere Kiel ist viel 
breiter, trapezfôrmig. O. P. Cambridge zeichnet die Epigyne des Typus 
ganz anders als L. Koch ; wenn die beiden Weibchen wirklich zur gleichen 
Art gehoreu, muss eine der Figuren sehr ungenau sein. Der Thorax und 
das Sternum sind fein und diclit retikuliert, der Kopf so fein, dass er bei 
schwacher Vergrôsserung glatt erscheint. Céphalothorax, Mandibeln und 
Sternum sind hell rotbraun, der Thorax ist ziemlich breit heller gerandet ; 
die Beine, am wenigsten die Femora, sind merklich heller als der Vorder- 
korper, hellbraun ; die Tibien, am deutlichsten IV, haben am Grunde einen 
weissen Ring ; der Hinterleib ist weisslichgrau, fettglânzend, auch die 
Spinnwarzen sind weisslich. 

Mit L. Kochs Beschreibung des G. taezanowskii stimmen nicht überein 
die Ungleichheit der Hinteraugenintervalle, die Holie des Clypeus, die 
wesentlich geringer ist als die Breite der vordern Augeureihe, und die gerin- 
gere Grosse {Ceph. nur 1, statt 1 % mm). 

Beide Funde stammen aus Kansu ; Stadt Donkyr im Amdo, 14.-15. IV 
85: 1 ? ; Dorf Rtygri im Tal des Luntscho... pu, 9. V 85: 1 $. 


Perimonoides il. gen. 

Das Vorderende des Kopfes ist etwas schmâler als die halbe Breite des 
Thorax ; das Augenfeld ist so breit wie die Stirne ; die Hügel, welche die 
Seitenaugen jeder Seite tragen, ragen stark vor ; auch der Hügel der vor¬ 
dern Mittelaugen springt deutlich über den Stirnrand vor. Die Augenreihen 
vcrhalten sich wie 9: 8 ; die Hinteraugen sind subegal und aequidistant ; 
die Intervalle sind annâhernd =3/4 Augendurchmesscr ; die vordere Reihe 
ist deutlich procurv ; ihre Mittelaugen sind die kleinsten, nur halb so breit 
als die hintern; das mittlere Intervall ist unbedeutend schmâler als ein 
Mittelauge, ein seitlicher Zwischenraum ist doppelt so gross als der mittlere ; 
das Trapez der Mittelaugen ist breiter als lang ; die Breiten verhalten sicli 
wie 5 : 3. Der Clypeus ist unter den Augen quer eingedrückt, in der Mitte 4, 
seitlich 3 % mal so hoch als eine Mittelaugenbreite, 1 : / 2 mal so hoch als 
das Augenviereck. Der Vorderrand der Mandibelfurche trâgt 4 Zâline, 
die mittleren sind doppelt so gross als die âussern ; am Hinterrand sind 
5 sehr kleine, gedrângt stehende Zâhnchen ; die Maxillen sind lângs gerichtct, 
mehr als doppelt so lang als die Lippe ; ihre lnnenrânder sind parallel, 
die ausseru divergieren nach vorn ; der Endrand ist fast quer, breiter als die 
Gliedlànge ; die trapezfôrmige Lippe ist doppelt so breit als lang ; der Quer- 
wulst am Ende ist wohl enlwickelt. Das Sternum ist so lang als breit, herz- 
formig, stark gewôlbt ; sein Ende zwischen den Hüften IV ist etwa so breit 
als deren halbe Lange und hinten abgerundet. Das Palpende trâgt eine 
dünue, wenig gebogene Endklaue, die den umgebenden Borstchen gleicht. 
Die Beine sind reichlich bestachelt ; an Maso erinnern die krâftigen Stachel- 
paare unten an den Tibien und Metatarsen lu. 11 ; aile Tibien, auch IV, 
trageu oben 1-1 Stachel ; an den Metatarsen III u. IV stehen in der basalcn 
Halfle je 5 kürzere, kràftige Slachelu. 
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Perimonoidus potanini n. sp. (1) 


$ : Kôrper 3,1 mm lang ; Céphalothorax 1,2 mm lang, 1,1 breit ; hinlere 
Augenreihe 0,47, vordere, sowie Stirnbreite 0,42 mm. Mandibeln 0,5 mm 
lang, zusammen ebenso breit. Abdomen 2,3 mm lang, 1,5 breit. Bein 1 
4,47 mm (1,28 + 0,38 + 1,07 + 1,1 + 0,64) ; Il 4,13 mm (1,1 + 0,4 + 
0,98 + 1 + 0,65) ; III 3,65 mm (1 + 0,35 + 0,85 + 0,9 + 0,55) ; IV 4,5 mm 
(1,3 + 0,4 -f 1,05 + 1,1 + 0,65). 

Bestaclielung : Fem. I oben, vorn und voru-unten je 1-1, hinten-unten 
4 in der basalen Hàlfte, aile lang und dünn, borstenâhnlich, mit Ausnahme 
eines stârkern vorn ; Pat. 1 oben apikal 1 ; Tib. I oben 1-1 lange, dünnere, 
seitlich je 1 stàrkerer distal der Mitte und unten 4 Paare sehr langer und 
starker und 1 Paar kleiner, schwacher apikaler ; Met. 1 unten mit 2 Paaren 
sehr langer und starker im basalen Drittel, seitlich je 1 etwas schwâcherer 
in der Mitte ; B. Il âhnlich wie 1 ; Tib. 111 oben mit 1-1, unten mit 1-2-2 ; 
Met. III in der basalen Hàlfte rundum mit 5 Stacheln und unten mit einer 
Doppelreihe dicht stehender, kurzer, dicker, gebogener Bôrstchen ; Tib. IV 
oben auch mit 1-1, dazu in der basalen Hàlfte, meist unten, mit mindestens 5. 

Der Céphalothorax ist pyriform, nach vorn betrâchtlich verschmâlert, 
ohne Seitenbuchten ; der Stirnrand ist convex, durch Vortreten der Augen- 
hügel etwas gegliedert. Die Mandibeln sind endwârts nur mâssig verschmâ¬ 
lert, apikal fast quer gestutzt mit stark abgerundeter Innenecke ; jede 
trâgt vorn-innen 2 borstentragende kleine Kornchen über und unter der 
Mitte. Die Hauptklauen von Tars 1 sind wenig gebogen ; die basalen 2/3 
ihrer ünterseiten tragen eine àusserst dicht gedrângte Reihe zahlreiclier, 
kurzer, subegaler Kammzâhne. Die Epigyne ist eine hellbraune, breit 
dreieckige Platte auf graubraunem Grunde ; die Ecken sind abgerundet, 
ebenso die hinten liegende Spitze ; zu beiden Seiten der letzteren dringen 
sclilitzartige Buchten in die Platte ein ; die lehmfarbene Zunge dazwischen 
ist so lang als breit, nicht ganz halb so lang als die Platte, nach hinten 
scliwach verbreitert und am Ende abgerundet ; etwas vor ihrer Mitte ist 
ein procurves Grübchen ; die Platte ist concentrisch zur Zunge grob gefàltelt, 
beborstet. 

Der Céphalothorax ist fein retikuliert, kastanienbraun ; an Stelle der 
Kopf- und Strahlenfurchen finden sich mâssig grosse, lângliche Augen- 
ilecke mit schwârzlichem Kern und gelbem Rand, die dem Seiteurand 
nâher liegen als der Mitte. Das Sternum ist kastanienbraun, glatt und 
glânzend ; Mundteile, Hüften und Beinc sind orangegelb ; das Abdomen 
ist dunkel graubraun. 

Fund : Fluss Batscha Rdousug, innere Mongolei, 6. V 86: 1 $, 1 Juv. 


I tii- Figura® 08 wclclic dor Alt Périma aniiles potanini entspiidit, fat vca-Iunu gcg-ingen. 
Der Ç Typm dies«r Art fat unglüoklichsrweise gleicMalls verlcgt worden. 
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Leptyphantes bonneti n. sp. 

? : Céphalothorax 1,1 mm lang, 0,9 breit ; Kopf bei den Vorderaugen 
0,45 mm breit ; hintere Augenreihe 0,4, vordere 0,38 mm, Mandibeln 0,18 mm 
lang, zusammen ebenso breit ; Abdomen 1,5 mm lang, 0,95 breit. Bein I 
4,56 mm (1,1 + 0,4 + 1,1 + 1,16 + 0,8) ; Il (1,1 + 0,35 + 0,9 + 1 + ?) ; 
111 3,2 mm (0,9 + 0,3 + 0,7 + 0,75 + 0,55) ; IV 4,2 mm (1,2 + 0,3 + 1 
+ 1,1 + 0 , 6 ). 



Fig. 60. — Leptÿphante» bonneti n. np. Ç 
a : Epigync v. unten ; b : von der Seitc ; c : von hinten ; d : KOrper. 


Der Céphalothorax ist von der Mitte an geradlinig und bis auf die halbe 
Breite verschmâlert ; der Stirnrand ist leicht convex, die Ecben sind ab- 
gerundet ; die hintere Augenreihe ist gerade, ihre Augen sind gleich, aequi- 
distant ; die Intervalle sind fast so breit wie ein Augendurchmesser, die 
vordere Reihe ist recurv, ihre Mittelaugen sind etwas kleiner, die ovalen 
seitlichen unbedeutend grôsser als ein Hinterauge ; das mittlere lntervall 
ist — 2/5 Mittelaugenbreite, ein seitliches doppelt so gross als das mittlere ; 
das Viereck der Mittelaugen scheint in Oberansicht kürzer, von vorn langer 
als hinten breit, die vordere verhàlt sich zur hintern Breite wie 4: 5. Der 
Clypeus ist in der Mitte 3 2/5, seitlich 4 mal so hoch als eine Mittelaugen¬ 
breite. Die Mandibeln sind fast 2 y 2 mal so lang als die Hohe des Clypeus ; 
die Aussengrenzen weichen unten nur wenig auseinander ; der Furchen- 
vorderrand trâgt 3 Zàhne ; der mittlere ist betrâchtlich grosser, der obéré 
der kleinste. Das Geschlechtsfeld ist in Unteransicht rund ; der Kôrper 
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der Epigyne sowohl als der Nagel sind fast horizontal, doch ist lctzterer 
an der Basis vom ersteren abgegretizl ; in Unteransicht ist der Clavus doppelt 
so lang als breit ; am Grande ist er stark eingeschnürt, dann rascli erweitert 
bis zum ersten Viertel der Lânge, hierauf verschmâlert und schliessliclj 
im Enddrittel parallelseitig mit nur 1/3 der grossten Breite ; das schmale 
Hinterende ist winklig eingeschnitten ; in der Bucht ist das kleine, quere 
Knôpfchen des Golumellaendes sichtbar ; der mittleren, nach hinten ver- 
schmâlertefi Partie des Clavus sind die beiden Flügel des Scapus angelagert ; 
sie sind nach aussen stark gewôlbt, in Aussenansicht so hoch als lang und 
annàhernd herzfôrmig ; der abgerundete Unterrand erreicht fast das Niveau 
des Clavus. 

Der Vorderkôrper ist rein braun ; die schwarzen Augenhofe sind vom 
und hinten etwas ausgezogen ; die Beine sind wenig heller als der Cépha¬ 
lothorax, nicht geringelt. Der Hinterleib ist oben kreideweiss, grau retiku- 
liert ; ein schmaler grauer Cardialstreif am vorderen Drittel ist fast parallel¬ 
seitig, nur hinten schwach erweitert ; das quer gestutzte Hinterende ist 
in der Mitte in ein kurzes dünnes Strichlein ausgezogen ; dicht hinter dem 
Cardialstreif bilden 4 verschwommene graue Fleckehen ein vom breiteres, 
kurzes Trapez ; die Seiten des Hinterleibs sind graubraun mit einer kreide¬ 
weiss gesprenkelten, plumpen Binde, deren unscharfer, concaver Unterrand 
das dunkle Bauchfeld einfasst. 

Funde : Tal des Flusses Bardun, Kansu, 19.-20. V 86; 2 $. 


Leptyphantes denisi n. sp. 

$ : Céphalothorax 1,2 mm lang, 0,9 breit ; Kopf bei den Vorderaugen 
0,6 mm breit ; hintere Augenreihe 0,43, vordere 0,4 mm breit. Mandibeln 
2 mm lang, zusammen 2,2 mm breit. Ahdomen 1,9 mm lang, 1,2 hreit. 
Bein I 5,7 mm (1,5 + 0,4 + 1,5 + 1,4 + 0,9); II 5,06 min (1,4 + 0,38 
+ 1,25 + 1,2 + 0,83) ; III 3,87 mm (1,05 + 0,35 + 0,92 + 1 + 0,55) ; 
IV 5,44 mm (1,5 + 0,31 + 1,3 + 1,4 + 0,9). 

Bestachelung : Fem. I vorn 1 jenseits der Mitte ; Pat. ohen apikal 1 ; 
Tib. ohen 1-1, hinten 1 im apikalen, unten 1 im hasalen Drittel ; Met. ohen 
und vorn je 1 anf 1 /4, hinten-unten 1 làngerer anf 3/4 der Gliedlange ; Pat. 
IV oben apikal 1 ; Tib. IV oben 1-1, daz» einige kurze, gebogene am Ende 
ohen und unten ; Met. IV oben 1. 

Der Stirnrand ist gerade, aber die Ecken sind ahgerundet ; merkbare 
Seitenbuchten felilen ; die Kopilurchen sind seicht aber deutlich ; die hin¬ 
tere Augenreihe ist gerade ; ihre Augen sind relativ gross, siibegal ; das 
mittlere Intervall ist halh so hreit als ein Auge, ein seitliches 1 % mal so 
gross als das mittlere, scheint aber in Oberansicht nicht grosser als dieses ; 
die vordern Mittelaugen sind kleiner als die hintern (5 ; 7) die Seitenangen 
kommen den hintern an Grosse gleich; die untere Berührungslinie der 4 
Vorderaugen ist schwach, die ohere viel stàrker recurv ; das mittlere vordere 
Intervall ist gleich dem Radius der Mittelaugen, ein seitliches fast 2 y z mal 
so breit als das mittlere ; das Viereck der Mittelaugen ist in Oberansicht 


Source ■ MNHN, Paris 


OSTA81ATISCI1K SPINNEN 


119 

wenig kürzer, von vorn etwas langer aïs hinten breit, die Breiten verhalten 
sich wie 3 : 2. Der Clypeus ist in der Mitte 2 % mal so hoch aïs eln Mittelauge 
und hat 2/3 der Lange des Augenvierecks. Die 3 Oberrandzàline der Man- 
dibelfurche sind subegal, gross und ziemlich plump. An der Epigyne fâllL 
der grosse, plattenforniige Clavus auf, der die anderu Teile verdeckt : er 
ist subhorizontal, etwa 1 y 2 mal so breit als lang, abgerundet hexagonal ; 
seine Seiten, besonders die quere hintere sind etwas concav ; die Rânder 
sind aussen und hinten wulstig verdickl, die Flâchc ist wellig verhogen. 



Fia. 70. — Leplyphard.es déniai n. sp, 
a : Fpigyne <1. Ç, v. d. Heitc ; b : von tinten ; <• : Korpor. 


Der Céphalothorax ist fein und dicht quer retikuliert, der Kopf ist etwas 
rnatt. Der ganze Vorderkorper mit Ausnahme des dunkelbraunen Sternums 
ist hell orangebraun. Der Hinterleib ist oben brâunlichgelb, dunkelbraun 
gezeichnet durch 2 Lângsreihen von Flecken ; die 3 Paare auf der vordern 
Hückenpartie sind plump und unregeltnâssig, 2 folgende sind in Punkte 
und Schrâgstriche, unterbrochene Chevrons, aufgelôst ; die 3 letzten sind 
dicht aufeinander folgende, ilache Winkel ; ausserhalb der Fleckenreihen 
ist das Rückenfeld weiss gesprenkelt. Seiten und Bauch sind dunkel grau- 
braun ; auf jeder der Seiten ist eine weiss gesprenkelte, dünne, kurze, hori¬ 
zontale Binde vorn und 3 Punkte in elner schiefen, procurven Reihe hinten. 

Fund : Kloster Tschokurtan, Kansu, 7. IV 86 : 1 $. 


Linyphia ? cavalerie! n. sp. 

Die Art gehort wahrscheinlich zu einer neuen Gattung ; was vorhanden, 
ein Céphalothorax mit teilweise verstümmelten Beinen, genügt nicht, um 
aile Gattungsmerkmale zu erkennen. 

S ■■ Céphalothorax 2,1 mm lang, 1,55 breit, 0,8 hoch bei den hintern Mit- 
telaugen ; Kopf bei den Hinterangen etwas über 0,8 mm breit (eingedrückt) ; 
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hintere Augenreihe 0,75, vordere 0,65 mm. Clypeus 0,5 mm hoch. Mandibeln 
0,9 mm lang, zusammen 1 mm breit. Sternum 1 mm lang, 0,8 breît. Palp 
2,3 mm (0,9 + 0,3 + 0,3 + 0,8). Bein I (2,9 + 0,5 + ...); Il (2,4 + 0,5 + 
2,2 + ...) ; III 6,2 mm (1,7 + 0,4 + 1,3 + 1,9 + 0,9) ; IV 9,3mm (2,6 + 
0,5 + 2,2 + 2,9 + 1,1). 

Der Umriss des Céphalothorax kommt nahezu einem lânglichen Sechseck 
mit abgerundeten Ecken gleich ; er ist wenig hinter der Mitte am breitesten, 
nach vorn und hinten in âhnlicher Weise verschmâlert, nur sind die Seiten 
der vordern Hàlfte ganz schwach concav, die der hintern leicht convex ; 
der Hinter- ist etwas breiter als der Stirnrand, Ietzterer etwas deutlicher 
convex gehogen ; die Kopffurchen sind vorhanden ; die Abdachung, das 
hinterste Viertel der Lange, ist wenig steil ; davor steigt die Profillinie 
mit nur mâssig verminderter Neigung bis zum Scheitelpunkt bei den hintern 
Mittelaugen an, mit kaum merkbarer Einsattlung zwischen Kopf und 
Thorax ; der Randumschlag ist in Seitenansicht ziemlich breit. Die hintere 
Augenreihe ist schwach recurv ; ihre Mittelaugen sind fast doppelt so gross 
als die subegalen übrigen ; der hintere mittlere Zwischenraum ist = 12/3, 
ein seitlicher = 1 Mittelaugenbreite ; die vordere Reihe ist schwach procurv ; 
das mittlere lntervall ist wenig kleiner, ein seitliches, 1 y 2 mal so breit als 
ein vorderes Mittelauge ; die âussern Augen einer Seite berühren sicb ; 
das Viereck der Mittelaugen ist hinten mindestens doppelt so breit als vorn 
und in Vorderansicht kaum langer als vorn breit. Der Clypeus ist 1 2/3 mal 
so hoch als das Augenviereck ; er ist unter den Augen nur schwach hohlkehlig. 
Die Mandibeln sind zusammen wenig breiter als lang ; die Aussenrânder 
siud fast parallel, die innern in der Endhâlfte in convexem Bogen ver¬ 
schmâlert ; beide Furchenrânder tragen je 5 Zâhne ; vorn ist der 2. und 3, 
grôsser als die übrigen, dicht beisammen, an der Basis sich teilweise über- 
deckend ; die andern Vorderrandzâhne sind subegal, weit getrennt ; die 
Lücke 4-5 ist fast doppelt so breit als 1-2 oder 3-4 ; die 5 Hinterrandzâhne 
stehen nahe beisammen und sind klein, subegal mit Ausnahme des doppelt 
so grossen obersten. Die Lange einer Maxille ist gleich ihrer grôssten Breite 
und doppelt so gross als die der Lippe ; die Aussenrânder beider Maxillen 
divergieren endwârts weniger als die innern convergieren ; ein Endrand 
ist fast quer und steigt nacht innen nur unbedeutend an, beide Ecken sind 
abgerondet. Die Lippe ist mindestens 1 % mal so breit als lang, queroval, 
der Vorderrandwulst ist wohl entwickelt. Das Sternum ist merklich langer 
als breit. Der Fémur des Palps ist fast zylindrisch, etwas mehr als 4 mal 
so lang als breit ; die Patella ist fast 1 % mal so lang als hoch ; die Oberseite 
ist gewôlbt und hat vor dem Ende einen schwachen Buckel, der eine gerade, 
mâssig dicke Borste trâgt, die etwa 1 \' 2 mal so lang ist als das Glied ; die Tibia 
ist in Seitenansicht endwârts stark verbreitert ; der schief ansteigende 
Endrand ist 12/7 mal so lang als der obéré und dieser 2 1 /3 mal so lang als 
der untere, aile 3 Rânder sind gewôlbt ; die Oberseite trâgt in der Endhâlfte 
eine Gruppe von ca 7 Borsten, die so lang sind wie die der Patella. Das 
Cymbium ist hoch gewôlbt ; sein âusserer Unterrand hat 2 Einbuchtungen, 
eine seichte proximale und eine tiefe, winklige distale. Das Paracymhium 
ist gross ; der basale ahsteigende Teil ist nach unten erst wenig, vor dem 
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untern Ende plôtzlich stark verschmâlert ; der mittlere Teil ist horizontal, 
fast gerade und schmal ; die aufsteigende Partie wird wieder breiter ; von 
ihrem hintern Rande strahlt ein langer, endwàrts verjüngter Ast horizontal 
nach hinten aus, dessen etwas abgerundete Spitze den basalen Teil des 
Paracymbiums fast erreiclit ; das obéré Paracymbiumende ist nach innen 
une! vorn umgebogen. 



Fio. 71. — Linyphia cavateriei n.sp. 
B. Pnip von aussen. 


Bestachelung der Beine, soweit vorhanden : Fem. I oben 1-1 ?, vorn 1-1 ; 
Tibien I-1V oben, vorn und unten je 1-1 ; Met. III oben 1-1, seitlich je 1, 
unten 1-2 apikale ; Met. IV oben 1-1-1, vorn 1, weitere ? Der ganze Vor- 
derkdrper ist hell orange-, der Palpentarsus dunkelbraun. 

Fund : Anschun fu, Gan schuen fu, 1912: 1 <?. 


Tetragnatha cavaleriei n. sp. 

S : Céphalothorax 2,7 mm lang, 1,6 breit, hintere Augenreihe 1, vordere 
0,95 mm. Stamm der Mandibel 2,5 mm lang, grüsste Breite 0,6 mm, Klaue 
(Sehne des Bogens) 2,3 mm. Palp 4,2 mm (1,9 4- 0,5 -f 0,85 + 0,95). 

Bein I (8 + 1,2 + 5,6 + ..) ; II (5,3 + 0,9 + 4,8 + 5,7 + .) ; IV (5,8 + 
0,7 + 4,4 + 5,3 + ..). 

Der Céphalothorax ist 13/4 mal so lang als breit ; die Mittelgrube ist 
stark recurv. In Oberansicht sind heide Augenreihen gleich stark recurv. 
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die Seitenaugen liegen noch liinter den Hinterrândern der mittleren ; in 
Vorderansicht sind beide Reihen gerade ; die Mittelaugen, besonders die 
vordern, sind ein wenig grosser als die seitlichen ; die hintern Intervalle 
sind subegal, mindestens 2 mal so gross als eine Augenbreite ; das mittlere 
vordere Intervall ist = 1, ein seitliches = 2 Mittelaugenhreiten ; das Viereck 
der Mittelaugen ist vorn etwas schmâler, merklicli breiter als lang. Der 
Clypeus ist seitlich fast 3, in der Mitte fast 2 mal so hoch als ein Mittelauge. 
Die Spina dorsalis der Mandibeln ist gleichmassig nach vorn gekrümmt, 



Fia. 72. — Tetragnatha cavaleriei n. sp. 

a : L. Mahilihc't v. «bon ; b : v. untob ; e ; v. d. Reite •, d : L. Palpentivw. v. aiuwen. 


am Ende gegabell mit fast gleich kurzen Zinken ; der Dens principalis 
s-tellt annahernd auf 2/3 der Stammllinge ; er ist so lang wie der Stamm breit, 
schlank, nach innen und wenig endwârts gerichtet ; mitten zwischen ihm 
nnd dem Klauengelenk bildet ein kurzes, dreieckiges, nach innen gerichtetes 
Zâhnchen den Anfang der obern Relhe, wâhrebd ein grosserer, plumper, 
leicht endwârts gerichteter, vor und oberhalb von ihm stehender Zahn 
mehr der Oberseite der Mandibel angehort ; dieser ist unmittelbar vor und 
inncrhalb der Spina dorsalis angewachsen und stark aufwârts gerichtet ; 
der Rest der Oberrandreihehinter dem Dens principalis besteht aus 6 Zâhnen, 
deren Làngen und Abstànde basalwârts an Grosse abnehmen 5 die Unter- 
randreihe beginnt nahe dem Klauengelenk mit 2 schrag nebeneinander 
slehenden grôssern Zâhnen, deren 2. innerer stark abwârts gerichtet und 
leicht endwârts gekrümmt ist, so dass er in Seitenansicht stark vorragt ; 
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die folgenden 8 Ziihne sind klein und mit Ausnahme der 2 schr klcinen 
lctzten subegal ; die 3 Abstânde in der Mitte der Reihe sind etwas grosser 
las die ùbrigen ; die Unterrandreilie ist apikal eigentlich doppelt, da in 
einigem Abstand hinter dem vordcrsten, etwas naeh ausscn verschobeneu 
Zahn ein 2. kleines Zâhnchen sich findet. Am Bulb ist das sclunale Endviertel 
des Embolus rechtwinklig nach oben und am Ende wieder in die frühere 
Richtung umgebogen und hinten in einen dreieckigen schwarzen Zahn 
ausgezogen. 

Der Céphalothorax ist hell orangebraun, die Beine sind noch etwas heller. 

Fund : Anschun fu, Gantschuen fu, 1912: 2 <J. 


Tetragnafha potanin! n. sp. 


<J : Céphalothorax 2,4 mm lang, 1,5 breit ; beide Augenreihen je 0,75 mm. 
Mandibel 2 mm lang, 0,6 breit ; Sehne des Klauenbogens 1,7 mm. Abdomen 
4,9 mm lang. Pat. des Palps 0,5 mm, Tib. 0,8, Tars 1 mm. Bein I 26 mm 
(7,4 + 1,03 -f 7,53 + 8 + 2,04) ; II 16,02 mm (4,8 + 0,97 + 4,35 4* 4.7 + 
1,2) ; III 7,8 mm (2,74 + 0,65 4- 1,67 4 2,08 + 0,66) ; IV 16,4 mm (5,45 -j- 
0,7 + 4,4 + 4,8 4 1,05). 

Der Céphalothorax ist breiter als der von T. cavaleriei, der Kopf ist 
schmâler, die Seitenbuchten sind deutlicher und die Rückengrube ist un- 
bestimmter, doch ist ihr Hinterrand stark recurv. In Oberansicht ist die 
vordere Augenreihe sehr stark, die hintere dagegen so wenig recurv, dass 
die vordere Tangente der Seitenaugen die mittleren vor dem Hinterrand 
schneidet ; die hintern Mittelaugen sind etwas grosser als die seitlichen, 
der mittlere Zwischenraum ist — I 1 /3 Augenbreite, ein seitlicher ist etwas 
grosser ; in der vordern Reihe ist der Unterschied der Intervalle noch etwas 
ausgepràgter. Der Rückendorn der Mandibel ist fast longitudinal und nur 
schwach gebogen ; die Zinken seiner Endgabel sind subegal, kurz, stumpf ; 
der Hauptzahn des Furchenoberrandes steht elwa auf 3/5 der Lange, er ist 
ein-und ganz wenig endwarts gerichtet, sehr dünn, seine Lange ist = 3/4 der 
Slammbreite ; vor dem Hauptzahn steht noch ein kleines dreicckiges Zàhn- 
clien etwas weiter von ilim als vom Klauengelenk entfernt ; unmittelbar 
über diesem ist noch ein kleiner Zahn, der aber am Ende gestutzt ist ; der 
Rcst der obern Reihe hinter dem Hauptzahn besteht aus 4 rasch an Grosse 
abnehmenden Zâhnchen ; die untere Reihe ist an 2 Stellen unterbroihen, 
ihre Zâline sind klein ; die 2 vordersten» grossten liegen am Rand der Ge- 
lenkpfanne, schief hinter und neben einander ; der 2., innere ist der grossie ; 
die folgende Gruppe besteht aus 3 kurzen breiten Zâhnchen gegenüber 
der Lücke zwischen beiden vordern Oberrandzàhncn, die basale Gruppe 
besteht aus 5 schlanken, spitzen, nach hinten an Grosse abnehmenden 
Zâhnchen, deren vorderstes der Basis fast gegenüber liegt. Die Klaue ist 
ohne Tuberkel. Am Palp ist das Ende des Embolus uicht verschmâlert 
und nur wenig anders gerichtet} es gleicht einer breiten Kralle und überragt 
das Ende der Lamina. 
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Bei beiden Geschlechtern sind die Mandibeln, Taster und Beine lehmgelb ; 
der Céphalothorax ist etwas dunkler, hellbraun ; das Sternum steht punkto 
Fàrbung in der Mitte. Der Hinterleib ist oben silberig, grau retikuliert ; 
die Mittelbinde des Bauches ist parallelseitig, heller grau, spàrlicher und 




Fia. 73. —• Tdragnalha polanini n. sp. £ 
a: lt. Mandibel von oben ; b : v. unten je: Pa.lpentu.re v. innen ; d : von nussen ; 
Ç. e : L. Mîind. v. oben } / : v. unten. 


feiner weiss punktiert ; ihre dünnen, silberweissen Rânder sind hinten 
zugespitzt und erreichen fast die Spinnwarzen ; ausserhalb ilirer Enden 
liegt vor den Spinnwarzen je ein weisser Fleck. 

Ç : Céphalothorax 2,6 mm lang, 1,9 breit ; beide Augenreihen je 0,9 mm. 
Eine Mandibel 2,1 mm lang, 0,7 breit ; Sehne des Klauenbogens 1,5 mm. 


Source : MNHN, Pans 
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Abdomen 7,2 mm lang, 2 hoch. Bcin 1 22,9 mm (6,b + 1,3 + 6,2 + 7,1 + 
1,7) ; II 14,2 mm (4,6 + 1 + 3,7 + 3,8 + 1,1) ; III 7,4 mm (2,55 -f 0,75 + 
1,5 + 1,9 + 0,7) ; IV 15,2 mm (5,2 + 0,9 + 3,8 + 4,2 + 1,1). 

Der Céphalothorax ist breiter als beim o, und die Seiten des Thorax sind 
stârker convex. In Oberansicht ist die vordere Augenreihe etwas schwâcher 
recurv als beim <J, sonst ist die Krümmung beider Reihen âhnlich ; die 
hintern Mittelaugen sind auch ein wenig grosser als die übrigen ; der hintere 
mittlere Zwischenraum ist = 1 1 /3, der vordere — 1, ein hinterer seitlicher 
= 2 und ein vorderer — 2 y 2 Durclimesser der hintern Mittelaugen ; das 
Viereck der Mittelaugen ist so lang als hinten breit, nach vorn stârker ver- 
schmâlert (4 : 3). Oben am Band der Klauengelenk])fanne der Mandibel steht 
ein stumpfes Zâhnchen ; etwas hinter dem Gelenk ist das erste, spitze Zâhn- 
chen der Oberrandreihe ; es ist durch eine weite Lücke vom Best der Ober- 
randreihe getrennt, der etwas vor der Mitte der Mandibellange beginnt ; 
er umfasst 6 Zâhnchen, deren 2. und 3. am grôssten, die hintern sehr klein 
sind ; die beiden vordern subegalen Unterrandzàhne stehen wieder dicht 
beim Gelenkrand schrâg nebeneinander, stehen sich aber viel nSher als 
die entsprechenden des Oberrandes ; die 5 Zâhnchen der hintern Gruppe 
stehen dichter beisammen und nehmen der Mandibelbasis zu weniger an 
Lange ab ; das vorderste steht dem entsprechenden des Oberrands gegen- 
über ; mitten in der weiten Lücke zwischen ihm und den apikalen Zâhnen 
steht der grossie Unterrandzahn, der gegen die Furche zu in eine quere 
Kante auslauft, âhnlich wie bei T. extensa (L.). Die krâftige Klaue ist stark 
gebogen, ihr basaler Drittel bildet mit dem Rest fast einen rechten Winkel ; 
nahe der Basis erhebt sich auf dem Klauenrücken ein kleines spitzes Knôt- 
chen. Der Hinterleib ist bei beiden Geschlechtern dünn und lang ; er ist 
beim $ auf 1 /5 der Lange am hôchsten. Aile Funde stammen aus der lnnern 
Mongolei : Stadt Mumén (Momin, Maomo) am Etsin gol, 10. Vil 86 : 2 
1 Ç juv ; Etsin gol oberhalb Gao tai (Kau tàh), 20. VI 86: 1 3 ? juv ; 

Grenze Chara su - Cha..., 1. Ufer des Etsin gol : 23.-29., Vil 86: 2 5 $, 

1 juv. 


Tetragnatha graciliventris il. sp. 


<3 : Céphalothorax 3,5 mm lang, 1,9 breit ; beide Augenreihen je 1 mm ; 
Mandibel 3,2 mm lang, 1,3 breit ; Seline des Klauenbogens 2,8 mm. Abdomeu 
7,5 mm lang, 1,4 dick. Palp 5 mm (2,1 + 0,9 + 0,8 + 1,25). 

Der ziemlich schmale Céphalothorax ist auf halber Lange am breitesten, 
von da uach hinten nur mâssig und geradlinig verschmâlert, die Breite 
vor den abgerundeten Hinterecken ist 3/4 der grôssten ; die Seiteubuchteu 
sind deutlich, winklig ; die Kopffurchen sind ausgepragt ; die Mittelgrube 
ist sehr stark recurv, eiu verkehrtes V mit abgerundeter Spitze. Die Augen 
sind verhâltnismâssig gross, mit Ausnahme der etwas kleineren vorderen 
seitlichen subegal ; die hintere Reihe ist mâssig recurv, die vordere Tangente 
der Seitenaugen geht durch die Centren der miltleren ; die 3 Zwischenrâume 
sind je = einer Augenbreite ; von den vordern lntervallen ist das mittlere 


Source - MNHN, Paris 
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Fig 74. — Tetraonalha yrcueilUtntri* n. sp. q 
. : L. Jlandibel v. obcn ; b : y. unten : c : v. ausscn ; d : R. l>*lp. v. aussen i 
e : Taraendo v. aussen ; / : Tara v. innen. 


Source : MNHN, Pans 
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clwas kleiner, ein seitliches kaum grôsser als die enlsprechenden hinlern ; 
die vordere Reihe ist in Oberansicht etwas merkliclier recurv als die hintere ; 
des Rechteck der Mittelaugen isl merklich breiter als laug. Der Rückendorn 
der Mandibeln steht nahe am Innenrand ; er ist sclilank, fein eiufach zuge- 
spitzt, nur schwach gebogen und schrâg vor- und aufwàrts gerichtet ; 
die obéré innere Ecke der Endabstutzung der Mandibel ragt als sehr grosser, 
spitz dreieckiger Zahn mehr nach vorn als nach innen vor ; unmiltelbar 
hinter ihm steht ein kleineres spitzes Zâhncheu als erstes einer Reihe von 10, 
hei andem 8 oder 9, die bis in die Nâhe der Mandihelbasis reiclit, das 2.-6. 
sind etwas langer und schlanker als das 1., die 4 hintem siud klein und nâher 
beisammen ; aile sind schwach vorwârts gerichtet ; am untern Rand der 
apikalen Gelenkpfanne stehen 2 spitze Zâhnchcn fast nebeneinander ; 
sie schauen endwârts, das âussere ist nur halb so lang als das innere ; eine 
ziemlich weite Lûcke trennt letzteres vom 1., grôssten Zahn der eigentlichen 
Unterrandreihe von 9-14 Zâhnen, die basalwârts ziemlich regelmàssig 
an Grosse und Abstand abnehmen. Die Klaue ist nahe der Basis sehr stark, 
weiter nur wenig und erst am Ende wieder stârker gebogen ; sie trâgt kein 
Tuberkel. Der apikale Teil des Bulbs erreicht nicht ganz das Ende des Lami- 
narostrums ; er scheint in Aussenansicht aus2aueinander liegenden, schma- 
len, last überall gleichbreiten Bândern zu bestehen, deren unteres das obéré 
betrâchtlich überragt ; es ist endwârts gleichmâssig nacli vorn gebogen 
und am Ende etwas abgerundet gestutzt. 

Der Hinterleib ist sehr lang und dünn, fast cylindrisch ; das Ende über¬ 
ragt die Spinnwarzen als kurzer, abgerundeter Kegel. 

Die Fârbung ist lehmbraun. 

Fund : Wutschang, 1937 : 4 <?. 


Tetragnatha hotingehiehi n. sp. 


: Céphalothorax 2,7 mm laug, 1,4 breit ; beide Augenreihen je 0,83 mm. 
Mandibel 2,2 mm lang, 0,6 breit. Palp 3,9 mm (1,7 + 0,6 -(- 0,7 -1- 0,9). 
Abdomen 3,8 mm lang, 1,3 breit. 

Der Céphalothorax ist dem von T. gracilwenlris âhnlich, aller der den 
Thorax überragende Teil des Kopfes isl langer (1 /3 des Cephih.), parallel- 
seitig ; die Vorderecken sind stark abgerundet. der Stimrand aber ist weniger 
convex ; die Augenstellung ist âhnlich ; die 4 Mittelaugen bilden ein Quadrat ; 
der hintere mittlere Zwischenraum ist — 1 1 /4, der vordere = 1, ein seitlicher 
= 1 y 2 Durchmesser der hintern Mittelaugen. Der Rückendorn der Mandibel 
isl auch einspilzig, aber plumper, fast lângs gerichtet, schwach nach unteu 
gekrümmt ; er trâgt jenseits der Mitte auf der Unterseite ein kleines spitzes 
Tuberkel ; die innere Ecke des Maudibelcndes ist auch zahnfôrmig, aber 
viel kleiner, langs gerichtet und gebogen ; der Zahn hinter ihr ist sehr gross, 
lang und ziemlich schlank, etwas auf die Oberseite der Mandibel verschobeu, 
nach innen mehr als nach vorn und stark nach oben gerichtet ; der eigentliche 
Furchenoberrand trâgt nur 3 weit und gleichmâssig von einander getrennte, 


Source - MNHN, Paris 
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kleine Zàhnchen, dcren vordcrstes innerhalb und kaum liiiiler dem grossen 
Zahn steht ; die Unterrandreihe besteht aus 8 kleinen Zâhnclien in fast 
egalen Abstânden, die basalwarts allmâhlich an Grosse abnehmen. 



FlO. 75. — Tetraffnalha hofingchiehi □. sp. 

a : L. Maiwlibcl v. oben ; b : v. unfcen ;e;v. înm>n 5 d : R. Pulpenltui» v. auwn ; e : v. imieii. 


Das Hostrum der Lamina tarsalis des Palps ist in Aussenansicht am Ende 
konisch zugespitzt ; das Ende des Bulbs ist âhnlich wie bei T. graciliventris, 
aber noch etwas langer als das Rostrum der Lamina. Der Hinterleib ist 
hinten abgerundet und überragt die Spinnwarzen nicht. 

Das Aussehen entspricht dem von T . graciliventris : eventuell handelt 
es sich nur um ein aberrantes Exemplar derselben. 

Fund : Wutschang, 1937 : 1 S. 


Source • MNHN, Paris 
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Tetragnatha Eugnatha) vermiventris n. sp. 


Ç : Céphalothorax 2,7 mm lang, 1,25 breit ; Stirnrand und vordere Augcn- 
reihe 0,7, hintere Reihe 0,65 mm. Mandibel 1,4 mm lang, 0,6 diek. Abdomen 
5 mm lang, 0,9 dick. Palp 3,15 mm (1,1 + 0,35 + 0,8 + 0,9). Bein 125,5 mm 
(7,4 + 1,1 + 7,5 + 8,1 + 1,4) ; II 14,3 mm (4,3 + 0,9 + 4,4 + 3,8 4- 0,9) ; 
III 6,3 mm (2,4 + 0,5 + 1,2 + 1,6 + 0,6) ; IV 11,9 mm (4,7 + 0,7 + 1,9 + 
3,8 + 0,8). 




Fiu. 76. — Eugnatha vermivetUrv n. sp. 

Ç. a : Céphalothorax ; btL. Mandibel v. oben-innen, 


lier Thorax ist lang mit schwacli convexen Aussenseiten ; der Kopf ist 
kurz, 2/7 des ganzen Céphalothorax ; die Seilenbuchten sind flach ; die 
tiefe Rückengrube liegt weit hinten auf 3/7 der Lange, sic ist stark recurv. 
Die Augen sind klein, die mittleren etwas grôsser als die scitlichen ; die 
vordere Reihe liegt unmittelbar am .Stirnrand ; sie ist in Oberansicht derart 
recurv, dass eine quere Gerade die mittleren hinten, die seitlichen vorn 
berührt ; ihre seitlichen Intervalle sind doppelt so breit als ein Mittelauge, 
das mittlere ist wenig kleiner als ein seitliclies ; die hintere Reihe ist sehr 
stark recurv, die Seitenaugen liegen weit, fast um 2 Angenbreiten hinler 
dem Niveau der mittleren ; die subegalen Intervalle sind = 2 *4 Augcn- 
breiten, also etwas grôsser als die vordern ; der Zwischenranm dèr ausscrn 
Augen einer Seite ist doppelt so gross als der Abstand der vordern von 
den hintern Mittelaugen ; in Vorderansicht ist die vordere Reihe procurv ; 
eine quere Gerade berührt die seitlichen oben, die mittleren untcn ; das 

Majionuee DC Muséum. — Zooiooie, t. XXV 6 


Source : MNHN, Pans 
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Viercck der Mittelaugen ist breiter als lang, vorn etwas schmâler. Der Clypeus 
ist fast doppelt so boch als ein Mittelauge. Die Mandibeln sind wenig mehr 
als lialb so lang als der Céphalothorax ; ihre Lange ist 2 y 2 mal so gross 
als ihre grosste Breite auf 9/16. der Lange ; hier steht am lnnenrand der 
obcrn Flâche ein grosser, abgeplatteter, vorwârts gerichteter Zahn, der 
nicht zum Fufehenrand gehôrt, sondern betràchtlich hôher gelegen ist; 
der vorderste Zahn jeder Furchejirand reihe steht unmittelbar an der entspre- 
chenden Innenecke des Mandibelendes ; der obéré ist nach vorn-innen, 
der untere nach innen gerichtet ; die iibrigen Zàhne der Reihen sind weit 
von den vordersten getrennt ; es sind in jeder Reihe 5, deren vorderster 
unter dem Rückendorn steht, und die basalwârts an Grosse abnehmen. 
Der Hinterleib ist wurmformig, sehr diinn, bei den Spinnwarzen gestutzt, 
vielleicht abgebrochen. Der ganze Vorderkôrper ist hellbraun, die Mandibeln 
werden dem Ende zu etwas heller ; der Hinterleib ist grau. 

Fund : Wutschang, 1937 : 1 Ç (schlecht erhalteu). 


Meta davidi n. sp. 

$ : Céphalothorax 4 mm lang, 3,1 breit,- Kopf hinter deu Augen 1,7 mm 
breit; beide Augenreihen je 1,4 mm. Mandibeln 2 mm lang, jede 0,9 mm 
breit. Abdomen 5,7 mm lang, 3,8 breit. Bein 1 ca 22,1 mm (6,5 + 1,9 
5,6 4 . 6,6 + ?) ; 11 15,8 mm (4,6 + 1,5 + 3,9 + 4,3 + 1,5) ; 111 9,3 mm 
(2,8 f 1,1 + 1,9 + 2,3 + 1,3) ; IV 4,3 + 1,2... 

Bestachelung : Fem. u. Tib. I oben 2, seitlich je 4 ; Metatars nahe der 
Basis oben u. vorn je 1 ; Bein 11 wie I, nur oben u. seitlich je 2. 

Der Kopf ist wenig mehr als halb so breit als der Thorax ; die seitlichen 
Einbuchtungen sind tief, winklig, die Kopfseiten davor bis zu den stark 
abgerundeten Vorderecken parallel ; der Stirnrand ist convex, die Rücken- 
grube procurv. Die Augen sind suhegal ; die hintere Reihe ist recurv ; die 
vordere Tangente der Seitenaugen schneidet die mittleren ziemlich weit 
hinter deren Centren ; das mittiere lntervatl ist = 1 e in seitliches fast 
— 2 Mittelaugenbreiten ; die vordere Reihe ist fast gerade ; ein seitliches 
Inlervall ist = 1 % Mittelaugenbreiten, das mittiere ist etwas kleiner ; 
das Rechteck der Mittelaugen ist 1 1/1 mal so breit als lang ; der Zwischen- 
raum der àussern Augen eiuer Seite ist viel kleiner als der der entsprechenden 
Mittelaugen, und ihre niedrigcn Hügel stossen zusammen ; die vordern 
Mittelaugen ragen zur Hâlfte über den Stirnrand vor. Der Clypeus ist viel 
niedriger als das Augenviereck, etwa 1 y 2 mal so hoch als eine Mittelaugen- 
breite. Die Mandibeln weichen nach unten auseinander und sind fast spindel- 
formig, etwas über der Mitte am breitesten ; der Oberrand der Klauen- 
furche tràgt 3 grosse, dunkelspitzige Zâhne ; der apikale ist der breiteste 
und etwas endwârts gerichtet ; am Lnterrand stcheu 4 Zâhne ; der rot- 
braune apikale steht sehr nahe am Gelenk und ist viel grosser, die kleineren 
iibrigen haben dunkle Spitzen und nehmen basalwârts an Grosse ab. Die 
Maxillen sind, aussen gemessen, doppelt so lang als in der Mitte breit, 
mehr als die Hâlfte überragt die Lippe ; die Endhâlften weichen stark 


Source ■ MNHN, Pans 
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auseinander ; (1er Kndrand ist quer, die aussere Eeke ist nur wenig abge- 
rundet. Die Lippe ist 1 y 2 mal so breit als lang, die apikalen Ecken sind 
stark abgerundet. Das Sternum ist lânger als breit. Das Geschlechtsfeld 
weist eine grosse, halbkreisfdrmige Grube auf, von der nnr die hintern 
Râncler deutlicher, erhaben und wulstig sind, ihre mittlere Partie ist durcli 
tiefe Furchen als queres, rechtcckiges, ebenes Plâttchen abgegrenzt, das 
niclit ganz 1 /3 der Grubenbreite besitzt und fast 2 y z mal so breit als lang 
ist ; rechts neben ihm ragt ein weitérés viereckiges, belles Plâttehen in 
die Grube hinein, das links fehlt (abgerissen ?). 



Fio. 77. — Meta davidi n. yp. 
$. Epigync. 


Der Thorax ist Iehmbraun. der Kop{ mchr orange, undeutlich rotbraun 
marmoriert ; die Mandibeln sind rotbraun, die Mundteile braun mit helleren 
Sâumen. Das Sternum ist hell rotbraun. Die Hüften und die Unterseiten 
der Femora sind weisslichgelb ; die Bcine sind hellbraun mit zalilreichen 
schmalen, z. T. unvollkommenen rotbraunen Ringen, besonders deutlic-h 
an den Femora. Die Zeichnung des beschâdigten Hinterleibs ist schlecht 
erhalten ; die Grundfarbe ist hellgrau ; làngs der Mitte erstreckt sich eine 
weisse, ans 3 Teilen verschmolzene Fleckenreihe ; 2 Querreihen verbinden 
die 4 Hauptmuskelpunkte ; die 2 weissen Lângslinien des Bauches sind 
vorn parallel, hinten etwas convergierend ; das schmale Mittelfeld ist braun, 
etwas dunkler als die Seiten. 

Fund : Hantschong lu, Süd Schensi, 1873 : 1 $. 

Leucauge decorata (Blackw.) ? 

9 : Céphalothorax 3,2 mm lang, 2,7 breit ; Kopf hinter den abgerundeten 
Ecken 1,8 mm ; beide Augenreihen je, 1,5 mm. Mandibeln 2 mm lang, 
zusammen ebenso breit. Abdomen 6,4 mm lang, 3,2 breit. Bein I 25,2 mm 
(7,2 + 1,8 -f 6,2 + 8 + 2) ; II 20,3 mm (6,1 + 1,7 + 4,8 + 6,2 + 1,5) ; 
III 10,7 mm (3,5 + 1,1 + 2 + 2,9 + 1,2) ; IV 17,7 mm (5,8 + 1,1 + 4,1 
■f* 5,3 + 1,1). 


Source : MNHH, Paris 
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Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind sehr ausgcprâgl, die Kopfsci- 
ten divergieren sogar etwas bis zu den breit abgerundeten Slirnecken ; 
die grôsste Kopfbreile ist 2/3 von der des Thorax ; der Stirnrand ist nur 
mâssig convex ; die Mittelgrube ist quer, etwas recurv, ziemlich breit. Die 
Miltelaugen sind etwas grôsser als die seitlichen ; die hintere Augenreihe 
ist recurv ; eine quere Gerade berührt die Scitenaugen vorn, die mittleren 
hinten ; das mittlere lntervall ist etwas grôsser als 1, ein seitliches = 3 
Mittelaugenbreiten ; die vordere Reihe ist au ch in Vorderansicht recurv ; 
die untere Tangente der Seitenaugen schueidet die mittleren dicht unter 
deren Oberrand ; das mittlere lntervall ist — y 2 , ein seitliches — 3 Mittel- 
augenbreiten ; das Viereck der Mittelaugen ist in Vorderansicht so breit 
als lang, vorn wenig schmâler als hinten. Der Clypeus ist in der Mitte 1 % 
mal, seitlich 2 mal so hoch als ein Mittelauge. Der Oberrand der Mandibcl- 
furche trâgt 3, der untere 4 Zâhne ; von den letztern ist der apikale nicht 
grôsser, aber stark krallenëhnlich vorwârts gekriimmt. Die Lippe ist halb 
so lang als die Maxillen, am Ende stark abgerundet. Der Fémur 1 hat oben 
1-1 Stacheln, vorn eine Reihe von 7, hinten mindestens 2 ; Patella oben 
apikal 1 ; Tibia mit Reihen von oben 2, vorn 3, hinten 4 ; Metatars nahe 
der Basis oben, vom u. hinten je 1 ; die Reihe dünner, abstehender, am 
Ende rückwârts gckrümmter Haare findet sich nur in der Basalhâlfte von 
Fémur IV ; an Tibia IV sind die langen, abstehenden Haare sehr dicht, 
bürstenartig, besonders unten. Das dunkle Geschlechtsfeld ist breiter als 
lang, mit breit gerundeten Vorderecken ; hinten ist ein trapezfôrmiges Feld- 
chen, das seitlich durch Furchen begrenzt ist ; es ist halb so lang und nicht 
ein Drittel so breit wie das Geschlechtsfeld ; die beiden Parallelen des Tra¬ 
pèzes verhalten sich wie 2 : 3, die Lange entspricht der grosseren ; bei den 
Vorderecken des Feldchens findet sich ein Paar grôsser, rundlicher dunkler 
Flecke. Die Form des Hintcrleibs entspricht, wenigstens in Seitenansicht, 
der von W. Rae SherriiTs (1936, p. 111, Fig. 1, C u. D) gegebenen Abbildung ; 
die Zeichnung der Oberseite zeigt folgende Unterschiede : das vorderste 
Paar schwarzer Flecke stehl nicht direkt am Vorderrand ; die dunkle Mit- 
tellinie ist zwischen diesen Flcckcn kurz unterbrochen ; sie beginnt wieder 
in kurzem Abstand mit einer queren Abstutznng und ist in der vordem 
Hâlfte schwach spindelfôrmig erweitert ; sie ist, wie I. c. Fig. C angibt, 
vorn durchsetzt von cinem aus vei-schmolzenen Flecken gebildelen Quer- 
balken und sendet hinten 2 Paare dünner Schragstriche aus, dazwisclieu 
aber noch 2 Paare kurzer Seitenzacken ; auf der hintern Abdomenhâlfte 
ist die Mittelbinde schmal, endwârts schwach erweitert und hinten von 
der schwarzen Hinterleibspitze durch eine diinne, silberweisse Umrandung 
getrennt ; die von den Enden des vordern Querbarrens nach hinten auss- 
trahlcnden Lângslinien sind nicht so fein wie 1. c. angegeben, hinten werden 
sie allmâlilich breiter und münden in die schwarze Hinterleibspitze cin ; 
an den Sciten des Abdomens ist die obéré, vordere, schmâlere schwarze 
Lângsbiudc hinten frei und verliert sich allmâhlich ; sie ist nicht, wie 1. c. 
Fig. 1 D angegeben, mit der breitern untern verbunden. 
l’uud : Hangtscheu, Tscbekiang, 1925 : 1 Ç. 
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Leucauge sp. 

$ juv. : Céphalothorax 1,9 mm lang, 1,3 breit ; Kopf bei den Augen 
0,8 mm. Beide Aiigenreihen je 0,7 mm. Mandiheln 0,9 mm lang, zusammen 
1 breit. Abdomen 4,4 mm lang, 1,9 breit. Bein 1 12,5 mm (3,6 + 0,9 + 3,1 
+ 3,7 + 1,2) ; 11 9,6 mm (2,8 + 0,8 + 2,2 + 2,7 + 1,1) ; III 4,8 mm (1,5 
+ 0,5 +0,9-f 1,2 + 0,7) ; IV 7,9 mm (2,7 + 0,6 + 1,7 + 2,2 + 0,7). 

Der Céphalothorax ist pyriform ; die Scitenbuchten sind schwach ; der 
Stirnrand ist convex ; die Ecken sind deutlich ; der Kopf ist stark gewolht ; 
die Mittelgrube ist breit, recurv. Die Augen sind klein, die seitlichen scheinen 
iufolge Verkürzung etwas kleiner und stehen jederseits dicht beisammen 
auf einem gemeinsamen niedrigen Hiigel ; die hintere Reihe ist gerade ; 
der mittlere Zwischenraum ist = 1 ein seillicher fast = 2 Mittelaugen- 
(jreiten ; die vordere Reihe ist stark recurv ; die Mittelaugen liegen gânzlich 
unter den seitlichen ; das mittlere Intervall ist = 1 , ein seitliches etwas 
mehr als 2 Mittelaugenbreiten ; das Viereck der Mittelaugen ist langer als 
breit, vorn schmâler als hintcn. Die Hôhe des Clypeus ist in der Mitte — 1, 
seitlich = 2 Augendurchmesser. Die Mandibeln sind so lang, als der Kopf 
breit ist, endwàrts wenig verschmâlert ; die Klauenfurche trâgt am Vor- 
derrand 3 Zâline, die endwàrts etwas an Grosse abnehmen ; von den 4 
Hinterrandzâhnen ist der apikale etwas grosser als die subegalen übrigen. 
Die Maxillen sind fast doppelt so lang als breit, mehr als doppelt so lang 
als die Lippe, am Ende 1 % mal so breit als an der Basis ; sie sind langs- 
gerichtet, die Innenrânder convergieren kaum, die âussern divergicren 
merklich und sind etwas concav, der Endrand ist quer, leicht convex ; 
die Ecken sind etwas abgerundet ; die Lippe ist hreiter als lang, vorn abge- 
rnndet ; das Sternum ist nichl viel langer als breit. Die Stacheln der Beine 
sind schwach, klein und blass, teilweise abgerieben ; an Fémur I stehen 
vorn 6 in einer Reihe ; Tibia I oben mit 1-1, die kaum von Borsten zu unter- 
scheiden sind ; Metatars I vorn nahe der Basis mit einem etwas kràftigeren. 

Der schlanke Hinterleib ist 2 2/5 mal so lang aïs breit, im vordern Drittel 
am breitesten, nach hinten allmâhlich und fast geradlinig verschmâlert ; 
das Hinterende ist sehmal abgerundet ; das hinterste Viertel überragt die 
Spinnwarzen als schlanker Kegel mit abgerundeter Spitze, der schwach 
aufgerichtet ist. 

Der ganze. Vorderkorper ist blass gelbbraun ; die Beine. sind spârlich 
geringelt ; das Ende des Fem. I ist unten schwarz, die Pat. I ist mit Aus- 
nahme der Basis grau, der Endring der Tib. I ist etwas breiter aber lieller, 
noch blasser ist der des Metatars ; an den übrigen Beinen ist diese Ringelung 
noch weniger bemerkbar. Der hellbràunliche Hinterleib ist oben nur wenig 
gezeichnet ; auf der hintern Halfte sind 2 longitudinale Wellenlinien, deren 
Hinterenden etwas auseinanderweichen, breiter und dunkler sind ; ein 
wenig verdunkelter kreisfôrmiger Fleck füllt die Abrundung des Hinterendes 
aus ; in Seitenansicht ist die untere Grenze des Endkegels ilankiert von 
einer dunkeln Binde, die an 5 Slellen, besonders auch am untern Ende 
bei den Spinnwarzen erweilerl ist ; die zweitunlerste Erweiterung ist sogar 
als rasch verblassende Lângsbinde ziemlich weit nach vorn ausgezogen. 

Fnnd : Anschun fn, Ganschuen fu, 1913 : 1 $ juv. 


Source : MNHN, Paris 


F.. SCHKXKRI. 


134 


Nephila ctavata L. Koch, 

Var. cavaleriei n. var. 

$ : Céphalothorax 8,5 mm lang, 5 breit ; Kopf bei den Hinleraugen 4,7 mm 
breit ; hintere .Augenreilie 3,4, vordere 3,2 mm. Ahdomen 16 mm lang, 
7 breit, 9 hoch. Bein 152,2 mm <15 +3,5 + 12,5 + 17,5 +3,7) ; 11 44,5 mm 
(12,5 + 3 + 10 + 15 + 4) ; III 23,8 mm (7,5 + 2,5 + 4,3 + 7,5 + 2) ; 
IV 37,1 mm (13 + 2,6 + 7,5 + 12 + 2). 

Die Augen sind klein, subegal, die vordern unbedeutend grüsser ; die 
hintere Reihe ist géra de; das mittlere Interva 11 isl = 2 Augenbreiten, 
ein seitliches ist fast doppelt so gross ; die vordere Reihe ist lcaum ange- 
deutet procurv ; der mittlere Zwischenraum ist = 1 2/3, ein seitlicher == 
3 2/5 Augenbreiten ; das Viereck der Mittetaugen ist so breit als lang, in 
Vorderansicht etwas kürzer. Der Clypeus ist so hoch als das Augenviereck. 



Fie. 7S. — Nephila alarala L. Koeb vnr. eavaleriei n. var. 
$. Epigjue. 


Der Oberrand der Klauenîurehe tragl 3 gedrângt stehende Zâhne, deren 
mittlerer der gross te ist ; von den 3 Unterrandzâhnen ist der basale etwas 
grôsser. Am Sternum sind an den Vorderrandecken 2 kleinere, am ausge- 
zogeneu, abgerundeten Hinterende eine grôssere Beule. Der Hinterleib 
ist wie bei N. elaoata gestaltet. Die Epigyne ist ein schwarzes, gewolhtes 
Feld, etwa 1 % mal so breit als lang, mit stark abgerundeten Vorderecken ; 
hinten in der Mitte ist eine seichle Grube, deren Lange und Breite etwa 
1 /3 der entsprechenden Diinensionen des Feldes betragen ; ihre Seitenrander 
sind paralle), die Vorderecken sind abgenmdet ; der Vorderrand ragt in 
der Mitte als stumpfer Winkel in die Grube vor ; vom Hinterrand her begegnet 
seiner Spitze ein abgerundeter, oben concaver Vorsprung ; vorn und seitlich 
ist die Grube von breiten wulstigen Ràndern umgeben. 

Der Céphalothorax ist braunschwarz ; der wulstige Brustrand ist gelblich. 
Die Mundteile sind schwarz, die Maxillen sind vorn-innen aufgeliellt, die 
gelbe Farbe des Lippenendes erstreckt sich nach hinten keilformig bis zur 
Mitte ; das Sternum ist schwarz ; eine mâssig breite gelbe Mittelbinde ist 
vorn dreieckig erweitert und dahinter auf kurze Strecke unterbrochen. 
Die Hüften sind aussen dunkelbraun, auf der Scheibe gelblich. Die Beine 
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sind schwarz mit gelben Rlngen : das Basalgelenk und ein schmaler Ring 
auf 3/4 der Lange des Fémurs, ein breiterer in der Mitte der Tibia und 
ein schmaler an der Basis des Metatars. Der Rticken des Hinterleibs ist 
einfarbig gelbbraun ; das Epigastrium ist um das Geschlechtsfeld gelh, 
aussen dunkelbraun ; die Grundfarbe des Bauchs ist russig dunkelbraun ; 
etwas hinter der Bauchfalte ist eine gelbe Querbinde ; von ihren Aussenenden 
ziehen sich die parallelen gelben Lângslinien nach hinten ; sie sind schwacli 
sigmoid und reichen halbwegs zu den Spinnwarzen ; dicht hinter ihren 
Enden sind 2 gelbe, etwas schrâge QuerHeckchen ; das eingeschlossene 
dunkle Rechteck ist lângs der Mitte etwas aufgehellt, hauptsàchlich durch 
einen kleinen, gelben, Iànglichen Punkt in der Mitte und ein Trapez, beste- 
hend aus einem Paar grosserer und einem solchen kleinerer Flecke hinten ; 
etwas hinter den oben erwahnten Querfleckchen ist ein grosserer heller, 
grau bespritzter Halbmond, dessen Vorderrand aus 2 procurven Bôgen 
bestelit ; hinter diesem ist eine kurze Strecke dunkel, dann folgt unmittelbar 
vor den Spinnwarzen eine weisse Querlinie. Die Hinterleibseiten sind getigert 
durch gelbe, oben etwas vorwàrts geneigte Querstreifen auf graiibraunem 
Grund. Die Hinterwand des Abdomens ist dunkelbraun, gelb punktiert 
und gefleckt. 

Fund : Anschun fn, Ganschuen fu, 1912 : 1 $. 


Argiope perforata n. sp. 

Das Exemplar ist arg beschàdigt ; Gestalt und Fârbung des Hinterleibs 
ist nicht mehr zu erkennen. 

£ : Céphalothorax 3,5 mm lang, 3,2 hreit ; Stirnrand und hintere Augen- 
reihe 1,8 mm, vordere Reihe 1,35 mm. Mandibeln 1,2 mm lang, zusammen 
oben ebenso breit. Bein 1 20,3 mm (6,4 -f 2 + 4,6 + 5,6 + 1,7) ; II 19,2 mm 
(5,8 + 1,9 + 4,2 + 5,6 + 1,7) ; III 11,4 mm (4 + 1,3 + 2,1 + 2,7 + 1,3) ; 
IV 17,5 mm (6,3 + 1,7 + 3,3 + 4,9 + 1,3). 

Der Thorax hat halbkreisformig gebogene Seiten und einen fast geraden 
Hinterrand ; die Seitenbuchten sind sehr tief, aber nicbt winklig ; die Kopf- 
seiten davor sind parallel ; die hintern Seitenaugen bilden die Stirnecken ; 
der Stirnrand ist etwas recurv, durch 2 tiefe Einschnitte in 3 vorragend 
Flügel zerteilt, die an ihren Vorderecken die Augen tragen, in der Mille 
die vordern Mittelaugen, auf den Seitenhügeln die vordern und hintern 
seitlichen ; die Kopffurchen sind deutlich ; die Mittelgrube ist breit, recurv. 
Die Augenbreiten verhalten sich, hintere, vordere Mittel-, hintere, vordere 
Seitenaugen, wie 12 : 10 : 8 : 5 ; die hintere Reihe ist sehr stark procurv ; 
die Vorderrânder der Mittelaugen liegen um 2/3 ihrer Breite hinter den 
Hinterràndern der seitlichen j das mittlere Intervall ist kaum grosser als 1, 
ein seitliches fast = 2 Mittelaugenbreiten ; die vordere Reihe ist procurv, 
eine quere Gerade berührt die seitlichen oben, die mittleren unten ; der 
mittlere Zwischenraum ist so breit wie ein Mittelauge, ein seitlicher ist 
1 y 2 mal so gross ; das Trapez der Mittelaugen ist in Oberansicht so lang 
als hinten breit. von vorn gesehen kürzer ; die hintere verhâlt sich zur 
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vordern Breite wie 5: 4 ; von oben betrachtet ist der Lângsabstand der 
Mittelaugen fast doppelt so gross als der Durchmesser der vordern ; die 
aussern Augen einer Seite berühren sich beinahe. Die Hôhe des Clypeus 
ist in der Mitte = 2/3 Mittelaugendurchmesser. Die Mandibeln sind gerade, 
endwarts verjüngt. Die Epigyne ist ein dunkler, stark vorragender Hügel ; 
seine hintere Abdachung hat fast kreisfôrmigen Umriss und ist sattelartig 
vertieft ; sie ist überbrückt von einem Clavus, dessen schmaler Stie) mit 
dem Vorderrand zusammenhângt, seine hintere Hâlfte ist mehr als 3 mal 
so breit als die vordere ; er gleicht dem Clavus von Leptyphanles ientbricola ; 
der Lange nach ist er so stark gebogen, dass man von der Seite her unter 
ihm dnrchselien kann. 



Der Céphalothorax ist braunschwarz, dicht anliegend seidig weiss behaart ; 
das Sternum ist aussen schwarz, auf der Vorderhâlfte mit grossem, weiss- 
gelbem, subpentagonalem Fleck, von dessen Grundlinie 3 dünne Striclie 
ausstrahlen, 2 von den Ecken nach den Hüften 111, einer von der Mitte 
bis nahc zum Hinterende. Die Beine sind undeutlich dunkel geringelt, 
am deutlichsten an den Tibien lu. 11, wo die Basis, ein Ring jenseits der 
Mille und das Ende schwarz sind. Die parallelen weissen Linien des Bauchs 
scheinen vorhanden zu sein. 

Fund : Stadt Lunan fn (Lung-ngan fu), Szetschnan, 29. VIII 85 : 1 ?. 


Argiope davidi n. sp. 

: Céphalothorax 3 mm lang, 2,9 breit ; Stirnrand und hintere Augenreihe 
1 mm breit ; vordere Reihe 0,8 mm. Mandibeln 0,9 mm lang, zusammen 
oben eben so breit. Bein 114,9 mm (4 + 1,5 + 3,2 + 4,6 4- 1,6) ; 1114,3 mm 
(3,9 + 1,5 + 3 + 4,3 + 1,6) ; 111 7,4 mm (2,3 + 1 + 1,4 + 1,7 + 1) ; 
IV 12 mm (3,9 + 1,2 + 2,3 + 3,4 4- 1,2). 

Bestachelung (abgerieben) : Fem. 1 u. 11 oben mit 3 Reihen zu je 4-5 ; 
Tib. 1 oben u. seitlich je 1-1, unten 4 Paare ; Met. 1 seitlich je 1-1-1, unten 
4 Paare ; Pat. IV oben 1 ; Tib. IV vorn 1-1-1, unten 2-2-2 ; Met. IV oben 
1-1, vorn 2 Reihen zu je 2, unten 5 Paare. 
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Der Céphalothorax ist breit herzformig ; die Seiienbucliten sind flach, 
der Kopf davor ist sehr kurz ; der Stirnrand betrâgt fast nur 1/3 der Brust- 
breite ; der Céphalothorax ist flach ; die Mittelritze ist lang imd fein, un- 
deutlich. Die hintere Augenreihe ist schwach procurv, die vordere gerade ; 
die Seitenaugen sind die kleinsten, nur halb so breit als die mittleren ; die 
liintern Seitenaugen sind 1 y 2 mal so breit als die vordern ; die mittleren 
Intervalle beider Reihen sind fast doppe.lt so breit als die entsprechenden 
Mittelaugen ; die seitlichen sind kürzer ; das Viereck der Mittelaugen ist 
in Oberansicht viel breiter als lang, nach vorn etwas verschmâlert ; es ragt 
etwas liber den Stirnrand vor ; die àussern Augen einer Seite stehen sehr 
nahe heisammen anf gemeinsamem Hügel. Der Clypeus ist etwas niedriger 



Fia. 80. — Argiope davidi n. sp. 
L. P»Up. a i v. misse» s btv. innen. 


als ein Mittelauge. Die Mandibeln sind endwârts verschmâlert ; beide Fur- 
chenrânder tragen je 3 Zâhne, oben ist der mittlere, unten der basale der 
grôsste ; der concave Rand der Klaue ist sehr deutlich gesâgt. Tibia, Lamina 
tarsalis und Hauptkôrper des Bulbs sind âhnlich wie. bei A. brünnichi (Scop.) ; 
vergl. Wiehle, 1931, p. 15, Fig. 13 a. Die mittlere Apophyse ist bloss ein 
rechtwinklig gebogener, stnmpf endender Haken ohne gezâhnelte Kante 
und styloiden Fortsatz ; viel weiter über den Bulbrand hinaus ragen 2 
apikale Anhânge ; der àusserste ist hell, sein kurzer Stiel entspringt un- 
mittelbar vor der Basis des Hakens, er ist endwârts stark verbreitert, der 
Endrand ist schief, convex ; der zwischenliegende Anhang ist dunkel, fein 
styloid zugespitzt ; er beginnt viel weiter hinten am Bulb, ist viel langer, 
an der Basis erst gerade, dann halbkreisformig gebogen, im Zenith der 
Krümmung findet sich eine schmale, fensterartige Ausweitung. 

Der Kopf und die Scheibe des Thorax sind schmutzig hellbraun ; Thorax 
mit grosser Sternfigur, deren Stralilen abwechseln mit dünnen grauen Ra- 
dien ; letztere sind aussen in ziemlichem Abstand vom Seitenrand zu blatt- 
artigen Figuren verbunden, welche die diffus grau getônten Sternstrahlen 
umfassen ; der Seitenrand ist ziemlich breit grau, mit unscharfen, stark 
zackigen Innenrandern. Die Mundteile sind dimkel, hell gerandet. Das 
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Sternum ist schwarz, mit schmaler, etwas keilfôrmiger Mittellinie ; die 
Hüften sind dunkel. Der Fémur I ist oben dunkel rotbraun, streifig, seine 
Seiten sind dunkler ; Fem. IV ist kaum, Ii etwas mehr und III betrachtlich 
heller, an II u. III fehlt (lie rote Tonung, die Unterseiten sind heller ; die 
Patelle» nnd ausgedehnte, subbasale Ringe an den Tibien sind etwas heller, 
am deutlichsteir an Tib. lu. II, und weiss behaart ; die Metatarsen sind 
endwârts etwas aufgehellt. Der Hinterleib ist total eingeschrumpft, schwarz ; 
limier dem Vorderrand ist eine weisse, grau retikulierte Querbinde, von 
deren Aussenenden sich gleich geîârbte, snbmarginale Seitenstreifen bis 
znr Lângsmitte des Rückens erstrecken. Der Bauch ist schwarz ; die vordere 
Hàlfte des Feldes hinter der Faite ist flankiert von 2 dünnen, hellen LSngs- 
linien, die nach hinten etwas divergieren und am Ende hakenfôrmig nach 
innen-vorn umgebogen sind. 

Fund : Kiangsi, 1874 : 1 <?. 


Cyrtophora moluccensis (Dol.). 

Ç juv. : Céphalothorax 5,7 mm lang, 4,3 breit ; Kopf hinter den Augen 
2,1 mm breit ; hintere Augenreihe 1,7, vordere 1,6 mm. Mandibeln 2,3 mm 
lang, zusammen 2 mm breit. Bein I 23,5 mm (7,2 + 2,5 + 5 + 6,4 4 - 2,4) ; 
11 22,8 mm (7,1 + 2,5 + 5 + 6 + 2,2) ; III 13,9 mm (4,6 + 1,9 + 2,5 
+ 3,1 + 1,8); IV 21,3 mm (6,9 + 2,6 + 4,5 + 5,5 + 1,8). 

Bestachelung : Fem. I oben mit 3 Reihen zu je 5 ; Patella oben und seit- 
licli je 1-1 ; Tibia oben 2, vorn 4, hinten einige, unten 5 Paare ; Metatars 
oben 2, seitlich je 3, unten 7 Paare ; aile Stacheln sind eher lange, starke 
Borsten ; die übrigen Beine sind âhnlich bestachelt. 

Der Thorax ist fast kreisrund, das abgestutzte Hinterende ist schmal ; 
der Kopl ist kaum halb so breit als der Thorax, vor den winkligen Seiten- 
buchten relativ lang, parallelscitig ; die Ecken und der Stirnrand bilden 
zusammen einen stark convexen Bogen, über den die vordern Mittelaugen 
fast ganz vorragen ; die Kopffurchen sind deutlich ; die quere Mittelgrube 
ist recurv. In Oberansicht ist die hintere Augenreihe gerade, die vordere 
stark recurv, von vorn gesehen ist letztere auch gerade ; das Verhâltnis 
der Augenbreiten, vordere zu hintere mittlere zu seitliche ist = Il : 8: 7 ; 
das hintere mittlere Intervall ist = 1, ein seitliches mehr als 2 Mittelaugen- 
breiten, das vordere mittlere kommt einem, ein seitliches 1 y 2 Durchmesser 
der vordern Mittelaugen gleich ; der Zwischenraum der vordern und hintern 
Mittelaugen ist = 1 1/3, der seitlichen 1/3 Durchmesser der vordern Mittel¬ 
augen ; das Viereck der Mittelaugen ist in Oberansicht ein Quadrat, Der 
Clypeus ist unter den vordern Mittelaugen wenig hoher als deren 
Durchmesser. Die Mandibeln sind endwârts kaum verschmâlert und am 
Ende fast quer gestutzt ; beide Furchenrânder tragen je 3 gedrângt stehende 
Zâhne ; die untem sind égal und ziemlicblang, von den obern ist der mittlere 
etwas grôsser. Die Maxillen sind so breit als lang ; ihre Seitenrânder sind 
eonvex, der Endrand fast quer ; die Lippe ist halb so lang als die Maxillen, 
da aher ihre Basis ins Sternum eingreift, erreicht sie deren Mitte bei weitem 
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nicht ; sie ist 1 y 2 mal so hreit als lang ; ilire Basis ist procurv, die Seiten 
siiid kurz, parallel, das Eude ist cin stumpfcr Winkel mit wenig abgerundeter 
Spitze. Das Sternum ist etwas langer als hreit, herzformig ; an seinen Vorder- 
ecken sind 2 llaclie Erhabenlieiteu, 2 viel kleinere, weiter getrennte, liegeii 
etwas dahinter. Der Hinterleih ist bei einem besser erbaltenen Exemplar 
12,5 mm lang, 8 breit, 7 hoch ; er ist in Oberansicht lang eiformig, mit 2 
ziemlich genàherten,mamilliformcn Humeralhôckern hinter dem Vorderrand ; 
in Seitenansicht ist er vor der Mitte am hochsten und überragt hinten ein 
wenig als abgerundeter Regel die Spinnwarzen. Der Céphalothorax isl 
fahl hellhraun, dicht, anliegend weiss beliaart. An den Femora flndet sich 
unten vor dem Ende ein weisser Ring ; die folgenden Glieder sind dunkler 
braun mit hellbraunen Ringen, einer an den Seiten der Palellen, 2 an den 
Tihien, nahe der Basis und jenseits der Mitte, 2 ebensolche an den Rleta- 
tarsen, diese Ringe sind weiss behaart. Der Hinterleib ist oben rôtlichbraun ; 
etwas vor der Mitte bilden 4 gelbliche Punkte eine schwach recurve Quer- 
reihe ; zwischen dieser und den Humeralhôckern sind helbraune wellige 
Linien ; hinter der queren Reihe folgen 4 Làngsreihen gelber Punkte, die 
leicht convergierend bis zum Hinterende lanfen ; die Punkte der âussern 
Reihen sind grosser und lebhafter, die innern kleiner und unscheinbarer. 
Die Hinterleibseiten sind fein gelb punktiert, dazu mit einigen gebogenen 
schrâgen Linien versehen ; die vorderste derselben beginnt etwas unterhalb 
der Humeralhôcker und biegt sich aufwârts gegen die obéré Punktquerreihe ; 
eine andere fângt hinter der Lângsmitte an und ist schrâg nach unten- 
hinten gerichtet ; das Bauchfeld ist dunkler braun als die Seiten ; es ist 
von 2 schmalen, parallelen gelben Linien eingefasst, die sich hinten in Punkte 
auflôsen und über die Spinnwarzen hinausreichen ; ausserhalb des Feldes 
bilden 3 Paare kleiner, gelber Pünktchen 2 parallèle Linien. Das Sternum 
und die Hüften sind ebenso braun wie das Bauchfeld, auf ersterem ist hinter 
der Mitte ein lânglicher, gelber Fleck und vor diesem eine verschwommene 
undeutliche Aufhellung. 

Fund : Loochou, Guik-su, 4. IX 1924 : 2 $ juv. 


Cyclosa kiangsica n. sp. 

Ç : Céphalothorax 1,8 mm lang, 1,1 breit ; Kopf 0,9 mm lang, 0,75 breit ; 
vordere Augenreihc 0,65, hintere 0,7 mm breit. Maudibeln 0,7 mm lang, 
zusammen eben so breit ; Abdomen (eingeschrumpft) 4,1 mm lang, 2,4 breit, 
vorn 1,8, hinten 3,2 hoch. Bein 1 5,7 mm (1,8 + 0,7 -f 1,3 1,2 -f 0,7) ; 

11 5,4 mm (1,7 + 0,7 + 1,2 + 1,2 + 0,6) ; III 3,7 mm (1,2 + 0,5 + 0,7 + 
0,7 + 0,6) ; IV 5,5 mm (1,8 4 0,7 + 1,2 + 1,2 + 0,6). 

Die tiefen Kopiîurchen sind hinten zu einer tiefen, den Kopf begrenzenden 
Rinne verbunden ; die Aussenseiten des Kopfes sind ziemlich lang und 
parallel ; die Mittelritze ist unscharf, ankerformig. Die vordern Millelaugen 
sind etwas grosser als die subegalen übrigen ; in Oberansicht sind beide 
Reihen recurv, aucli die hintere derart, dass eine quere Gerade die Seiten- 
augen vorn, die mittleren hinten berührl ; der hintere mittlere Zwischen- 
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ranm ist kleiner als eine halbe Angenbreite, ein seitlicher ist etwas gTôsser 
als 2 y 2 solcher ; die vordere Reihe ist in Vorderansicht gerade ; der mittlere 
Zwischenraum ist = 1, ein seitlicher fast — 2 Mittelaugenbreiten ; das 
Viereck der Mittelaugen ist in Oberansicht ungefàhr so lang als hinten breit, 
vorn 1 y 2 mal so breit als hinten ; die âussern Augen jeder Seite stehen je 
aiif einem gemeinsamen Hügel und berühren sich beinahe. Der Clypeus 
ist unter den Mittelaugen niedriger als ihre Breite. Die Mandibeln sind 
nahezu parallelseitig ; beide Furchenrânder tragen je 4 Zâhne, oben sind der 
1., obéré und der 3. grosser als der 4., der 2. ist der kleinste ; unten ist der 
oberste der kleinste, erberührt den 2. und ist etwas nach innen verschoben. 



Fin. 81. — Cyclosa ktangsiea n. sp. 
Ç. Epîgync. 


Der deformierte Hinterleib überragt vorn als stumpfer Kegel einen Teil 
des Thorax, nach hinten ist er in einen lângeren, schlanken, nach hinten 
ansteigenden Kegel ausgezogen, dessen abgerundete Spitze hoch über und 
etwas hinter den Spinnwarzen liegt. Am runzligen Geschlechtsfeld ist hinten 
eine nierenfôrmige, ziemlich dicke Platte, Vorder- und Hinterrand sind 
procurv, die Seiten abgerundet ; sie ist doppelt so breit als lang, ihre Flàche 
ist etwas wannenartig vertieft und steigt nach hinten an ; in der Bucht 
ihres Vorderrandes sitzt ein bewegliches, nach vorn gerichtetes Zàpfchen, 
das halb so breit wie die Platte und 1 y 2 mal so lang als breit ist ; endwârts 
ist es etwas verschmalert, in der Basalhâlfte etwas aufgeblasen, am Ende 
in ein Hâkchen zurückgebogen. 

Der Céphalothorax ist oben und unten glânzend braunschwarz ; auf dem 
Sternum ist eine dünne gelbe T-Zeichnung ; die Beine sind hell, dunkel 
geringelt ; ein grosser Ring an den Femora reicht von der Mitte bis nahe 
an die Spitze ; die Ringe der folgenden Glieder sind kürzer, an der Patel- 
la vor dem Ende, an der Tibia vor der Mitte und am Ende, am Metatars 
am Grand, in der Mitte und am Ende, am Tars schwach an beiden En den. 
Der Hinterleib ist silberig, eine Zeichnung nicht mehr sichtbar. 

Fund : Kiu kiang und Kien tschang, Kiangsi, 1873-74 ; 4 $, 1 Juv. 
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Mangoru tschekiangensis n. sp, 

$ : Céphalothorax 2,6 mm lang, 2,1 breit ; Kopf hinter den Aiigen 1,1 mm 
breit ; hintere Augenreihe 0,95, vordere 0,9 mm. Mandiheln 1 mm lang, 
zusammen eben so breit. Abdomen 5,1 mm lang, 3,3 breit. Bein I 9,7 mm 
(2,6 + 1,1 + 2,3 + 2,6 4- 1.1) ; Il 8,8 mm (2,4 + 1 + 2 + 2,4 + 1) ; III 
5,8 mm (1,6 + 0,8 + 1,3 + 1,3 -f 0,8) ; IV 8,4 mm (2,4 + 1 + 2 + 2,2 + 
0 , 8 ). 




FlO, 82. — Manyora bchckiangcimU n, sp, 
$. Abdomen u, Epigyne, 


Bestacüelung : Fem, 1 oben 5, vorn 4, hinten 2 ; Pat. obeu apikal und 
seitlich je 1 ; Tib. oben und seitlich je 4 St., unten 4 Paare ; Met, vorn-u 
hinten-oben je 4 St., unten 3 Paare. 

Der Céphalothorax ist unmittelbar über der steilen hhitern Abdachuug 
am hochsten ; nach vorn senkt er sich weniger steil ; die Mittelritze ist 
lang und greift auf das Hinterdach über ; die Kopfseiten sind vor den wohl 
entwickelten Seitenbuchten anf kurze Strecke parallel ; der Stirnrand ist 
convex und die Ecken stark abgerundet. In Oberansicht siud beide Augeu- 
reihen so sehr recurv, dass die Mittelaugen vollstàndig vor den entsprechenden 
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seitliclien liegen ; in Vorderansicht ist die vordere Reihe gerade ; die hintern 
Mittelaugen sind 1 I /3 mal so gross als die vordcrn, die Seilenaugen sind 
unbedeutend kleiner als letztere ; das miltlere liinlere Iutervall ist etwas 
kleiner aïs 1, ein seitliclies = 2 Mittelaugenbreiten ; eiu vorderes seitliclies 
ist etwas kleiner, das mittlere wenig grôsser als die entsprechenden hintern 
Intervalle ; dàs Viereck der Mittelaugen ist ein wenig breiter als lang, vorn 
etwas schmâler als hinten. Der Clypeus ist so hoch als eine Mittelaugenbreite. 
Die Mandibeln sind in der obern Hâlfte parallelseitig ; der Vorderraud der 
Furche tràgt 4 Zâhne ; der 1., basale, ist gleich gross wie der 4., der 2. ist 
der grossie, der 3. der kleinste ; am Hinterrand sind 3 gedrângt stehende 
subegale Zâhne. Der Hinterleib ist lânglich eifôrmig, hinter der Mitte am 
breitesten ; er überdeckt vorn den Céphalothorax bis zu dessen Mitte. Àuf 
dem Geschlechtsfeld ist ziemlich weit vor der eigentlichen Epigyne eine 
querovale Vertiefung, die doppell so breit als lang ist und nur vorn und 
aussen deutliclie Rànder hat ; die eigentliche Epigyne ist miudcstcus doppelt 
so breit als jene Grube, mehr als 2 mal so breit als lang ; der Vorsprung 
des Vorderrandcs (Clavus) ist liell, 1 2/3 mal so lang als breit, parallelseitig 
ain Endc abgerundet, kürzer als der Epigyneukorper ; er füllt den Zwischen- 
raum zweier abgerundet dreieckiger, gewôlbler schwarzer Platten (Scapus) 
gerade aus ; die âussern Enden der Platten ruhen auf 2 rundlichen Schuppen, 
die unter ihnen hervorragen ; hinten tritt unter den ûbrigen Teilen eine 
breite Bodenplatte hervor ; ihr Hinterrand ist concav ; die Seiten sind 
abgerundet und tragen oben je ein ovales schwarzes Tuberkel. 

Der Thorax ist braungelb ; der Kopf, die Mandibeln, Palpen und Beine 
sind orangebraun ; das Sternum ist rôtlichbraun ; die Hüften sind wenig 
heller ; die Rânder des Hinterleibrückens sind weiss, grau retikuliert, zu- 
sammen so breit wie das Folium ; dieses ist hellbraun, ein kurzer schmâler 
Stiel verbindet es mit dem Vorderrand ; seine Grenzeu sind vorn partl- 
lelseitig, hinter der Mitte wellig mit 4 flachen Lappen jederseits; es umschliesst 
3 Paare heller Flecke ; die ersten gehen vorn breit in die Randbinden liber, 
die folgenden, lânglichen divergieren etwas nach hinten und erreichen die 
Mitte des Hinlerleibs ; die letzten sind klein, rund ; die 2 hinLersten Lâppchen 
jeder Seite sind zu o val en schwarzen Flecken verdunkelt. Der Bauch ist 
liell gelbbraun ; das Epigastrium ist ausserhalb der Lungendeckel weiss 
gesprenkelt, ebenso eine Querbindc hinter der Faite; ein Paar weisser, 
weit getrennter Punkte ist etwas vor und ausserhalb der Spinnwarzen ; 
von den letzlern sind die untern schwarzbraun, die übrigen viel heller. 

Fund : West Tschekiang, IV 1872 : 1 Ç. 


Araneus mangarevoides Bôsenberg und Strand. 

Eines der Exemplare ist fast eutfàrbl. An der Tibia II ist unten kein 
Hôcker ; nur 2 grosse Stacheln stehen an dessen Stelle. Der Bulb stimmt 
iu der Seitenlage nichl ganz mit Fig. 223 von Bôsbg u. Strd überein, vielleicht 
ist die Lage nicht ganz die gleiche. 

Fund : Wutschang, 1937 : 3 <$. 
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? Araneus herbeoides Bosenberg u. Strand. 

cj : Céphalothorax 2,6 mm lang, 2,05 breit ; Kopf sowie beide Augenreihen 
0,8 mm breit. Mandibeln 0,8 mm lang, zusammen fast ebenso breit. Abdomen 
3 mm lang, 2,1 breit. Bein I 11,8 mm (3,3 + 1 + 2,9 + 3,2 + 1,4) ; Il 9,5 mm 
(2,7 + 0,8 + 2,1 + 2,7 + 1,2); III 5,5 mm (1,7 + 0,7 + 1,2 + 1,2 + 0,7) ; 
IV 9 mm (2,7 + 0,8 + 2,2 4- 2,4 + 0,9). 

Bestachelung : Fémur 1 oben und vorn mit je einer Reilie von 5, hinten 
2 ; Pat. oben apikal und hinten je 1 ; Tib. oben und hinten je 3, unten- 
hinten 4 in einer Reihe ; Met. oben 1, hinten 1-1 ; Fem. Il Reihen von oben 4, 
seitlich je 2 ; Pat. oben apikal u. hinten je 1 ; Tib. oben, hinten und voru- 
uuten je 1-1, vorn und uuten-hinten je eine Reihe von 4 ; die vordern sind 
kürzer und dicker; Fem. III oben 1-1, seitlich je 1, unten eine Reihe von 
1 langen, senkrecht abstehendeu ; Pat. oben apikal und vorn praeapikal 
je 1 ; Tib. oben u. seitlich je 1-1 ; Met. 111 wie II ; Fem. IV oben 2, seitlich 
je 1, unten 7 ; Pat. oben apikal und seitlich je 1 ; Tib. oben u. unten je 3, 
seitlich je 2 ; Met. oben und vorn je 3, hinten 2. 


Source M.NHN, Pans 
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Der Céphalothorax ist birnforinig im Umriss, nach vorn stark verschmâ- 
lert ; die Seitenbuchten sind weit vorn, bneit und flacht ; die Brustseiten 
sind kissenartig aufgeblasen ; dazwischen ist eine tiefe Làngsfurche, die 
sich nach beiden Enden verbreitert und verflacht ; der Hügel der Mittelaugen 
ragt zur Hâîfte über den Stimrand vor ; die Vorderrânder der seitlichen 
Augenhügel sind quer ; an ihren Aussenecken stehen die vordern Seitenaugen ; 



n 

h 



Fie. 81. — Araneu* hcrbcoulet) Illjg. u. Stil. 
a i E. Palp v. ausscn ; h : Pat. + Tibia II j c : KSi-per. 



beide Augenreihen sind gleich lang und in Oberansicht recurv ; von vorn 
gesehen sind beide Reihen in gleichem Grad gebogen, die hintere pro-, 
die vordere recurv ; die 4 Mittelaugen sind subegal, grosser als die seitlichen ; 
das hintere mittlere Intervall ist — y 2 , das vordere = 1 Mittelaugenbreite ; 
das Trapez der Mittelaugen ist also vorn breiter, kürzer als breit, besonders 
in Oberansicht ; ein hinteres seitliches Intervall ist = 1 Y z , ein vorderes 
kaum = 1 Mittelaugenbreite ; die Vorderangen sind aequidistant ; die 
àussern Augen einer Seite berühren sich. Die Hohe des Clypeus betràgt 
2/3 von der des Augentrapezes. Die Mandibeln sind zusammen unbedeutend 


Source : MNHN, Pans 
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schmâler als lang ; die Aussengrenzen sind fast parallcl ; beide Furchen- 
rânder tragen je 3 Zâhne, die obern siud etwas grôsser als die untern, beson- 
ders der mittlere, aber immer noch ziemlich klein. Die Patclla des Palps 
ist fast kugclig, breiter als lang ; von der âussern Borste ist nur der Sockel 
als kleine Beule erlialten, die innere ist fast rechtwinklig nach oben-innen 
nmgebogen ; die Tibia ist nicht langer als die Patella, aber endwârts sehr 
erweitert, besonders nach unten, 2 x / 2 mal so breit als lang, schüsselfôrmig *, 
der Endknopf des Paracymbiums sieht genau wie ein kleines Ei aus. Der 
voluminôse Hauptlobus des Bulbs ist durch tiefe Lângsfurchen in 3 Teile 
geteilt, der mittlere ist ein schmâler Gürtel ; von den Anhângen der Unter- 
seite ist der mittlere der lângste ; er steht fast senkrecht vom Unterrand 
des Bulbs ab, ist 4 mal so lang als an der Basis breit, am Grund parallel- 
seitig, in der Mitte sehr stumpfwinklig nach vorn gebrochen ; die apikale 
Hàlfte ist endwârts etwas verbreitert und sehr schief gestutzt mit abge- 
rundeteu Ecken ; der Grundteil einer basalen Apophyse ist lângs gerichtet ; 
in der Mitte ist sie rechtwinklig nach unten umgebogen und am âussersten 
Ende nach hinten, wie ein orientalischer Pantofîel mit aufgebogener, scharfer 
Spitze ; die apikale Apophyse ist wie die mittlere gerichtet aber kürzer und 
schmâler, am Ende gerundet gestutzt mit abgerundeter Vorder- und scharler 
Hinterecke ; weitere Anhânge zwischen diesen dreien sind kürzer. 

Der Kopf ist weisslich mit schwachem, braunem mittlerem Lângsschatten ; 
der Thorax ist aussen und um die Mittelgrube hellbraun, auf den kissen- 
artigen Wolbungen weisslich ; die Mandibeln, die Beine sowie die Untcr- 
seite des Vorderkôrpers sind weisslich. Der eifôrmige Hinterleib ist oben 
grauweiss ; auf der hintem Hàlfte sind 4 Lângsreihen dunkelgraucr, kürzer 
Querstriche, die âussern sind ± in Punkte aufgelost. Das Epigastrium 
ist hellbraun ; das Mittelleld des Bauchs ist ein dunkelgraues, hinten abge- 
rundetes Schild, das lângs der Mitte etwas brâunlich getont ist ; ausscrhab 
dessel ben ist der Bauch grauweiss. 

Fund : Anschun fu, Ganschuen fu, 1912 : I 


Araneus scylloides Boscnbg u. Strd ? 

? : Korper 8,4 mm lang. Céphalothorax 3,5 mm lang, 2,8 breit ; Kopl 
bei den hintem Seitenaugen 1,7 mm breit ; hintere Augenreihe 1,55, vorderc 
1,45 mm. Mandibeln 1,6 mm lang, znsammen ebenso breit. Abdomen 5,2 mm 
lang, 4,2 breit. Bein I (4,7 + 2,1 + ...); Il 14,5 mm (4,4 + 1,6 + 3,3 + 

3.8 + 1,4) ; III 8,5 mm (2,8 + 1,3 + 1,6 + 1,8 + 1) ; IV 14,5 mm (4,5 + 

1.8 + 3,3 + 3,6 +1,3). 

Bestachelung (teilweise ahgcriebcn) : Fem. I u. 11 oben und scitlich je 3 ; 
Pat. 1 u. II oben apikal 1, seitlich je 1-1 ; Tib. II oben 3, seitlich je 4, vorn- 
unten 5, hinten-unten 4, die untern Stacheln sind teilweise schwâcher ; 
Met. II oben 1 St. nahe der Basis, hinten 1 vor der Mitte, unten 4 Paare ; 
Fem. III oben u. seitlich mit Stacheln, unten mit einer Anzahl steifer, 
abstehender, meist abgeriebener Stachelborsten ; Pat. III u. IV oben 1-1, 
scitlich je 1 ; Tib. III oben u. seitlich je 2, unten 1-2-2 ; Met. 111 oben u. 
JIÉjioiBKs uu Muséum. — Zoolouiiü, t. X.XV 10 
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seillich je 1, unteii-vorn 4, unten-hinten 2 ; Fem. IV oben 4, seitlich je 2 
nahe dem Ende, unten-hinten am Ende ein starker, etwas gebogener ; 
Tib. IV oben 3, seitlich je 2 St., unten 3 Paare schwàcherer ; Met. IV vorn 
2-2, oben-hinten 3. 

Der Umriss des Céphalothorax ist birnfôrmig, die Seitenbuchten sind 
wohl entwickelt, links sogar winklig ; der Stirnrand ist flachwinklig vorra- 
gend ; die Ecken sind abgerundet ; von oben gesehen liegen die hinteru 
Seitenaugen noch um eine kleine Distanz hinter den mittleren ; in Vorderan- 
sicht berührt eine quere Gerade die vordern Seitenaugen oben, die mitt- 
leren unten ; die 4 Mittelaugen sind gleich gross, fast doppelt so breit als 
die seitlichen ; das hintere mittlere Interval 1 ist — %» das vordere — 1 , 



Fxo. — Araneus tcylloidex Bbg. u. Std. 
$. Epigyao. 


ein hinteres seitliches —2 y 2 , ein vorderes = 2 Mittelaugenbreiten ; beiin 
Mittelaugeutrapez verhalten sich Lange : hintere : vordere Breite — 4 : 
5 : 6 ; in Oberansicht ist es fast sollang wie hinten breit. Der Clypeus ist 
fast so hoch als ein Mittelange. Die Mandibeln sind parallelseitig ; der Vor- 
derrand der Furche tràgt 4 Zàhne ; der 1. u. 3. sind kleiner, der 2. ist noch 
etwas grbsser als der 4. ; die 3 Hinterrandzâhne sind subegal. Der Hinterleib 
ist plump eifârmig. Die Epigyne ist ein schlanker, nach hinten gerichteter 
Nagel, der fast 5 mal so lang als breit ist ; das basale Drittel ist etwas kegel 
formig, gewôlbt ; der mittlere und der Enddrittel sind jeweilen schwach 
erweitert und erhaben gerandet, oben etwas concav ; der Rand des mittleren 
ist starker als der apikale. 

Der ganze Vorderkôrper ist hell orangebraun, die Unterseite etwas blasser ; 
die Enden der Beinglieder sind schwach diffus verdunkelt. Am Hinterleib 
ist die Fârbung zerstort ; bei einem kleineren Stück ist der Rücken gelb- 
lichweiss, sehr fein und dicht hellgrau retikuliert, das Hiuterende ist eiu- 
farhig hellgrau ; feine hellgraue Linien strahlen von den Seiten schrâg nach 
vorn-innen aus ; von hinten verlaufen 4 parallèle nach vorn. Am Bauch 
des Typusexemplars ist noch etwas weissliche Sprenkelung zwischen grober, 
liellgrauer Retikulierung sichlbar. 

Fund : Hangtscheu, Tschekiang, 1925 : 2 $, 1 Juv. 
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Araneus parascyJla n. sp. 

cj : Kôrper 8,3 mm ; Céphalothorax 4,2 mm laug, 3,6 breit ; Kopf bei 
tien Seitenaugen 1,3, bei den Seitenbuchlen 1,7 mm breit ; Vordere Augen- 
reihe 1,3, hintere 1,35 mm breit ; Mandibeln 1,4 mm lang, zusammen oben 
1,3 mm breit. Abdomen 4,5 mm lang, 3,9 breit. Bein I 15,3 mm (4,5 + 2 + 
3,6 + 3,6 + 1,6) ; II 13,1 mm (4,2 + 1,6 + 3 + 3 + 1,3) ; III 8,4 mm (3 + 
1,2 4- 1,6 + 1,6 + 1) j IV 12,7 mm (4 + 1,7 + 2,8 + 3,1 + 1,1). 



Fig. 86 . — inomn paraacylla n. ap. (J 
a i h. Pat. + Tibia. II v. oben ; 6 : v. unten ; e : b. Palp v. aussen. 


Bestachelung : Fem. 1 oben 2-1-2-2-3, vorn 1-1-1, unten 7 kleinere ; Pal. 
oben apikal 1, seitlich je 1-1 ; Tib. oben und seitlich je 3, unten 2-2-2-1-1-2-2 
(r. Tib. weniger) ; Met. oben und seitlich je 2; Fem II unten 8 grossere ; 
Pat. II wie I (ev. vorn nur 1) ; der lnnenrand der Tib. Il ist fast gerade, 
der âussere sigmoid, da sie nahe der Basis am dicksten, bis zur Mitte ver- 
schmalert und in der Endhàlfte parallelseitig ist ; oben trâgt sie 3 Stacheln, 
deren mittlerer sehr lang und kraftig ist, von den 4 Stacheln unten sind 3 
im basalen Drittel von mittlerer Lange, ein apikaler ist kürzer ; die 5 Stacheln 
der Aussenseite sind die schwâchsteu, nur der 2. ist etwas grôsser ; die 
Innenwand trâgt an der Basalhàlfte eine Gruppe von 4 làngeren und mehreren 
kurzeu, plumpen Zâlmen, sie gelit über in eine Reihc vou 4 auf der Eudhâllte, 
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deren apikaler langer und stàrkcr ist, die übrigen sind kurz ; dicht uutcr 
dem 1. ». 2. steht noch je ein kleineres Stàchelchen. Der Àpikalanhang 
von Coxa I ist ein queres Hâkchen. Die Patella des Palps ist hoch gewolbt, 
schief eiformig aufgetrieben ; die beiden Borsten sind am Grunde kràftig, 
lang, stark gebogen ; die Tibia ist kurz und breit, schüsselformig ; die aufstei- 
gende Endpartie des kleinen Paracymbiums ist schwach sigmoid, ihr Endc 
ist schief ; bgerundet aber nicht knoplîormig. Der Hauptkorper des Bulbs 
ist sehr gross, stark gewolbt und fein gerieft ; der Oberrand ist fast halb- 
kreisfôrmig, vor der Mitte mit einer umwallten Grube, deren scharferRaud 
hinten vicl weiter vorsteht ; der Unterrand hildet einen flacheren Bogen ; 
ihm ist in der Endhâlfte ein schmales Band angelagert, dessen hinteres 
Ende elwas verbreitert und erhaben gerandet ist ; diesem wiederum liegt 
noch ein anderes dunkles, viel schmàleres und kürzeres Band an, dessen 
hinteres Ende zu einem kurzen Hàkchen nach unten-vorn umgebogen 
ist ; die vordern Endcn dieser Bander bilden zusammen mit dem Hauptkorper 
den etwas eingebuchteten Apikalrand des Bulbs ; die 3 Apophysen der 
Unlerseite treten unter den Bândern hervor, die basale unter dem proxi- 
malen Ende des ersten ; sie ist krallenformig, die feine dunkle Spitze ist 
vom langeren hellen Hauptteil durch eine Furche abgegrenzt; die mittlere 
Apophyse ist mehr nach hinten-uuten gerichtet, hell, breit lanzettlich mit 
etwas abgerundeter einfacher Spitze ; der apikale Anhang steht wieder 
mehr senkrecht ab und ist kleiner, dunkler, zugespitzt. Der Kopf ist brâun- 
licbgelb, ebenso eine viel schmâlere Mittelbinde des Thorax, die von braunen 
Radien durchzogen ist ; die Mittelritze ist schwârzlich ; ein Paar benach- 
barter Keillleckchen auf dem Hinterkopf sind wie die Thoraxseiten hellrôt- 
lichbraun ; die weissliche Fârbung des Thoraxrandes erreicht vom die 
Seitenbuchten nicht. Die Mandibeln sind vorn gelbbraun. Das Sternum 
ist hell, fahl, nach aussen etwas dunkler, auf der Mitte ist ein schmaler, 
hintcu zugespitzter Strich. Die Beine sind braun, III u. IV sind deutlich 
bràunlichgelb geriugelt an der Basis des Fémurs, an Basis und Mitte von 
Tibia und Metatars, an den vordern Beiuen aber undeutlicher. Die Grund- 
farbe des Hinterleibs ist sclunutzig grau, nach aussen mehr gelblichgrau ; 
die dunkelbraune Medianbinde zwischen dem Vorderrand und dem I. Paar 
Muskelpunkte ist nur in der vordern Hâlfte zusammenliângend ; ein dünncr, 
hinten zu einem kleinen Dreieck erweiterter Strich ; die hintere Partie 
besleht aus einer Reihe schmaler Querstriche, deren 3. u. 5. seitlich die 
andern überragen ; der 5. liegt zwischen den Muskelpunkten ; seine Aussen- 
enden gehen über in ein Paar procurver Halbringe ausserhalb der vordern 
Muskelpunkte ; nach hinten ist die Medianbinde fortgcsetzt durch weniger 
dunkle Flecken, erst ein langliches Rhomboid, darauf ein breiteres Haches 
Dreieck, riann ein âhnlicher Winkel, dessen Schenkel in die Querrichtung 
umbiegen und dicht hinter und ausserhalb der 2. Muskelpunkte enden, 
mm folgt ein bcller Rhonibus, dann 2 weitere Paare leicht procurver Quer- 
barren mit grauen Querlinien in den Zwischenrâumen, die auf die Seiten 
ausgedehnt sind. Das Epigastrium ist bràunlich ; das Mittelfeld des Bauchs 
ist dunkler und reiner grau als die graugelben Seiten ; im Mittelfeld sind 
2 Paare weisser, grau retikulierter Flecke ; die vordern sind grôsser und 
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verschwommener, die hintcrn Ideiner, intensiver îind schàrfer begrenzt, 
ziemlich weit von den Spinnwarzen entfcrnt ; von Ietzteren sind die untern 
rein braun und heben sich deutlich ab vom uragebenden grauen Hof ; die 
übrigen sind heller. 

cj : (Varietàt oder Aberration) Kôrper 7,3 mm ; Céphalothorax 3,7 mm 
lang, 3,2 breit ; Kopf voru 1,3, hinten 1,5 mm breit ; hintere Augenreihe 
1,45 mm. Mandibeln 1,4 mm lang, zusammen oben 1,15 mm hreit. Abdomen 
3,9 mm lang, 3,4 breit. Bein I 13,4 mm (4,1 + 1,9 + 3,1 + 3,1 + 1,2) ; 
11 12 mm (3,8 + 1,5 + 2,7 + 2,8 + 1,2) ; III 7,8 mm (2,7 + 1,1 + 1,5 + 
1,6 + 0,9) ; IV 10,8 mm (3,4 + 1,4 + 2,3 + 2,7 + 1). 



Fia. 87. — Arantnt parascyUa n. sp. var. 
ai L. Palp v. innen-unten ; b s von obon-ausaen. 


Bestachelung : Fem. I oben 1-2-2-3, vom l-l-l-l ; Pat. oben apikal 1, 
seitlich je I-I ; Tib. oben 4, vom 3, hinten 2 St., unten 5 Paare ; die Staclielu 
auf der Endhàlfte der Innenseite sind besonders lang ; Met. oben 1, vorn 3, 
nnten 1-2-2-2 ; Fem. u. Pat. II wie I, aber Fem. unten mit 6 kellen Stacheln ; 
Tib. II oben 4, vorn 4, wovon nur der hasalc etwas langer ist, die audem 
sind kurz, hinten 2, unten-hinten 4, unten-vorn eine Raspel von etwa 40 
kleinen, krâftigen Dôrnchen ; Met. II wie I ; die Tib. I ist in der Endhàlfte 
schwach spindelfôrmig verdickt, Tib. II im Endviertel etwas einwürts 
gekrümmt. Der Palp ist kaum verschieden, doch ist die mittlere Apophyse 
in 2 ungleiche, kurze Aeste gespalten, der hintere ist der làngere ; die apikale 
Apophyse ist abgerundet. 

Der Céphalothorax ist sienabraun, die Beinfemora sind wenig heller ; 
die Tibien, besonders IV, hahen einen ziemlich ausgedehnten, subbasalen 
helleren Ring. Der Hinterleibsriicken ist schmutzig graubrann ; die feinen, 
anliegenden Haare sind braunlich, die langen abstehenden hell ; das Epi- 
gastrium ist hellbraun mit orangebrauner Mittelbinde ; der Bauch ist fahl 
hràunlichgrau ; eine Querbinde hinter der Faite, der Rand des Spinnwarsen- 
hofs und ein Paar weit getrennter Flecke davor sind weiss, grau retikuliert ; 
die untern Spinnwarzen sind dunkler braun. 

Sollte sich die Abweichung als konstant erweisen, so moge sie var. scobi- 
nifera benannt werden. 

Fund : West Tschekiang, 1873 : 2 6 Juv. 
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Aranous pseudoventricosus n. sp. 

^ : Kôrper 6,8 mm. Céphalothorax 3,4 mm lang, 2,8 breit ; Kop[ vorn 
mit Einschluss der vorriern Seitenaugen 1,4, hinten 1,8 mm breit ; hintere 
Augenreîhe 1,54 mm. Mandibeln 1,3 mm lang, zusammen oben 1,2 mm 
breit. Abdomen 3,9 mm lang, 3,2 breit. Palp 2,75 mm (0,8 -f 0,4 4- 0,25 
+ 1,3). Beiu I 11,3 mm (3,2 + 1,5 + 3 + 2,5 + 1,1) ; Il 9 mm (2,8 + 
1,4 + 1,9 + 1,9 + 1) ; 1116,7 mm (2 + 1,1 + 1,5 + 1,3 + 0,8) ; IV 9,3 mm 
(2,5 + 1,3 + 2,4 + 2,3 4- 0,8) ; Dicke dcr Tib. 1 0,4, II 0,6 mm. 

Bestachehing (unvollkommen) : Fem. 1 oben 3, seitlich je 4 ; Pat. ? ; 
Tib. oben und hinten je 3, vorn 2 St., nnten 5 Paare ; Met. hinten 1 St., 
unten 4 Paare ; Fem. II wie 1 ; Pat. ? ; Tib. Il oben 1 grosser in der Mitte, 
1 kurzer vor dem Ende, oben-hinten 2 dünnere, oben- vorn 3, wovon der 
apikale sehr klein, der basale halb, der mittlere mehr als halb so lang als 
die Tibia ist, vorn 3, deren 3., stàrkster auf einer Art Konsole steht, da 
das Glied jenseits der Mitte plôtzlich um 1 /3 verschmâlert wird ; die Spitze 
des Stachels überragt das Gliedende ; unten hat Tib. II an Stelle der Stacheln 
nur 4 Paare Borsten ; der Met. 11 ist unbestachelt ; Fem. 111 oben 3, seitlich 
je 2 ; Pat. III oben und unten je 1-1, seitlich je 1 ; Tib. 111 oben und hinten 
je 2, vorn 3, unten 1-1-2-2 ; Met. 111 oben und vorn je 2, hinten 1 St., unten 
3 Paare ; Fem. IV oben 1-1-2, seitlich je 1 ?, unten eine Reihe von 5 ; Pat. 
IV wie III ; Tib. IV oben und seitlich je 3, unten 2-1-2-2 ; Met. oben und 
hinten je 2, vorn 3 St., unten 4 Paare. Die massig gewôlbten Aussenrânder 
des Thorax sind vorn plôtzlich zu den Seitenbuchten eingehogen ; die 
Kopfseiten convergieren nach vorn und sind relativ lang ; in der Mittel- 
grube ist eine kurze Lângsritze gekreuzt von einem ganz flachen Winkel 
mit schwach procurven Scbenkeln. In Oberansicbt sind beide Augenreihen 
fast gleichmâssig sehr stark recurv, derart dass die vordern Seitenaugen 
mit den hintern mittleren noch eine deutlich recurve Reihe bilden ; von 
vorn gesehen ist die vordere Reihe schwach procurv ; das Verhâltnis der 
Durchmesser, hintere Mittel : vordere Mittel : Seitenaugen ist — 8 : 6 : 5 ; 
der hintere mittlere Zwischenraum ist = 1, ein seitlicher — 4 Mittelaugen- 
breiten ; vorn ist das mittlere Intervall etwas grosser als 1, ein seitliches 
etwas kleiner als 2 Mittelaugenbreiten ; in Vorderansicht ist das Viereck 
der Mittelaugen so lang als hinten breit, vorn 1 1/3 mal so breit als hinten ; 
in Olieransicht ist es viel kürzer, da es fast scnkrecht steht ; die 3 Augenhügel 
ragen nur massig vor. Der Clypeus ist so hoch aïs ein vorderes Mittelauge. 
Die Aussenrânder der Mandibeln sind schwach concav ; beide Rânder der 
Mandibelfnrche tragen je 3 Zâhne ; vorn ist der mittlere, hinten der basale 
der grossie. Das Hâkchen am Endrand der Coxa 1 ist nach hinten gerichtet ; 
Metatars und Tars I u. II sind auffallend dünn, der erstere hat in der Mitte 
nur 1 /4 der grossten Tibiabreite. Der Umriss des Hinterleibs ist ein Rhomboid 
mit abgerundeten Ecken ; die stark abgerundeten Humeralhôcker sind fast 
randstândig und nach aussen gerichtet. Dje 2 starken Borsten der Palpen- 
patella sind nur zur Hâlfte erhalten ; cfie Tibia ist endwarts sehr stark 
verbreitert ; der Apikalrand hat unten einen tiefen, winkligen Einschnitt, 
scheint darum in Seitenansicht zweispitzig ; von aussen gesehen hat der 
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Bulb zwischen der sch tisse If ormigen basalen Partie und den beiden übrigen 
unten einen grossen, tiefen winkelfôrmigen Ausschnitt, der 2 Apophysen 
einschliesst ; die proximale ist procurv, am apikalen Ende abgerundet, am 
untern mit einer kleinen, endwârts gebogenen Kralle versehen ; die andere 
Apophyse tritt unter dem concaven Vorderrand der vorigen senkrecht zu 
diesem hervor, ist gleichmâssig endwârts gebogen, am Ende verbreitert 
und abgerundet. 

Der Céphalothorax ist braun, der Kopf etwas heller, derBrustrand dunkler. 
Die Mandibeln sind braun ; das Sternum ist dunkler als die Hiiften, braun- 
gran, mit 4 Paaren verschwommener gelbbrauner Flecken ; die Beine sind 
bel b und dunkelbraun geringelt j an Fémur 1 ist das basale Drittel hed, 
an der Patella die Mitte, an der Tibia ein Ring an derBasis und einer jenseits 




Fig. 88. — Arancue pseudovcniricom-r n. sp. g 
a : B. PaJp y. aunspn ; h : L. Pulp v. unten ; c : Boin II, Pat.-Jïetat«rs. 


der Mitte ; der Metatars ist âhnlich ; am Tars sind beide Enden hell ; an 
Fem. Il ist die Vorderseite des basalen Drittels rotbraun und umschliesst 
einen kommaàhnlichen dunkeln Lângsstrich ; eine schmale, schiefe dunkle 
Binde trennt die basale Aufhellung von einer nach unten verbreiterten 
medianen ; die Zeichnung von Pat. u. Tib. II ist undeutlich, Met. u. Tars 
11 wie I j an den hintem Beinen ist die helle Fârbung von Fémur und Meta¬ 
tars ausgedehnter. Der Hinterleib ist dunkel braungrau, vorn mit einer 
mittleren Lângsreihe von 3 helleren Punkten ; die beiden vordern sind hell- 
grau, zusammenhângend, der hintere ist weit getrennt, weiss ; die Hinter- 
seite der Humeralhôcker ist schwach aufgehellt durch hellgraue Sprenkelung 
zu 2 fast dreieckigen Flecken, die in der Mitte zusammenstossen ; auf diese 
folgt ein dunkelbraunes dreieckiges Folium mit je 4 Zacken an den Rândern 
und schwacher miltlerer Aufhellung ; diese hintere Hàlfte des Abdomens 
ist von 4 dünnen, schwarzen, procurven Querlinien durchzogen, wie segmen- 
tiert ; die Hinterleibseiten sind etwas heller grau, schwârzlich gesprenkelt. 
Das Bauchfeld ist mâssig breit, trübbraun, mit schmalen, schwarzen Rand- 
striclielchen und 2 breiteren, schwach gekrümmten, grausc.hwarzen Lângs- 
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binden, die den Seitenrandern parallel laufen ; sie begrenzen ein an beiden 
Enden offenes, lângliclies Oval der Grundfarbe ; eine weisse Zeichnung 
fehlt. 



In Farbe und Gestalt àhnelt die Art der A. vcntricosus (L. Kock), aber 
der Palp und Bein II sind verschieden. 

Fund : West Tschckiang, IV 1872: 1 


Source ■ MNHN, Paris 
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Araneus scutellatus n. sp. 

: Céphalothorax 2,2 mm Iang, 1,7 brcit ; Kopf bei den Seitenaugen 
0,8 mm breit, ebenso hintere Augenreihe, vordere 0,7 mm. Mandibeln 
0,8 mm lang, zusammen 0,7 breit. Palp von unten gesehen 1,6 mm (0,5 + 
0,2 + 0,1 4 - 0,8) ; Breite der Glieder 0,2, 0,2, 0,4, 0,6 ; Bein 1 11,2 mm 
(3,1 4 " 1,1 4 - 2,8 4 “ 3,2 4 ~ 1), II 8,25 mm (2,7 4 " 0,95 4 ~ 1,3 4 2 4 0 , 8 ) ; 
III 5 mm (1,7 4- 0,6 4- 1 + 1 + 0,7) ; IV 8,2 mm (2,6 4 - 0,8 4- 1.9 + 2,1 
+ 0 , 8 ). 



Fig. 90 .—Araneus tcvieUatu* n. sp. (J 
L. Palp v. unten. 

Der Céphalothorax ist im Umriss bimfôrmig, die Seitenbuchten sind 
nicht winklig ; der Mittelaugenhügel ragt mit den Mittelaugen über den 
Stirnrand vor ; die Seitenaugenhügel sind wenig aufîàllig. Die hintere Augen¬ 
reihe ist in Oberansicht derart recurv, dass eine quere Gerade die seit- 
lichen vorn, die Mittelaugen hinten berührt ; die vordere Reihe ist von 
vorn gesehen ganz schwach recurv; die vordern Mittelaugen sind wenig 
grôsser aïs die hintern ; die Seitenaugen sind merklich kleiner als letztere ; 
der mittlere hintere Zwischennuim ist deutlich kleiner, ein seitliclier fast 
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2 mal so gross als eine Mittelangenhreite ; vorn sind die 3 Intervalle, beson- 
ders das mittlere, kleiner als die Breite der vordem Mittelaugen ; das Viereck 
der Mittelaugen ist vorn nicht viel hreiter als hinten, von vorn gesehen so 
lang als breit, von oben viel kürzer. Der Clypeus ist sehr niedrig. Der Anhang 
hinten am Endrand der Hüfte I ist gross, ein nach hinten-unten gerichtetes, 
spitz endendes Hàkchen ; an den Beinen sind besonders die Tihien reichlich 
bestachelt, an der linken Tibia II sind die Stacheln zahlreicher, lânger und 
krSftiger als an der rechten, in Seitenansicht sind 11 sichtbar. Die beiden 
starken Borsten der Palpenpatella sind abgebrochen ; in Oberansicht ist 
von den Apophysen des Bulbs nickts sichtbar ; der Bulb ist oval, durch 
eine Lângsrinne in eine lang eifôrmige âussere und eine schmal bandfôr- 
mige innere Partie geteilt ; in Unteransicht ist die kurze Tibia mehr als 

3 mal so breit als lang, schüsselformig ; die Lamina ist etwa 1 2/5 mal so 
lang als in der Basalhàlfte breit, ein abgerundet schiefwinkliges Paralle- 
logramm ; unter seiner Aussengrenze ragt eine gedràngte Gruppe von 
Apopbysen nach aussen vor, die distalen weiter als die proximalen ; der 
erste der letzteren ist ein quadratisches Kissen, dessen hintere âussere 
Ecke eine kleine, nach lünten gerichtete Kralle tràgt ; eine grôssere, viel 
plumpere, schwarze Kralle ist der 2. Apophyse aussen angelagert, ihre 
Spitze schaut nach aussen ; der 3. Anhang ist langer, nach aussen gerichtet, 
fast 3 mal so lang als breit und am Ende in einen kurzen, rückwârts schauen- 
den Haken zugespitzt ; die apikale Apophyse ist so lang als die 3., gleich 
gerichtet ; ihr Ende gleicht der Schneide eines Hohlmeissels. 

Fund : Tarmin baschin, Ordos, 10. VIII 81: 1 <J. 


Araneus nigromaculatus n. sp. 

?: Kôrper 6 mm. Céphalothorax 2,3 mm lang, 2 breit ; Kopf hinter den 
Augen 1,4 mm breit ; hintere Augenreihe 1,25, vordere 1,2 mm. Mandibeln 
1,2 mm lang, zusammen ebenso breit. Abdomen 4,3 mm lang, 3,5 breit. 
Basale Partie der Epigyne 0,35 mm lang, 0,38 breit, apikale 0,22 lang, 0,2 
hreit. Bein 1 6,7 mm (1,9 + 0,9 + 1,5 +1,4 + 1) ; Il 5,95 mm (1,8 + 0,9 
4- 1,3 + 1,25 -f 0,7) ; 111 4,4 mm (1,3 + 0,8 + 0,8 + 0,9 + 0,6) ; IV 5,7 mm 
(1,7 + 0,9 + 1,3 + 1 + 0,8). 

Der Umriss des Céphalothorax ist kurz birnformig, die Seitenbuchten 
sind sehr flachwinklig ; der Stirnrand ist wenig convex. Die Augen sind 
auiïallend klein ; die vordem Mittelaugen sind etwas grosser als die hintern, 
die seitlichen kleiner als letztere ; die hintere Augenreihe ist nur schwach 
recurv, die vordere gerade ; der hintere mittlere Zwischenraum ist kaum 
mehr als e * n seitlicher — 4 Mittelaugenbreiten ; das vordere mittlere 
IntervaU ist — 1 1 /3, ein seitliches — 2 Mittelaugenbreiten ; das Viereck 
der Mittelaugen ist vorn 13/7 mal so breit als hinten, von vorn sowohl 
als von oben betrachtet so lang als hinten breit. Die H6he des Clypeus ist 
nur = 2/3 einer Mittelaugenbreite. Die Mandibeln sind oben vorgewolbt, 
der Furchenvorderrand trâgt 4 Zàhne ; der obéré ist der kleinste, der fol- 
gende der grosste, die letzten sind einander gleich. Von unten betrachtet 
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ist der Korper der Epigyne etwas hreiter als lang, abgerundel rechteckig, 
von recurven, zum Clavusansatz concentrischen Furchen durchzogen ; der 
Clavus ist etwa halb so breit als die Grundpartie, wenig lànger als breit, 
vor dem lôfTelfôrmigen Ende nnr scbwach eingeschnürt ; die der Baucli- 
flàche zugekehrte Ober- oder Hinterwand des Epigynenkôrpers ist etwas 
breiter als lang, rechteckig ; die mittlere Platte liegt etwas tiefer als die 
gewôlbten seitlichen, und ihr abgerundetcs Ende liegt etwas weiter zurück 
als die der letzteren ; hinter der Mitte ist sie etwas erweitert, sonst wenig 
mehr als halb so breit als die Seitenplatten. 



Fie. 91. — Aratmia nigmnaculaiu* n. sp. 

Ç. a : Abdomen ; 6 : Episyno v. union v c : hinfcen, 


Der Céphalothorax ist hell lehmgelb ; die Beine sind rotlichbraun. Der 
Rücken des Hinterleibs ist hell brâunlichgelb ,• 2 we.it getrennte Langsreihen 
von je 5 grossen, queren, unregelmâssigen schwarzen Flecken beginnen 
hinter den vordem Muskelpunkten und erstrecken sich bis zum Hinterende ; 
die letzten sind viel kleiner ; in den Zwischenrâumen der 2. — 5. Flecke 
sind kleine, runde, schwarze Punk!e, also 3 Paare wie bei A. cucurbitinus. 
Die Unterseite ist braungelb mit hellgrauem, fast quadratiscliem Mittelfeld 
hinter der Faite, das 2 Paar weisser Fleckchen einschliesst, deren hintere 
grôsser und deutlicher sind als die vordern ; 2 weitere Paare undeutlicher 
weisser Punkte liegen ausserhalb der Spinnwarzen. 

Fund : Süd Kansu, 9. — I0„ VII 85 : I ?. 

Araneus badiofoliatus n. sp. 

9 : Céphalothorax 3,6 mm lang, 3 breit ; Kopf inclusive vordere Seiten- 
augen 1,6 mm breit; hintere Augenreilie 1,7 mm ; eine Mandibel 1,1 mm 
lang, 0,8 breit. Abdomen 7 mm lang, 6 breit. Bein 1 11,4 mm (3 + 1,8 + 
2,4 + 2,7 + 1,5) ; II 9,9 mm (2,7 + 1,5 + 2,2 + 2,4 + 1,1) ; III 6,4 mm 
(2 + 0,8 + 1,4 + 1,3 + 0,9) ; IV 9,7 mm (3 4 1,3 4 2,1 4 2,2 4 U). 
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Der Umriss des Céphalothorax ist birnfôrmig, die Seitenbuchten sind 
flachwinklig ; der Kopf ist vor den Buchten ziemlich lang, seine Seiten 
convergieren nur wenig, sein Vorderrand ist schwach gewôlbt und etwas 
melir als hall) so breit als der Thorax. Die Augenhügel sind deutlich, ragen 
al>er kauin über die Kopfrânder hinaus ; in Oberansicht sind beide Augen- 
reihen in gleichem Grade recurv, eine quere Gerade berûbrt die seitlichen 
vorn, die Mittelaugen hinten ; von vom gesehen ist die vordere Reihe schwach 
recurv ; die obéré Tangente der Yorderaugen ist gerade ; die vordern Mit- 



Flf>. 02. — Araneu» badiofoUaiu* n. Bp. 

Ç. a \ Abdomen ; 6 : Epigyne v. unten ; «iv. hinton. 


telaugen sind doppelt so breit als die 6 subegalen übrigen ; das hintere 
mittlere Intervall ist = 11 /3, ein seitliches = 4 y 2 Augenbreiten ; der 
vordere mittlere Zwischenraum ist = 1, ein seitlicher = 2 % Dnrchmesser 
der vordern Mittelaugen ; die hintere Breite des Vierecks der Mittelaugen 
verhâlt sich zur vordern wie 3: 4 ; von vorn gesehen ist dieses so lang wie 
hinten breit, von oben um 1/4 kürzer. Die Hohe des Clypeus ist = 2/3 des 
Durchmessers der Mittelaugen. Die Mandibeln sind kurz und breit ; am 
Vorderrand der Klauenfurche stehen 4, am hintern 3 Zâhne, von den ersteren 
ist der 2. der kleinste, der 3., grôsste ist mehr als doppelt so lang ; die tibrigen 
sind unter sich gleich ; die Unterrandzâhne stehen gedrângt, sind subegal 
und fast so gross als der 3. vordere. Die Tibien der Beine 1 u. II sind unge- 
fâhr gleich dick, endwârts etwas verbreitert ; sie haben seitlich je 1-1 Stachel, 
unten 6 Paare ; die Metatarsen haben seitlich je 1 Stachel, unten 5 Paare. 
Der Hinterleili ist oval ; die Epigyne ist in Unteransicht trapezfdrmig. 
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voru halb so breit als hinten und ctwas langer als vorn breit ; sie ist eine 
wulstig umrandete Grube, deren Vorderrand nach hinten in eine grosse 
Platte ausgezogen ist, diese dnrchzielit fast die ganze Lange der Grube, ist 
uach hinten etwas verschmâlert, am Ende abgernndet, oben lângs der 
Mitte mit tiefem Kanal, der vor dem Ende der Platte aufhôrt mit einem 
weichen, hellen, dünnen Nagel ; die Seitenrànder der Grube sind schmal, 
hinten, wo sie naeh inuen umbiegen, erweitert ; der durch Furchen von 
diesen Erweiterungen abgegrenzte Hiuterrand der Grube ist flach W-formig ; 
in Hinteransicht ist die hintere Wand der Grube auch 3-teilig, die mittlere 
Platte ist hoher und breiter als die seitlichen, aile 3 sind nach oben erweitert. 

Der Céphalothorax ist kastanieubraun, der Kopf hinter den Augen und 
das Hinterdaeh des Thorax sind etwas heller, der Brustrand dunkler. Die 
Beine I u. II sind wie der Thorax, die Femora etwas dunkler ; an III u. IV 
sind die Glieder von der Patella an undeutlich geringelt. Der Rücken des 
Hinterleibs ist der ganzeu Lange naeh durchzogen von einem graubraunen 
Folium, das aussen mâssig breite, weisslichgelbe, fein grau retikuliertc 
Seitenfelder freilâsst ; der Umriss des Foliums entspricht einem Rhomboid 
mit welligen hintern Seiten ; die 4 Paare Xluskelpunkte sind kaslanien- 
braun, die 2. sind die grôssten. Die Unterseite des Vorderkôrpers ist kasta- 
nienbrann ; die Hinterlcibseiten sind graubraun ; der Baueh ist etwas heller 
mit Ausnahme des Mittelfeldes, dessen quer gestitztes Vorderende in eini- 
gem Absland hinter der schwarzen Epigyne liegt ; es umschliesst hinten 
auch die Spinnwarzen und endet hier abgerundet ; in der vordern Hàlfte 
ist es aussen begrenzt durch dünne, weissliche Halbmonde. 

Fund : Plateau von 10 000 Fuss ü. M. zwischen den Flüssen Ngwaren 
uud Namingytsch, Kansu, 15. — 16., V 85: 1 $. 


Araneus pichoni n. sp. 

? : Korper 6,2 mm. Céphalothorax 2,7 mm lang, 2,3 breit ; Stirnrand 
1,2 mm breit ; hintere Augenreihe 1,25, vordere 1,2 mm. Mandibeln 1,2 mm 
lang, zusammen 1,4 mm breit. Abdomen 4,3 mm lang, 3,5 breit. Bein I 
10,5 mm (2,9 4 1,6 -(- 2,4 -)- 2,6 -(- 1) ; Il 8,9 mm (2,5 -J- 1,3 4 2 -(- 2 
1,1) ; III 5,5 mm (1,6 4 0,9 4 1,2 4 1,05 4 0,75) ; IV 7,4 mm (2,3 4 1,1 
-F 1,6 4- 1,6 4 0,8). 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind nur flachbogig, nicht winklig ; 
der Kopf ist vorn etwas mehr als halb so breit als der Thorax, der Stirn¬ 
rand ist fast gerade und die Ecken sind wenig abgerundet. Die hintere 
Augenreihe ist schwach recurv, die vordere von vorn schwach procurv, die 
Unterrânder ihrer Augen berühren eine Gerade ; die vordern Mittclaugen 
sind doppelt so breit als die 6 suhegalen übrigen ; das hintere mittlere 
Intervall ist = 7/11, ein seitliches = 4 Augendurchmesser ; der vordere 
mittlere Zwisehenraum ist = 3/4, ein seitlieher = 1 l / 2 Durchmesser der 
vordern Mittelaugen ; das Vicreck der Mittelaugen ist vorn 1 y 2 mal so 
breit als hinten, so lang als hinten breit ; die 3 Augenhügel sind mâssig 
entwickelt, nur der mittlere überragl den Stirnrand um eine Augenbreite. 
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Der Clypeus ist mtr liai b so Iioch als die vordern Mitlelaugen. Die Mandi- 
beln sind kurz und breit ; am Vorderrand der Furche stehen 4 fast subegale 
Zâhne Die Stacheln der Beine sind meist abgerieben, die Femora I u II 
tragen oben je 4, vorn 3 Stacheln. Der Ilinterleib ist elliptisch, Der Clavus 




Fig. 93. — Araneus pichotii n. 8p. 
$. a K KSrper j b : Epigyne. 


der Epigyne ist abgebrochen, ihr Kôrper ist in Unteransicht doppelt so 
hrcit aïs lang, vorn und hinten gerade, aussen abgerundet -, auf der hintem 
Haï fte ist ein Paar weit getrennter, halbmondformiger Gruben, deren concave 
Seite nach innen und etwas nach hinten schaut ; ihre Aussenrànder sind 
etwas erhoht ; die Plalte innerhalb der Gruben ist 3 mal so breit aïs lang, 
aus 3 flacheu ruudlichen Tuberkeln zusammen geschmolzen. 
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Der Kopf ist kastanienbraun, an den Ràndern, auch in den Kopfiurcheu 
etwas dunkler ; der Thorax ist hellbraun mit schwach aufgehellten Radien, 
die sich nach aussen verbreitern und teilweise gabeln, den Raud aber nicht 
erreichen. Die Mandibeln sind dunkel rotbraun, unten dunkler ; die Mund- 
teile, die helleu Sânme ausgenoinmen, und das Sternum sind rein braun, 
letzteres nach innen schwach anfgehellt ; die Hüften sind heller, die hintern 
fast weisslich ; der Fémur I ist rotbraun und wird im Enddrittel braun- 
schwarz, Fem. II ist etwas heller, III u. IV hellbraun mit kurzem dunkelm 
Endring ; das Ende der Patellen, die Mitten und Enden der Tibien und 
Metatarsen sind dunkel geringelt, Bein 1 ist stark verdunkelt, die Ringelung 
undeutlich. Wie bei A. badiofolialus ist das Folium über den ganzen Hinter- 
leibsrücken ausgedehut ,* die Seitenzacken sind aber winklig mit wenig 
abgerundeten Spitzen, die viel nëher an den Rand des Abdomens reichen ; 
die Aussenrànder des Foliums sind schmal schwarz, an den ausspringenden 
Zacken etwas ausgedehnter und besonders hier innen hell gesâumt ; das 
liinterste Fünftel des Foliums ist ganz dunkel, die vordere Partie enthalt 
eine wenig aufïallige, hellere Kreuzfigur, deren Querbalken unmittelbar 
vor dem 2. Paar Muskelpunkte liegt ; er geht aussen in die hellcren Kerne 
des 2. Zackenpaares des Foliumrandes über ; diese helleren Partien sind 
wie die Seiten ausserhalb des Foliums braungelb, dunkler braun retikuliert ; 
die Zwischenrâume der hellen Zeichnungen im Folium sind braun ; das 
Epigastrium ist hell, trübgrau ; die Epigyne ist dunkelbraun ; das Mittelfeld 
des Bauchs ist dunkelgrau, die Bauchseiten dunkelbraun ; die hellen Rânder 
des Mittelfeldes sind fast gerade, hinten vor dem Spinnwarzenhof nach 
innen umgebogen ; neben letzterem stehen 2 Paare heller Flecke, deren 
vordere bei einera andern Exemplar aufïallend grosser sind ; die Spinn- 
warzen sind mehr oder weniger dunkelbraun. Bei einem grosseren Exemplar 
von 9 mm Lange tragen die Tibien 1 oben 3 dünne Borsten, seitlich je 3 
Stacheln und unten 2 Reihen von je 5 ; der Metatars I hat oben nahe der 
Basis eine lângere Borste, vorn 7, hinten-unten 2 kurze dicke Stàchelchen ; 
Metatars II verhàlt sich àhnlich. 

Fund : Hangtscheu, Tschekiang, 1925 : 2 $. 


Araneus leucaspis n. sp. 


$ : Céphalothorax 3,3 mm lang, 2,9 brait ; Kopf vor den Seilenbuchten 
2,1, vorn mit Einschluss der vordern Seitenaugen 1,65 mm brait ; hintere 
Augenreihe 1,75. Mandibeln 1,4 mm lang, zusammen 1,8 mm breit. Abdomen 
6,3 mm lang, 4,3 mm breit und hoch. Bein 1 11,4 mm (3,5 4- 1,5 + 2,7 
+ 2,5 + 1,2); II 10,9 mm <3,3 + 1,4 + 2,4 -f 2,5 -f 1,3) ; 111 6,1 mm 
(1,9 + 0,9 + 1,2 + 1,2 + 0,9) ; IV 10,2 mm (3,1 + 1,3 + 2,1 + 2,5 + 0,a). 

Bestachelung von Bein I : Fémur oben 4, vorn-oben 3 kleiue, vorn in 
der Mitte 2 und etwas tiefer 1 langer, voru-unten 3; Pal. oben apikal 1, 
seitlich je 1-1 ; Reihen der Tibia mit oben 3, vorn 4, vorn- und hinten- 
uuten je 6, liinten 2 Stacheln. 
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Der Kopf vor den Seitenbuchten ist auffalleud gross, ziemlich gewolhl ; 
die KoplTurchen sind tief ; die Lange des Kopfs bis zu den Bucbtcn ist 
2/3, die Breite beim Stirnrand 3/5 von der des Thorax ; der Stirnrand gleicht 
einem sehr flachen Winkel mit abgerundeter Spitze und concaven Schenkeln ; 
die Stirnccken siud etwas abgerundet ; die Mittelgrube ist ankerformig, ln 
Oberansicht sind beide Augenreihen ziemlich stark recurv, so sehr, dass die 
vordern Seiten- mit den hintern Mittelaugen eine recurve Reihe bilden ; 
von vora gesehen ist die vordere Reihe procurv, eine quere Gerade berührt 
die Seitenaugen oben und die mittleren unten ; die Augen sind klein ; die 
1 egalen Mittelaugen sind etwas grdsser als die seitlichen, von letztern sind 
die vordern kleiner ; der hintere mittlere Zwischenraum ist — 1 2/5, ein 
seitlicher = 5 3/5 Mittelaugenbrciten ; das Rechteck der Mittelaugen ist 
breiter als lang. Der Clypeus ist wenig hoher als ein Mittelauge. Die Mandi- 
beln sind kurz, breiter zusammen als lang, endwârts nicht verschmâlert, 
am Grunde stark knieformig ; der Vorderrand der Klauenfurche trâgt 4 
Zàhne nake beisammen, der 1., obéré ist der kleinste, der folgende bei 
weitem der làngste ; die 3 Hinterrandzàkne nehmen endwârts nur wenig 
an Grosse ab. Die Maxillen sind 11/3 mal so lang als vor dem Ende breit ; 
die lnnenrânder sind fast parallel, die âussern divergieren nach vom, der 
Endrand ist quer, die Ecken sind abgerundet ; die Lippe ist etwa halb so 
lang als die Maxillen, breiter als lang, der Endrand ist convex gebogen, die 
Vorderecken sind abgerundet, Das Sternum ist auf der Mittellinie 11/3 
mal so lang als breit. Die Bcine 11-1V sind âknlich wie I reichlich bestachelt. 
Der Hinterleib ist in Oberansicht lânglich elliptisch ; vorn auf 1 /5 der 
Lânge sind 2 weit getrennte, kleine, abgerundete Humeralhôcker, hiuten 
dicht vor dem Ende ein kleiner abgerundeter Kegel ; im Profil ist die obéré 
Grenze zwischen den Humeralhockern und der Hinterecke longitudinal, 
parallel der untern zwischen Epigyne und Spinnwarzen ; die Hinterwand 
ist nahezu senkrecht, Im Profil ragt der Epigynenkdrper ein wenig über 
die Bauchgrenze vor und ist nach unten und etwas nach vorn gerichtet ; 
die vordere Ecke ist in einen dünnen Clavus ausgezogen, der erst noch 
gleich gerichtet ist wie die Vorderwand der Epigyne, dann in stumpfem 
Winkel etwas nach hinten umbiegt ; von hinten betrachtet ist der Kôrper 
der Epigyne 1 y 2 ma l so breit als lang ; die Hinterwand enthâlt eine grosse, 
querelliptische, dick wulstig umrandete Grube, die ganz von einer Platte 
ausgefüllt ist ; hinten ist die Grube durck einen schmalen Kanal verlângert ; 
die grossere Endpartie der Platte ist quer wulstig verdickt und durch 2 
seichte Làngsfurchen in 3 Hache Beulen zerteilt ; der über die Hinterwand 
hinausragende Clavus ist am Grunde fast so breit als die Grube, schlank 
dreieckig mit nach hinten umgebogener Spitze. 

Der Kopf ist dunkelbraun umrandet ; eine rotbraune Doppellinie erstreckL 
sich von den Augen nach hinten ; sie durchzieht die Oeffnung eines heller 
hraun retikulierten V-Flecks mit plumpen, spiudelformigen Schenkeln ; 
das Hinterende des Kopf es zusaminen mit breiten Vorderrândcrn der Mittel- 
grubenaste bildet ein dunkles Malteserkreuz mit kurzeu, dicken Balken ; 
der Thorax ist weisslich, Die Mandibeln sind rôtlich kastanienbraun, die 
Mundteile mit Ausnahme der Endrânder sind schwarzbraun ; das Sternum 


Source : MNHN, Paris 


OSÏASlATlSCllli Sl’liN.NliN 


101 

ist braun, die Hüften sind weisslich. Die Beine sind dunkel geringelt ; an 
Fem. lu. II findet sich ein schmaler Ring am Grunde, ein sehr breiter 
am Ende und ein kürzerer, blasserer vor der Mitte ; die Pat. I u. II sind 



Fie. 04. — A mucus leucaupia il. «:p. 

Ç. a : Epigync v. binten ; b : v. il. Sritt j « : KOi-pci* ; d i Abdomen v. il. fjoitc. 

braun, mit sclimalem, wcisslichem Ring vor der Mitte ; die Tib. I u. II 
sind braun mit 2 weissen Ringen, subbasal u. postmedian ; die Metatarsen 
lu. II sind âhnlich, die Tarsen braun mil hellem Grund ; an Bein IV ist 
der Fem. weisslich mit braunem Ende ; der weisse Ring der Patellamilte 
ist breit, ebenso der basale Ring der Tibia, der postmediane aber ist schmal ; 
Mémoires du Muséum. — Zoolooie, t. XXV 11 
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am Melatars ist der basale schmal, der apikale selir breit ; die proximale 
Hàlfte des Tars ist weiss. Das weisse Folium des Hinterleibs ist ein lang- 
gestrecktes Wappenschild mit welligen Rândern, das von den Humeral- 
hôckern bis zum Hinterende reicht ; es ist vorn und seitlich ziemlich breit 
grau umrandet, am dunkelsten vorn ; diese Rànder sind ausserhalb der 
Foliumlappen verdunkelt zu dunkelbraunen Flecken, die sich spurenweise 
auf die grauweissen Hinterleibseiten ausdehnen ; die Hinterwand zwischen 
der Hinterecke und den Spinnwarzen ist hell graubraun, dunkelbraun 
eingefasst, von 2 llachen, dünnen, dunkeln Halbmonden durchschnitten ; 
ein weisslicher Punkt ist oben bei der Ecke, âhnliche, undeutlichere unter 
den Halbmonden ; auf der Unterseite sind die Lungendeckel braun, der 
Epigynenkôrper ist dunkler, der Clavus schwarz mit weisser Spitze ; vor 
der Epigyne ist eine kurze, vorn etwas erweiterte Binde ; der Bauch ist 
grauweiss ; das dunkelgraue Mittelfeld ist ein lângliches, hinten abgerundetes 
Recliteck, das vorn die Faite und hinten die Spinnwarzen nicht erreicht ; 
die hellen Aussenrânder sind müssig breit, der Hinterrand ist dünner und 
teilweise durchbrochen ; der Spinnwarzenliof ist schmal, grau ; ein Paar 
grosserer, weisser Punkte liegt ausserhalb und etwas vor den unlern Spinn¬ 
warzen ; das Basalglied der letztern ist braun. 

Fund : Anschun fu, Ganschuen fu, 19)2: 1 $. 


Araneus cavaleriei n. sp. 

cJ : Korper 3,8 mm. Céphalothorax 1,9 mm lang, 1,7 breit ; hintere Augen- 
reihe 0,85, vordere 0,8 mm. Mandibeln 0,7 mm lang, zusammen 0,6 mm 
breit. Abdomen 2 mm lang, 1,9 mm breit und hoch. Palp 1,48 mm (0,5 
+ 0,16 + 0,12 + 0,7). Bein I 6,2 mm (2 + 0,8 + 1,6 + 1,3 + 0,5) ; Il 
4,7 mm (1,5 + 0,6 + 1 + 1 + 0,6) ; 1)1 3,1 mm (1 + 0,4 + 0,7 + 0,53 
+ 0,47) ; IV 4,5 mm (1,4 + 0,5 + 1,05 + 1 + 0,55). 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind schwaeb entwickelt ; das 
Vorderende des Kopfes ist halb so breit wie der Thorax ; der Mittelaugen- 
hiigel ragt über den Stimrand vor ; die Mitlelgrube ist kreuzformig gefurcht ; 
die Profillinie ist hinten convex gerundet, nach vorn mit ganz schwacher 
Wôlbung gesenkt ; der Clypeus ist stark ausgehôhlt. In Oberansicht ist 
die vordere Augenreihe viel slàrker recurv als die hintere; die vordern 
Seilenaugen bilden mit den hintern mittleren eine merklich recurve Unie ; 
von vorn gesehen ist die vordere Reihe schwach procurv ; die vordern 
Mittelaugen sind etwas grôsser als die hintern, 1 2/3 mal so breit als die 
subegalen Seitenaugen ; die mittleren Intervalle sind annâhemd gleich 
den Durchmessern der eutsprechenden Mittelaugen ; das Viereck der Mittel¬ 
augen ist in Vorderansieht ein Quadrat, von oben etwas kürzer ; das hintere 
seitliche Intervall ist etwas grosser, das vordere etwas kleîner aïs 2 Mittel- 
augenbreiten, die aucü der Hôhe des Clypeus entsprechen. Die Mandibeln 
sind wenig langer als zusammen breit ; die Aussengrenzen convergieren 
schwach nach unten ; beide Furchenrânder tragen je 3 Zâhne ; die obern 
siud grosser und plumper, die untem sind klein. Die Hüften 1 u. II haben 
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keine Auhange ; die Bestachelung der Beine ist niàssig entwickelt, teil- 
■weise abgerieben ; an Fémur II stehen unten-vorn 6 lange, senkrecht abste- 



Fict. 95. — Araneun cavalerie i n. sp. 

a : Kôrper -, b : Abdomen seitlich j c r B. Pklpcntans v. unten ; d : 1{, p/ilp v. aussen, 
$. e : Epigyne V. unten v / : T. hinten ; ? : v, d. Seite. 


hende, steife Borsten ; die Patellen tragen oben apikal I St., die Tibien 
oben u. seitlich je 2, unten ? ; die Metatarsen sind beslachelt ausser M, II, 
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der dafür im basalen Drittel am breitesten uud eudwârts betrâchtlicli ver¬ 
se lima lert ist. Der Hinterleib ist auf 2/7 (1er Lange, von vorn gerechnet, fast 
so breit als lang, ein stark ahgerundetes Rhomboid ; Humeralhôcker fehlen, 
dagegen ist hinteu, hoch über den Spinnwarzen, eine etwas abgerundete 
Hinterecke vorhanden ; im Profil sind die obéré und untere Grenze longi¬ 
tudinal, die vordere und hintere fast senkrecht, die vordere obéré Ecke 
ist stark abgerundet, die hintere ziemlich scharf. Die Patella des Palps 
ist stark gewôlbt ; die grossen Borsten fehlen oder sind abgerieben ; die 
Tibia ist weniger verkürzt und verbreitert, ihre Lange ist etwa 4/5 von 
derjenigen der Patella ; sie ist in Aussenansicht 2 mal so breit als lang und 
elier kissen- als schüsselformig, nach obcn in 2 niedrige, breite Hocker 
endend ; in einigem Abstand sâumen den Endrand 4 lange Borsten, die 
fast die Hàlfte des Tars überragen ; die Grundpartie des Paracymbiums 
zieht sich als schmaler Fortsatz der âussern untern Ecke der Laminabasis 
dem âussern Endrand der Tibia entlang ; eret über demselben ist es im 
rechten Winkel endwârts gebogen, dann auf kurze Strecke longitudinal 
und endet schliesslich in einem stark ab- und rückwârts gekrümmten Hâk- 
chen ; es überragt die Basis des Bulbs nach hinten-oben weit. In Unter- 
ausicht ist die Lamina 11/5 mal so lang als breit, distal der Mitte am breit¬ 
esten, rundlich eiformig, am Ende ganz kurz zugespitzt ; über dem distalen 
Unterrand des Bulbs ragen mehrere kurze Apophysen vor ; am auflallendsten 
und der Basis am nâchsten ist ein queres, stark procurves Band, dessen 
nach vorn gebogenes, obérés Ende verbreitert und quer gestutzt ist ; vor 
seinem schmalen, abgerundeten untern Ende ragt ein kurzer, plumper 
schwarzer Zahn vor ; dann folgt eine fast rechteckige helle Lamelle mit 
einem kleinen schwarzen Hâkchen an der hintern Basalecke ; nâher dem 
Bulbcnde ragt ein plumper, aber scharf zugespitzter Anhang nach unten- 
hinten, sein Ende kommt dem eben erwâhnten Hâkchen sehr nahe ; er 
wird vorn noch überragt von einer hellen Lamelle, die von einem hellen 
rückwârts gerichleten Stachel durchquert wird. 

Der Céphalothorax ist hell, fahl, nach vorn etwas gelblicher ; die Kopf- 
fnrchen und die Mittelgrube sind brâuulich. Die Beine sind fahl, graubraun 
geringelt ; je 2 Ringe sind an den Femora und Tibien und undeutlichere 
an den iletalareen ; die Patellen sind fast ganz hrâunlich. Die Mundteile 
und das Sternum sind graubraun. Der Hinterleib ist oben hellgrau ; noch 
lieller, an den Rândern weiss ist das Folium, bestehend aus einem schmâleren 
Stiel, der den Vorderrand des Abdomeus erreicht und einem breiten Blatt, 
das von der breitesten Stelle des Hinterleibs bis zur hintern Ecke reicht ; 
sein Umriss entspricht einem gleiebseitigen Dreieck, dessen 3 Ecken von 
weit vorspringenden, runden, aussen fein schwarz gesâumten Lappen gebildet 
werdeu ; hinter den Vorderecken folgt noch ein 2., âhnliches Lappenpaar ; 
zwischen diesem und der schwarzen Foliumspitze ragen die Rânder viel 
weniger vor und sind anch viel Hacher gebogen ; die Hinterleibseiteu sind 
lieller grau als der Rückeu ; der Bauch ist grau, die Lungendeckel sind 
weisslich ; 2 kleine, ziemlich weit getrennle belle Fleckchen sind den Spinn¬ 
warzen genâhert, 2 noch kleinere, uoch weiter getrennte stehen auf gleichem 
Niveau wie der Vorderrand des Spinnwarzenhofs. 
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$ : Céphalothorax 1,6 mm lang, 1,3 breit ; Kopfende und vordere. Augen- 
reihe 0,76 mm breit ; hintere Reihe 0,8 mm. Mandibeln 0,8 mm lang, zusam- 
men ebenso breit. Abdomen 2,5 mm lang, 2,3 breit. Bein 1 6,15 mm (2 -f 
0,75 + 1,5 + 1,3 + 0,6) ; Il 5,3 mm (1,75 + 0,5 + 1,2 + 1,15 + 0,7) ; 
III 3,02 mm (0,95 + 0,5 + 0,57 + 0,6 -f 0,4) ; IV 4,8 mm (1,6 + 0,5 + 
1,12 + 1,05 + 0,53). 

Das Kopfende ist breiter als beim g ; der Mittelaugenhügel ragt weniger 
vor ; der Stirnrand ist flachwinklig ; die Augen sind noch weniger ungleich ; 
das Yiereck der Mittelaugen Lsl hinten etwas breiter als vorn, und das 
mittlere Intervall ist etwas grôsser als ein Augendurchmesser. Der Clypeus 
ist etwas niedriger. Die Aussenrânder der Mandibeln sind parallel ; beide 
Furchenrander tragen je 3 Zâhne, die vordern haben etwas grôssere Abstânde 
als beim <J. Die Beine tragen keine richligen Stacheln ; die abstelienden 
Borstchen sind ziemlich égal, teils weiss, teils braun ; die Tibien und Meta- 
tarsen haben aussen 2 Rcihen von stârkeren Borstchen ; an Metatars 11 
besteht die obéré Reihe aus 6, die untere aus 9, an Tibia 11 die obéré au s 
2, die untere aus 6. Der Kôrper der Epigyne ist kurz, fast zylindrisch ; 
er ist in einen lànglich dreieckigen Clavus ausgezogen, der vor dem abge- 
rundeten Ende auf kurze Strecke parailelseitig ist ; im Profil ist er am Grande 
dem Epigynenkôrpcr gleichgerichtet, dann nach lunten und am Ende wieder 
in die ursprüngliche Richtung umgebogen ; das Ende ist oben lôfïelfôrmig 
vertieft. 

In Kôrpergestalt und Fàrbung sind beide Geschlechter âhnlich. 

Fund : Anschun fn, Ganschuen fu, 1912: 1 J, 1 $ : 


Araneus viperifer n. sp. 

$ : Kôrper 5,8 mm lang. Céphalothorax 2 mm lang, 1,8 breit ; Kopfende 
und vordere Augenreihe 1,02, hintere Reihe 1,08 mm breit. Mandibeln 
1 mm lang, zusammen wenig breiter. Abdomen 4,4 mm lang, 2,8 breit. 
Bein I 7,2 mm (2,2 + 0,9 + 1,7 + 1,6 + 0,8) ; Il 6,6 mm (2 + 0,8 + 1,5 
+ 1,5 + 0,8); III 4 mm (1,2 + 0,6 + 0,8 + 0,8 + 0,6); IV 6 mm (1,9 
+ 0,8 + 1,3 + 1,3 + 0,7). 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind kaum merkbar ; das Vorder- 
ende des Kopfes ist breiter als die halbe Breile des Thorax ; der Stirnrand 
ist etwas convex, die Ecken sind mâssig abgerundet ; die vordern Mittelaugen 
ragen eben über den Stirnrand vor. Die Augen sind klein ; die subegalen 
Mittelaugen sind nicht viel grôsser als die seitlichen ; in Oberansicht ist 
die hintere Augenreihe etwas weniger recurv als die vordere, eine quere 
Gerade berührt die hintern Seitenaugen vorn, die mittleren hinten ; von 
vorn gesehen ist die vordere Reihe ganz schwach procurv ; der hintere 
mittlere Zwischenraum ist = 1 %, der vordere = 12/3, ein hinterer seit- 
licher = 4, ein vorderer = 3 Mittelaugendurclimesser ; das Viereck der 
Mittelaugen ist vorn unbedeulend breiter als hinten und in beiden Ansichten 
breiter als lang. Die Hôhe des Clypeus kommt einem Mittelaugendureh- 
messer gleich. Die Mandibeln sind oben stark kniefôrmig ; die Aussenrân- 
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der sind parallel ; der Vorderrand dcr Klauenfurche tràgt 4 Zâhne, deren 
1., oberster, und 3. klein sind, der 2. ist der grosste. DieStacheln der Beine 
sind auffallend schwach, zum Teil abgerieben ; Fem. I hat vom 1-1, Tib. I 



Fig. 06. — Araneus viperifer n. sp. 
$. a i KOiik'V î b s Kpigyne. 


vom 1-1, unten 1-1-1-2, Met. I unten 2-2 î Bein II verhâlt sich wie I. Der 
Hinterleib ist lânglich eifôrmig, ohne eigentliche Humeralhôcker ; hinten 
ist er zugespitzt zu einem Tuberkel, das die Hinterwand schwach üherragt 
und etwas hinter und hoch über den Spinnwarzen gelegen ist ; im Profd 
ist der obéré Rand schwach, der hintere etwas stârker oonvex. Die Epigyne 
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hal gewisse Aehnlichkeit mit derjenigen von A. Irigullatus Fah. ; ein donner, 
wurmartig geringelter, heller Clavus ist breit S-fôrmig gebogen ; sein Ende 
ist ein 3 mal so breites, abgerundet dreieckiges, oben vertieftes LCffelchen ; 
aussen stossen an die Biegungen des Clavus 2 kleine, schwarze, verhornte 
Halbmondchen, deren concave Seite nacb aussen schaut, in ihren Buchten 
stehen schrâg aufgerichtete, winklig verbogene, hellbraune Stacheln. 

Der Kopf und die Mandibeln sind gelbbraun ; 2 parallèle braune Striche 
ziehen sich von den Innenrândern der hintern Mittelaugen nach hinten ; 
ein hellgelbes V grenzt den Kopfteil hinten ab ; die Brustseiten sind hell- 
braun, etwas heller marmoriert ; der Rand ist weisslichbraun ; das Sternum 
und die Hüften sind hellbraun ; auf ersterem sind undeutliche, hellere 
Flecken sichtbar, 3 Paare querer und hinten ein mittlerer longitudinales 
Die Beine sind hellbraun. Auf dem Hinterleibsrücken ist ein schmales, 
nach hinten verjüngtes Feld weiss ; es umschliesst einen grauen, in der 
Mitte unterbrochenen, mit kurzen Seitenâsten versehenen Herzstrich ; 
ausserhalb der Mittelbinde ist das Folium hellbràunlich ; es ist vorn so 
hreit als der Riicken und reicht als schlankes Dreieck bis zum Hinterende ; 
die Seiten sind durch 5 Paare flacher, teilweise unregelmâssiger Randlappcn 
wellig ; die einzelnen Wolbungen sind durch dünne braune Linien begrenzt ; 
ausserhalb des Foliums ist die Haut weiss und wird auf den Hinterleib- 
seiten nach unten immer melir braun ; das Epigastrium ist hellgrau, aussen 
von weissen Flecken begrenzt ; das Mitlelfeld des Bauchs ist hellgrau, 
undeutlich retikuliert ; es ist etwas breiter als lang, rechteckig mit convexen 
Aussenseiten ; vorn und seitlich ist es weiss umrandet ; der anschliessende, 
abgerundet dreieckige Spinnwarzenhof ist hellgrau, nicht retikuliert, vom 
Bauchfeld durch eine schmale, weiss gesprenkelte Querlinie getrennt ; seine 
Aussengrenzen sind durch 3 Paare weisser Punkte markiert ; die Spinn- 
warzen sind etwas brâunlicher als der Hof. 

Fund : West Tschekiang, 1Y 1872: 1 Ç. 


Araneus pachygnathoides n. sp. 

$ : Korper 4,1 mm lang. Céphalothorax 1,8 mm lang, 1,35 breit ; Kopf 
bei den Seitenbuchten 1, vom wie die vordere Augenreilie 0,88 mm breit ; 

hintere Reihe 0,9 mm. Mandibeln 0,9 mm lang, zusammen 1 mm breit. 

Abdomen 2,4 mm lang, 1,85 breit. Bein I 6 mm (1,7 + 0,7 + 1,4 -f 1,5 

+ 0,7) ; 11 5,1 mm (1,4 + 0,7 + 1,1 + 1,3 + 0,6) ; 111 3 mm (0,8 + 0,5 

+ 0,6 + 0,6 + 0,5) ; IV 4,4 mm (1,2 + 0,6 + 1 + 1,1 + 0,5). 

Korperform und Proportionen erinnern an Pachygnatha. Der Thorax 
ist fast kreisrund ; die Seitenbuchten sind sehr ausge.pràgt ; der Kopf ist 
auffallend lang und breit ; bei den Seitenbuchten ist die Breite 3/4, die 
Lange 3/5 von denen des Thorax ; nach vorn ist er nur wenig verschmâlert 
mit etwas convexen Seiten ; der Stirnrand ist flachwinklig ; die Mittelritze 
ist stark recurv, und die Kopfîurchen sind sehr deutlich ; der Quere nach 
ist der Kopf stark gewôlbt ; die Profillinie des Céphalothorax ist eine einheit- 
Üche Curve, eine halbe Eilinie ; auf déni Scheitel ist sie flach gewolbt und 
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geht unmerklich in die lange, wenig geneigte hintere Abdachung über ; 
vorn dagegen senkt sie sich stark und mit betràchtlicher Wolbung zu den 
vordern Hittelaugen. Der Clypeus weicht sehr stark zurück in àhnlicher 
Schiefe wie das Hinterdach. Die vordern Mittelaugen sind 1 y 2 mal so breit 
als die hintern ; die Seitenaugen sind etwas grosser als letztere, betrâchtlich 
kleiner aïs die ersteren ; die hintere Augenreihe ist in Oberansicht unbe- 
deutend recurv, die vordere von vorn ganz schwach procurv ; der hintere 
mittlere Zwischenraum ist = 1, ein seitlicher = 5 Durchmesser der hintern 
Mittelaugen ; die vordern Zwischenràume sind subegal, fast doppelt so 



Fig. 97. — Araneu» pachyffnathoides n. sp. 

Ç. a : Abdomen ; b : Epigyne von vorn ; e : von hinten. 


breit als die vordern Mittelaugen ; das Trapez der Mittelaugen ist vorn 
fast doppelt so breit als hinten, die Lânge ist annàhernd gleicli dem Mittel 
aus beiden Breiten ; der Clypeus scheint in Folge des Zurückweichens nur = 
y 2 Mittelaugenbreite. Die Mandibeln sind oben stark kniefôrmig ; auch 
ihre Aussengrenzen sind convex ; der Vorderrand der Klauenfurche trâgt 
3 gedrângt stehende Zahne, deren mittlerer gross, der apikale der kleinste 
ist ; auch die 4 Zâhne des Hinterrandes stehen dicht beisammen und sind 
subegal, nur der basale ist etwas grosser. 

Bestachelung : Fera. I oben und vorn praeapikal je 1-1, hinten vor dem 
Ende I ; Pat. 1 oben apikal und seitlich je 1 ; Tib. I oben, hinten, unten 
je 1—I, vorn 1-1-1 ; am Metatars sind die Stacheln von den Borsten nicht 
sicher zu unterscheiden ; Fem. Il = IV oben 1-1, seitlich je 1 ; die tibrigen 
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Patellen wie I, nur IV vorn 0 ; Tib. Il oben apikal 1, vorn I, liinten 1-1, 
unten 1-1-2; Tib. u. Met. 111 oben 1 ; Fem. III u. IV unten mit langen, 
abstehenden, teilweise stachelâhnlichen Borsten. 

Der Hinterleib ist rundlich elliptisch. Die Epigyne ist eine nach unten- 
vorn vorspringende Platte von fast halbkreisfôrmigem Umriss ; <Jie apikale 
Hâlfte ist vorn wulstig umrandet, hinter dem Rand etwas vertieft und 
basalwârts qucr gefâltelt. 

Der Kopf ist russig braun ; eine dünuc médiane Doppellinie, der Stirnrand, 
die Seitenrander, die Kopfîurchen und der letztere verbindende Saum der 
Mittelritze sind schwàrzlicli ; der Thorax ist blasser und fahler hraun, auch 
dunkel umrandet ; das Folium des Hinterleibs beginnt etwas hinter dem 
Vorderrand und erstreckt sich über 4/5 der Lange ; seine Ründer sind 
uneben durch 5 Paare subtrigonaler, an den Spitzen abgerundeter Lappen, 
die nahe an die Aussenrânder reichen ; letztere sind graubraun ; zwischen 
ihnen und den Lappenbuchten liegen 4 Paare ziemlich grosser weisser 
Flecke ; die Grundfarbe des Foliwns ist schwarz ; es umschliesst vorn einen 
ziemlich grosscn, elliptischen weissen Fleck und dahinter eine Làngsreihe 
von 3 breiten, hellen Querbarren, die durch schmale schwarze Binden ge- 
trennt sind ; das Ende des Hinterleibs ist wie der Seitenrand gefàrbt und 
enthâlt noch 2 procurve dunkle Querlinien ; an den untem Hinterleib- 
seiten ist je eine Reihe von 4 hellen Flecken, die durch schwàrzliche schràge 
Barren getrennt sind. Das Mittelfeld des Bauchs ist grauschwarz ; seine 
parallelen weissen Randsâume sind kurz, hinten zu grosseren Flecken 
erweitert und reichen nur halbwegs zu den Spinnwarzen ; vor Ietztern 
findet sich ein breites, etwas heller graues Dreieck, dessen Spitze zwischen 
den erwâhnten Flecken liegt. Die Mundteile sind, von den hellen Sâumen 
abgesehen, dunkel graubraun. Das Sternum ist schwârzlich, die Hüften 
sind weisslich ; die Beine sind grossenteils blass gelblich ; an Bein I u.II 
sind die Patella und die Basis der Tibia hellgrau, der Endring der Ietztern 
dunkelgrau ; âhnlich, nur weniger auflallend sind die Beine III u. IV, dafür 
sind die Endringe der Metatarsen hier etwas deutlicher und die Tarsenenden 
braun. 

Fund : Anschnn fu, Ganschuen fu, 1912 : I $. 


Araneus zygielloides n. sp. 

$: Korper 4 mm lang. Céphalothorax 1,5 mm lang, 1,2 breit ; Kopf bei 
den hintern Mittelaugen 0,65 mm breit ; hintere Augenreihe 0,65, vordere 
0,6 mm. Mandibeln 0,7 mm lang, zusammeu ebenso breit. Abdomen 2,7 mm 
lang, 2 breit. Bein I 5,6 mm (1,5 + 0,6 -f- 1,4 + 1,4 + 0,7) ; Il 4,65 mm 
(1,3 + 0,6 + 1,1 + 1,05 + 0,6) ; III 2,6 mm (0,8 + 0,4 + 0,6 + 0,5 + 
0,3) ; IV 3,85 mm (1,2 + 0,5 + 0,8 + 0,9 + 0,45). 

Der Céphalothorax hat birnfôrmigen Umriss ; die Seitenbuchten sind 
merklich, aber nicht winklig ; der Stirnrand ist gewôlht, und die Ecken 
sind abgerundet. In Oberansicht sind beide Augenreihen stark recurv, die 
hintere immer noch so sehr, dass die Seitenangen vollstândig hinter den 
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mittleren liegen ; die 3 Augenhügel sind vorragend und durch tiefe Buchten 
getrennt ; von vorn ist die vordere Reihe schwach procurv ; die vordern 
Mittelaugen sind nur 11/5 mal so breit als die 6 übrigen ; der hjntere mittlere 
Zwischenraum ist = 3/4, ein seitlicher = 2 1/5 Augenbreiten ; das mittlere 
vordere Interval! ist wenig breiter als ein Mittelauge, ein seitliches ist nicht 
viel mehr als halb so breit als das mittlere ; beim Viereck der Mittelaugen 
verhalten sich in Oberansicht Lange : hintere Breite ; vordere Breite — 2,7 : 
3: 4,1. Der Clypeus ist etwas niedriger als ein Mittelauge. Der Vorderrand 
der Mandibelfurche tràgt 4 Zàhne dicht beisammen, der 3. ist etwas kleiner 



als die übrigen ; die 3 egalen Zàhne des Hinterrands sind kleiner. Die Stacheln 
der Beine sind lang, dünn, borstenâhnlich ; unten-hinten sind an Tib. I 5, 
an Tib. II 3. Der Umriss des Hinterleibs ist elliptisch mit stumpfwinkliger 
Zpspitzung am Hinterende. Das Geschlechtsfeld ist etwas breiter als lang, 
vorn halbkreisfôrmig gerundet, hinten convergierend ; 3/4 seiner Lange 
werden beansprucht durch eine grosse Grube, die hinten offen ist und in 
die Bauchfalte ausmündet ; sie ist fast 2 mal so lang als breit, in der Vorder- 
hâlfte schwach erweitert, vorn halbkreisfôrmig begrenzt ; der Boden der 
Grube ist flach dachformig, in den vordern 2/3 leicht nach hinten ansteigend, 
im hintern Drittel sich wieder senkend ; die Grubenrânder sind wulstig, 
schwarz ; der Halbkreis um das Yorderende ist dünn ; die Seitenrànder 
sind etwa 3 mal so breit, nach hinten versclimàlert und aussen gestreckt 
3-îormig begrenzt ; auch sie sind dachartig geknickt wie der Gruhenboden. 


Source : MNHN, Paris 
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Der Céphalothorax ist hellbraun ; der Kopf wird nach vom immer dunkler, 
schliesslich rotbraun wie die Mandibeln. Die Mundteile sind braun mit 
hellen Endràndern. Das Sternum ist orangegelb ; die Hüften sind blasser 
nnd fahler ; die Beine sind hellbraun. Der Rücken des Hinterleibs ist weiss, 
fein grau retikuliert ; an seinem Vorderrand sind 2 grôssere, schrâge, sehwarze 
Flecke, die nach hinten auseinander weichen ; das Trapez der 4 schwarzen 
Muskelpünktchen ist relativ lang und nach hinten nur mâssig erweitert ; 
ausserhalb der hintern bilden 2 sehwarze Fleckchen mit diesen eine gerade 
Linie ; diese Fleckchen sind das vorderste von 4 Paaren, die 2 nach hinten 
convergierende Reihen bilden und ein hinten durch schwache Grautônung 
angedeutetes Folium einfassen. Der Bauch ist hellgrau, an den Rândern 
weiss gesprenkelt. 

Fund : Tschank hoa, 10. III 1925; 1 $. 


Araneus anjonensis n. sp. (Lokalform von A. zygielloides). 

? : Céphalothorax 1,65 mm lang, 1,45 breit ; Kopf bei den hintern Mittel- 
augen 0,8 mm breit ; hintere Augenreihe 0,7, vordere 0,63 mm. Mandibeln 
0,75 mm lang, zusammen ebenso breit. Abdomen 2,85 mm lang, 2 breit. 
Bein 1 5,8 mm (1,7 + 0,6 + 1,4 + 1,4 + 0,7) ; II 5,2 mm (1,4 + 0,7 + 1,2 + 
1,2 + 0,7) ; 1113,3 mm (1 + 0,5 + 0,7 + 0,6 + 0,5) ; IV 4,2 mm (1,3 + 0,6 + 
0,9 + 0,9 -f 0,5). 

Die Stacheln der Beine scheinen spârlich zu sein und sind meist abgerieben ; 
Fem. I oben 2 ? ; Tib. I unten mit 4 Paaren ? ; Tib. Il unten 2 Paare ; Tib. 
u. Met. Il) unten-hinten mit je 1 St. 

Der Céphalothorax ist relativ breiter als der von A. zygielloides ; die 
Seitenbuchten sind deutlicher, fast winklig ; der Kopf ist stark der Quere 
nach gewôlbt ; die Kopffurchen sind deutlich ; die Mittelgrube ist recurv ; 
das Vorragen der Augenhügel, die Krümmung der Augenreihen sind àhnlich ; 
die 4 Mittelaugen sind annâhernd gleicb gross, etwas grôsser als die seit- 
lichen ; der hintere mittlere Zwischenraum ist nur — 1/4, ein seitlicher = 
2 Mittelaugenbreiten ; das vordere mittlere Intervall ist — 1 1/3, ein seit- 
liches last — 1 Mittelaugenbreite ; beim Trapez der Mittelaugen verhâlt 
sich die Lange ; hintern Breite ; vordern =5:5 %: 7. Der C.lypeus ist 
fast so hoch als ein Mittelauge. Die Aussengrenzen der Mandibeln sind 
parallel ; die vordern Furchenrânder tragen auch 4, die hintern 3 Zâhne ; 
von den vordern ist der 2. der grosste, der 3. etwas kleiner als der 1, u. 4. ; 
von den hintern ist der apikale etwas grdsser und weiter abstehend als 
die andern. Der Hinterleib ist elliptisch. Die Epigyne gleicht derjenigen 
von A. zygielloides ; die Grube ist aber vom schmâler, etwas hinter der 
Mitte fast doppelt so breit als vorn ; die erhabenen schwarzen Grubenrânder 
sind an den Seiten nur etwa doppelt so breit als vorn uqd gehen allmàhlich 
in den Vorderrand über, hinten sind sie nur wenig nach innen gebogen. 

Der Kopf ist hell rotbraun, der Thorax Jiell graulich gelbbraun ; die Man¬ 
dibeln sind rotbraun, die Mundteile und Beinhüften weisslichbraun ; das 
Sternum hat gelblichen Ton ; die Reine sind nicht geringelt, lehmgelb. 
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die Femora sind etwas lebhafter gefârbt. Der Hinterleibsrücken ist âhnlich 
gefàrbt wie bei der Vergleichsart ; das Folium ist deutlicher, hellgrau ; 
die dunkeln Flecken der vordern 3 Paare sind grdsser ; sie bilden die Lappen 
des Foliums ; sie sind durch Hache, concave, dunkle Bogen der Lange nach 
verbunden ; die Flecken des 2. u. 3. Paares senden Querstriche nach innen, 
die sich beim 3. in der Mitte fast treffen ; das Folium ist in einiger Entfernung 
vom Hinterleihsende quer gestutzt ; die scharfen Ecken ersetzen das 4. 



Fio. 09. — Araneiw anjonentis n. sp. 
$. Epipygo u. abdomen. 


Fleckenpaar ; durch die vordern 2/3 des Foliums erstreckt sich eine undeut- 
liche, hellere mittlere Lângsbinde, die vorn von den beiden grossen, schwarzen 
nach hinten divergierenden Keilflecken begrenzt wird. Ausserhalb des 
Foliums ist der Rücken zunâchst weisslich, geht dann nach aussen auf 
die Hinterleibseiten in grau über ; der Bauch ist grau ; die Grenzen des 
Mittelfeldes sind durch einige weisse Fleckchen angedeutet, die 2 nach 
aussen convexe Bogenreihen bilden ; die Spinnwarzen sind hellbraun. 

Fund : Anjone, 1872 : 2 $. 


Araneus davidi n. sp. 


$ : Céphalothorax 2,2 mm lang, 2,3 breit ; Abdomen 3,3 mm lang, 4,1 
breit ; hintere Augenreihe 1,1 vordere 1 mm. Mandibeln 1 mm lang, zusammen 
1,1 breit. Eine Maxille 0,55 mm lang, am Ende 0,4 breit ; Lippe 0,3 mm lang, 
0,4 breit ; Sternum 1,05 mm lang, 0,8 breit. Bein 1 10,9 mm (3,6 + 1,2 + 
2,8 + 2,2 + 1,1) ; II 8,2 mm (2,6 + 1,1 + 2 + 1,7 + 0,8) ; III 5,1 mm 
(1,9 + 0,7 + 0,9 + 0.9 + 0,7) ; IV 6,6 mm (2,5 + 0,8 + 1,4 + 1,2 + 0,7). 


Source ■ MNHN, Paris 
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Bestachelung : Fem. I oben 1-1, vorn 1-2 ; Pat. 1 oben u. seitlich je 1-1 ; 
Tib. 1 vorn-oben 1-1 lange, liinten 1-1, unten 2 apikal ; Met. 1 vorn-oben 
u. liinten je 1, unten 2 nahe am Grande ; Fem. II oben 1-1 kurze in (1er 
Basalhâlfte, vorn 1 praeapikal ; Pat. wie 1 ; Tib. oben u. seitlich je 1-1 ; 
Met, oben u. vorn-unten je 1, hinten 2-1, dazu mehrere Reilien stachelâhn- 
licherBorstchen. 

Der Céphalothorax ist kurz birnfôrmig, etwas breiter als lang ; die Sei- 
tenbuchten liegen nicht weit hinter den Aussenaugen, sind deutlich aher 
nicht winklig ; das Vorderende hat 3/7 der Thoraxbreite. In Oberansicht 




Fio. 100, — Araiicu* davidi n.5j). 

$. a : Epigyni' v. unten j b ; y. binten. 


liegen die Vorderrànder der vorderen seitlichen und der hinleru Mittel- 
augen au! derselben Geraden ; der Stirnrand ist zwischen den Vorderaugen 
seitlich schwach, in der Mitte kaum concav ; die Seiten convergieren nach 
vorn unter einem Winkel von 119°; die hintere Reihe ist derart recurv, 
dass die seitlichen etwa um die halbe Breite eines Mittelauges hinter diesen 
liegen ; von vorn gesehen ist die vordere Reihe deutlich recurv ; die 4 Mittel- 
augen sind gleich gross, merklich grôsser als die seitlichen ; das hintere 
mittlere lntervall ist = 1, ein seitliches = 3 2/5, das mittlere vordere etwas 
weniger, ein seitliches etwas mehr als 2 Mittelaugenbreiten ; beim Trapez 
der Mittelaugen verhalten sich in Oheransicht Lange : hintere : vordere 
Breite = 3 ; 1: 5 -, von vorn ist es etwas lànger als hinten breit. Die Hôlie 
des Clypeus ist = 4/5 der Mittelaugenbreite. Die Mandibeln sind oben 
kniefôrmig, ihre Aussenrànder parallel ; der Furchenvorderrand tràgt 
4 Zâhne, deren 1. u. 3. kleiner sind als die andcrn i die 3 Zàhue des Hinter- 
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randes sind subegal, der apikale ist elwas entfernter. Die Maxillen sind 
1 3/8 mal so lang als beim quer gestutzten Vorderende breit, fast doppelt 
so lang als die Lippe ; diese gleicht einem Dreieck mit convexen Seiten 
und ist stumpl zugespilzt. Das Sternum ist langer als breit, eifôrmig mit 
gestutztem Vorderende. Die Beine sind dünn ; die Tibien 1 u. 11 sind etwas 
abgeplattet und in der Basalhülîte oben schwack concav ; beide Tarsal- 
klauen sind wenig gebogen, nicht agrafïenfôrmig ; die innere liât anscbeineud 
nur einen langen Kammzahn, die âusserc 6 dicht gedrüngte, die nur wenig 
kürzer sind. Der Hinterleib ist fast 11/4 mal so breit als lang, rundlich 
dreieckig mit stark abgerundeten Ecken und convexen Aussenseiten ; 
uoch stàrker convex ist der Vorderrand, doch ist der Bogen nur in der Mitte 
gewôlbt, aussen sogar schwach concav ; der Rücken ist leicht verhornt ; 
die vordern Muskelpunkte liegen nicht weit hinter dem Vorderrand ; die 
hintern sind betrâchtlich grosser und befinden sich auf 1 /3 der Rückenlànge ; 
die Oberilâche ist mit grôberen Kdrnchen, den Sockeln der Bôrstchen bestreut, 
die jeweilen im Centrum eines glatten Hofes von 0,13 0,2 mm Durch- 

messer stehen ; auf der vordern Rückenbâlfte sind sie grosser, spârlicher. 
und ungeordnet, in der hintern sind sie kleiner, viel zahlreicher und - 4 - Quer- 
reihen bildend ; die Zwischenrâume der Hofe sind âusserst dicht und fein 
gekôrnelt. Der Korper der Epigyne ist 0,35 mm lang, 0,55 breit, im Umriss 
halbkreisfôrmig, gewôlbt und von recurven, dem Vorderrand -t parallelen 
Furchen durclizogen ; seinem hintern Viertel ist der Clavus aufgelagert, 
der zur Hàlfte liber den Hinterrand des Kôrpers hinausragt ; er ist 0,23 mm 
lang, 0,3 breit, abgerundet dreieckig, oben vertieft ; der wulstige Rand 
ist hinten am breitesten. 

Die Oberseite des Vorderkôrpers und die Extremitâten sind sienabraun ; 
die Beine sind undeutlich geringelt ; die Unterseite ist hellbraun ; der Rücken 
des Hinterleibs ist etwas graulich braun ; das Mittelfeld des Bauchs ist 
nach hinten schwach versclimâlert, so lang als breit; gegen die Rânder 
ist es weiss, grau retikuliert, innen grau mit spârlichen weissen Fleckchen ; 
die Spinnwarzen sind braun, ausserhalb der untern ist ein weisser Punkt 
jederseits. 

Fund : Han-tschong fu, Süd Schensi, 1873 : 1 Ç. 


Cyrtarachne szetschuanensis n. sp. 


$ : Céphalothorax 4 mm lang, 3,9 breit, 1,6 hoch ; Abdomen (gequetscht) 
9 mm lang, 10 breit ; bei einem unbeschâdigten Stück 7,2 mm lang, 9,5 
breit, 5 hoch ; Kopfende und vordere Augenreihe 2,5 mm breit, hintere 
Reihe 2,6 mm, Mandibeln 1,3 mm lang, zusammen 2 breit. Eine Maxille 

1.1 mm lang, an der Basis 0,25, jenseits der Lippe 0,55 mm breit ; Lippe 
0,5 mm lang, 0,8 breit ; Sternum 1,5 mm lang, vorn ebenso breit. Bein I 
10,6 mm (3,4 + 1,7 + 2,5 + 2 + 1) ; Il 10,2 mm (3,2 + 1,7 -f 2,4 + 2 + 
0,9) ; 111 6,7 mm (2,3 + 1,1 + 1,1 + 1,1 + 0,8) ; IV 9,1 mm (3,2 + 1,4 + 

2.1 + 1,7 + 0,7). 


Source • MNHH, Paris 
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Der Céphalothorax hat kurz birnfôrmigen Lmriss ; er ist weaig làuger als 
breit ; die Seitenbuchten sind deutlich aber nicht winklig ; der Kopf hat 
bei den vordern Seitenaugen etwas mehr als 5/8 der Thoraxbreite ; der 
Stirnrand ist llachwinklig mit schwach vorspringendem Mittelaugenhiigel ; 
die Mittelritze ist kaum bemerkbar, ein kurzer Làngsstrich, der sich hinten 
gabelt ; die Profillinie ist domformig, in der Mitte ara hochsten, nach beiden 
Enden fast gleichmâssig abfallend, bei den hintern Mittelaugen nur noch 
halb so hoch als in der Mitte, hinter jenen ist sie leicht concav. Die Augen 
sind klein ; die vordern Mittelaugen sind etwas grôsser als die hintern ; 



Fia. 101, — Cgrlarachn* ezetuchuanemis n. sp. 
Ç. Epigyne. 


die subegalen Seitenaugen sind merklich kleiner ; in Oberansicht sind beide 
Reihen stark recurv ; die hintern Seitenaugen liegen um deu doppelten 
Durchmesser der hintern mittleren hinter diesen zuriick ; von vom gesehen 
liegen die vordern Seitenaugen etwa um den Radius der mittleren tiefer 
als diese ; der hintere mittlere Zwischenraum ist = 2, ein seitlicher fast = 
7 Mittelangenbreiten ; vorn ist das mittlere Intervall fast — 1 y 2 , ein seit- 
liches = 1 y 2 Durchmesser der vordern Mittelaugen ; beim Trapez der 
Mittelaugen verhalten sich in Vorderansicht Lange : hintere : vordere 
lïreite = 5 :6 : 7 ; in Oberansicht ist es nur halb so lang als hinten breit. 
Der Clypeus ist 1 y 2 mal so hoch als die vordern Mittelaugen. Die Mandibeln 
sind zusammen oben viel breiter als lang, nach unten stark verjüngt ; beide 
Furchenrânder tragen je 3 Zâhne ; die vordern sind gross, plump ; der 
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mittlere ist der grôsste, der apikale steht diclit beim Klauengelenk ; die 
3 hintern sind subegal. Die Maxillen sind in dem die Lippe überragenden 
Teii überall gleichbreit und divergieren nach vorn, der Endrand ist convex, 
die Ecken sind erkennbar ; die Lippe ist 1 3/5 mal so breit aïs lang, die 
Aussenrânder sind parallel, der Vorder- und Hinterrand convex, der erstere 
in der Mittc mit kleiner Einbuchtung ; die hintere Grenze des Endwulstes 
ist dem Hinterrand parallel. Das Sternum ist so lang als vorn breit, hinteu 
zugespitzt, mit convexen Seiten (Wappenschild). Die Beine sind wehrlos ; 
der Metatars I tragt oben eine Reihe von 8 fast stachelâbnlichen Borsten 
und unten 2 àhnliche Reihen. Der Hinterleib ist vorn wenig breiter als 
lang, dreieckig ; die Aussenseiten sind gerade, der Vorderrand ist convex ; 
die Vorderecken sind kaum, das Hinterende nur unbedeutend abgerundet ; 
die 4 Hauptmuskelpunkte bilden ein Trapez, das hinten doppelt so breit 
aïs vorn und so lang als vorn breit ist ; das vordere Paar liegt mit den Aussen- 
ecken auf derselben Geraden ; in der Mit te des Vorderrandes steben 3 
Sigillae dichl beisammen. Bei dem kleineren, besser erhaltenen Exemplar 
ist der Hinterleib relativ breiter ; das Hinterende ist stârker abgerundet ; 
der Vorderrand ist stârker convex, aber im mittleren Drittel mit flacher 
Einbuchtung, deren Rand entlang die 7 Sigillae angereiht sind ; die 3 mitt¬ 
leren sind grôsser ; neben den Seitenecken heben sich flache aber deutliclie 
Humeralhdcker nach oben. Auf dem Epigastrium ist zwischen den Lungen- 
deckeln ein glattes, wohlbegrenztes, gewôlbtes, querovales Feldchen, das 
1 y 2 mal so breit als lang und um seine halbe Lange von der auflallend 
kleinen Epigyne entfernt ist ; der Epigynenkorper ist niedrig und undeut- 
lich von der Bauchflâche abgegrenzt ; er überragt die Bauchflâche teilweise 
und endet in einer breiten, querovalen Umwallung um die Basis des Clavus ; 
dieser ist schlank dreieckig, am Ende abgerundet und oben ausgehohlt, 
nacb hinten, hinten-unten und unten gebogen ; in Seitenansicht zeigt er 
quere Ringelung, die nach hinten deutlicher wird. Der ganze Vorderkôrper 
mit Einschluss der Extremitâten ist hell orangebraun ; der Hinterleib ist 
hinter den Seitenecken gelblichweiss, davor etwas graulich, die Hofe der 
Sigillae sind mehr gelblich ; am Bauch hinter der Faite ist ein breites, graues 
Dreieck, dessen abgerundete Spitze durch schwarze Fârbung von den Spinn- 
watzen getreunt wird ; schwarze Fârbung fasst als enger Rahmen die Spinn- 
warzengruppe ein und dehnt sich als Einfassung des Mittelfeldes bis fast 
zu dessen Vorderecken aus ; der hreite Bauchrand mit anscliliessenden 
llinterleibseiten ist eng braun quer gestreift und gefâltelt. Beim kleineren 
Exemplar sind Humeralhocker und Vorderrand auch hellgrau und bilden 
ein Haches Hufeisen ; die Hocker sind von je 2 concentrischen weissen 
Ringen umrahmt ; die Fàltclung der Hinterleibseiten ist nur durch die 
braune Streifung angedeutet. Das Abdomeu dieses Exemplars stimmt 
in seiner Form mit dem von C. lepida Thorell (Ann. Mus. civ. Genova, 
Ser, 2, V111, p. 80) übereiu, nur bilden die 7 Sigillen am Vorderrand eine 
procurve Reihe. 

Fund : Pin.-Fag. Région von Kony-Tschiu, Szetschuan, 1908 ; 2 $. 
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Paraplectana quadrimamillata n. sp. 


Ç juv. ; Céphalothorax 3,2 mm lang, 3,1 breit ; Abdomen 8 mm lang, 
9,6 breit; Kopfende und vordere Augenrcihe 1,9 mm breit, hintere Reihe 
1,95 mm ; Kopî bei den Buchten 2,1 mm breit. Mandibeln 1,3 mm lang, 
zusammen 1,6 breit. Eine Maxille fast 0,7 mm lang, vor der Lippe ebenso 
breit. Lippe 0,47 mm lang, 0,62 breit. Sternum 1,5 mm lang, 1,1 breit 
Bein I 8,4 mm (2,7 + 1,4 -f 1,9 + 1,6 + 0,8) ; II 8,1 mm (2,7 + 1,3 + 
1,8 + 1,5 + 0,8) ; 111 5,8 mm (2 + 0,8 + 1,2 + 1,1 + 0,7) ; IV 8 mm (2,9 + 
1,2 -f 1,9 + 1,1 + 0,6). 

Vom Céphalothorax ragt nur der Vorderkopf mit den Seitenbuchten 
nnter dem Hinterleib hervor ; die Seitenbuchten sind winklig, der Kopf 
clavor ist fast parallelseitig, halb so lang, als der Vorderrand breit ist ; dieser 



Fus. 102. — Fara)>leclana quadrimamilUtla a. sp. 
Ç. a : Abdomen ; 6 : Kpigyne. 


ist fast quer ; der Mittelaugenhügel ragt nur wenig vor ; die Kopiïurchen 
sind wohl entwickelt. In Oberansicht sind beide Angenreihen recurv ; die 
hintern Seitenaugen liegen vollstàndig hinter den mittleren; von vorn 
gesehen ist die vordere Reihe procurv ; der obéré Rand der seitlichen und 
der Unterrand der Mittelaugen liegen auf gleicher Hohe ; die 1 Mittelaugcn 
sind subegal, grôsser als die seitlichen ; sie bilden ein Rechteck, das von 
vorn gesehen fast doppelt so breit als lang ist ; von oben scheint es weniger 
verkürzt ; die mittleren Zwischenrâume sind fast — 2, die seitlichen fast 
= 5 Augendurchmesser ; die Augenhügel sind wenig hoch aber dcutlich ; 
die seitlichen ragen vorn als kleine Tuberkel über den vordern Seitenaugen 
empor. Der Clypeus ist fast doppelt so hoch als ein Mittelauge. Die Mandi- 
hcln sind zusammen breiter als lang, oben kniefôrmig, nach unten etwas 
verschmalert ; der Vorderrand der Klaucnfurche tragt 3 krâftige Zâhne, 
deren mittlerer grôsser ist ; am Hinterrand steht ein ZShnchen hinter der 
Alitte des Randes der Gelenkgrube, 2 folgende sind etwas weiter entfernt ; 
innerhalb dieser beiden ist eine Art Kauplatte aus etwa 12 klcineren, dicht 
gcdrângten Zàhnchen von wechselnder Grosse. Die Maxillen sind relaliv 
kurz und breit; die Lippe ist mehr als halb so lang als jene, breit dreieckig 
mit stark abgerundeten Ecken. Das Sternum ist fast rundlich, aber hinlcu 
iu eine lange, schmale Spitze ausgezogen, die zwischen die Hüften IV ein- 
dringt. Die Patellen und Tibien I und II sind oben llach, die Tibien zudem 
Mémoires dd Muséum. — Zoologie, t. XXV 12 
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nocll eingesattelt. Der Hinterleib ist 1 1 /5 mal so breit als lang, fast 8-eckig 
im Umriss, oben stark gewolbt ; die vordere Abdachung ist etwas abge- 
flacht und durch seichte Vertiefungen uneben, die hintere ist gleichmàssig 
gewôlbt ; die 4 Muskelpunkte bilden ein kurzes, breites Trapez auf der 
Alitte des Rückens ; nahe an den Ràndern stehen 17 Sigillae, vorn ein reeurver 
Bogen von 9, hinten ein procurver von 8 ; vor den 2 inittleren hintem ist 
ein weitcres, gleich breites Paar, das von jenen etwas weiter als von den 
hintem Muskelpunkten entfernt ist ; die Hôfe der Sigillen sind teils rundlich, 
teils polygonal, fein lederrunzlig, ihre Zwischenrauine sind entweder grob 
flach vermikuliert oder fast glatt ; jede Hinterleibseite ist durch 9 seichte 
senkrechte Furchen in (lâche Beulen zerlegt, die von oben nicht sichtbar 
sind ; 3 jederseits ragen etwas stàrker vor als die dazwischen licgenden ; 
von jenen tragen die 2 vordern Paare kleine, halbkugelige, tiefschwarze 
Tnberkel, die in Oberansiclït die Aussenecken des Aehtecks bilden ; die 
Seitenfelder des Bauclis sind gefàltelt ; die Spinnwarzen haben die gewbhn- 
liclie Form, ihr Hof ist nicht rôhrenformig. 

Die ganze Fârbung oben und unten ist honiggelb • die Ilbfe der Sigillen 
sind leicht orange getônt ; 8 ziemlich grosse, rundliche, heller gelbe Flecke 
sind zu einem peripherischen Kranz angeordnet, sie fallen aber kaum auf ; 
2 kleinere stehen zwischen den Muskelpunkten ; auch die 3 grosseren Beulen 
jeder Hinterleibseite sind gelblicher. 

Fund : Kony-Tscheu, Szetschuan, 1913: 1 $ juv. 


Ordgarius sexspïnosus ThorcII. 

? : Céphalothorax 4,5 mm lang, 3,9 breit ; Abdomen 10 mm lang, 11 breit, 
7 hoch ; JKopfende und vordere Augenreihe 2,18 mm, hintere Reihe 2,28 mm. 
Mandibeln 1,7 mm lang, zusammen ebenso breit. Eine Maxille 1,1 mm lang, 
vor der Lippe 0,75 breit. Lippe 0,6 mm lang und breit. Sternum 2,1 mm 
lang, 1,9 breit. Bein I 14 mm (4 + 2 + 3,4 + 3,5 -f 1,1) ; Il 13,5 mm (4 + 
2 + 3,3 + 3,2 + 1) ; III 7,9mm (2,7 + 1,2 + 1,7 + 1,5 + 0,8) ; IV 11,3 mm 
(3,9 + 1,5 -f- 2,9 + 2,1 + 0,9). 

Der Thorax hinter den Seitenbuchten ist etwas breiter als lang ; der 
Kopf ist vor den Buchlen halb so lang als der Thorax und 1 2/5 mal so 
breit als lang ; die Buchten sind sehr tief und die Kopfseiten coneav gebogen, 
da die Hügel der Aussenaugen seitlich vorragen, sie überragen auch oben 
die Seilenaugen brauenartig ; auch der Mittelaugenhügel ragt weit nach 
vorn vor, ist aber abgerundet, die seitliehcn Zwischenraume der Vbrderaugen 
sind bogenfdrmige Einbuchtungen ; die Kopflànge in der Mittellinie ist 
3/1 von der des ganzen Céphalothorax ; der Kopf ist hinten nicht zugespitzt, 
.sondera behâlt 1/4 der Thoraxbreitc ; auch bleibt er hinten hetrâclillich 
iibcr den Thorax erhaben und bildet eine nach hinten schauende Wolbung, 
deren Rand 4 kleinere Doruen aufgesetzt sind, wovon die 2 inittleren nach 
oben, die âussern seitlich gerichtet sind ; der Kopf ist oben stark gewolhl 
und trâgt auf dem Scheitel, hinter der Mitte einen grossen, sehr (1,3 mm) 
holien Dorn, der nach oben und leicht vorwàrts gerichtet ist ; er ist von 
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den 4 Domeu des Hinterendes durch eine tiefe, quere Eiusattlung getrennt ; 
vor ihm steht noch ein viel kleinerer, nach vorn schauender Dorn auf der 





Mittellinie ; vor diesem fâllt die Profillinie nach vorn ab und ist schliesslich 
hinter dem Mittelaugenhügel concav, da der letztere etwas ansteigt. Der 
Randumschlag des Thorax ist ziemlich breit. Die Augen sind ziemlich klein. 


Source • MNHH, Paris 
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nur die vordcrn Mittelaugen sind fast doppell so breit als die subcgalen 
übrigeu. In Oberansicht sind beide Augenreihen stark und fast in gleicliem 
Grade recurv : die hintern Seitenaugen liegen beinahe un» 2 Durchmesser 
hinter den mittlcren ; eine quere Gcradc berührt die vordern Seitenaugen 
vorn, die hintern Mittelaugen hinten ; von vom gesehen ist die vordcre 
Beihe stark procurv ; die Seitenaugen liegen um den Durchmesser a er 
mittleren tiefer als diese ; das mittlere hintere lntervall ist = 2, ein seitliches 
mehr als 6 Duchmesser der hintern, das mittlere vordere = 1 y 2 , ein seit- 
liclies — 1 Durchmesser der vordern Mittelaugen ; beim Mittelaugenviereck, 
von vorn, verhalten sich Lange : hinterer : vorderer Breite = 3: 4: 5, in 
Oberansicht ist es ein wenig kürzer. Der Clypeus ist 3 3/4 mal so hocl» als 
ein Mittelaugc. Die Mandibeln sind oben kniefôrmig, ragen aber nur wenig 
vor ; sie werden vorn noch ctwas vom Angenhügcl überdaeht ; jede ist 
doppelt so lang als breit, parallelscitig ; das fast quere Ende ist convex ; 
beide Furcbenrândcr tragen je 3 Zàhne, vorn ist der apikale, hinten der 
basale etwas kleincr als die übrigen. Jede Maxille ist etwa 1 y 2 mal so lang 
als breit, vor der Lippe lângsgeriehtet, parallelseitig, am Ende etwas schief 
gestutzl, so dass der Endrand nach innen ansteigt ; die aulTallend lange 
Lippe ist am Grunde parallelseitig, in der Endbàlfte stumpfwinklig zuges pitzt 
und schliesslieh abgerundel. Das Sternum ist fast dreieckig, etwas lânger 
als breit ; der Vorderrand ist gerade ; die Seitenrânder sind mit je 3 vor- 
ragenden Ecken versehen, die durch Hache Buchten getrennt sind ; das 
Hinterende ist sehlank zugespitzt und dringt zwischcn die Hüften IV ein. 
Der Fémur 1 ist in der Basalhâlfte stark nach innen gekrümmt ; dieBehaarung 
der Beine ist weich, abslehend, weisslich, oben kurz ; an den untern Kanten 
von Patella und Tibia 1 u. 11 ist sie lang und dicht, fransenartig ; auch 
die weisse Kôrperbehaarung isl weich, flaumig, abstehend. Der Hinterleib 
ist in Oberansicht dreieckig, etwas breiler als lang ; die Vorderecken sind 
schrag gestutzt, die Enden der Abslutzungen etwas abgerundet ; die Seiten¬ 
rânder sind scliwacli convex ; hinten endet das Abdomen in ein Paar kegel- 
îbrmiger Flocker, die nahe beisainmen sind ; ein 2., glcich breites, àhnliches 
Paar steht unfern davor ; innerbalb der Vorderecken sind 2 niedrige, flaehe 
Hnmeralhdcker ; im Profil überragt sowobl die vordere als die hintere Partie 
des Abdomens den Bauch zwisehen Petiolus und Spinnwarzen betrâchtlicli ; 
letzterc stehen fast in der Mille der Gesamtlànge. Auf dem Epigastrium 
ist vor der Epigyne eine querelliptische, dunkelbraune, wannenartige Grube ; 
sie ist 1 2/3 mal so breit als lang und um etwas mehr als ihre Lange von der 
Epigyne getrennt ; letztere ist etwas breiter als die Wanne, eine quere, 
hinten olfene Grube vor der Bauchfalte ; sie ist etwa 3 mal so breit als lang, 
an den Seiten abgerundet, aussen und vorn erhaben dunkel gerandet ; 
die Ansscnrauder sind etwas dieker, lialbmondfôrmig um die Grubeuseiten 
herumgebogen ; der Vorderrand isl in der Mitte procurv und springt bis 
zur Mitte der Grube nach hinten vor ; er ist hier lappenartig aufgebogen. 
Der Kopf ist vor der wulslartig nach aussen auslanfenden Basis des grossen 
Dorus rüllichbraun ; die Dornbasis samt ihren Scitenwülsten ist heller, 
auch auiîallender weiss behaart ; der Hinterkopf und die Gruben hinter 
den Dornwülsten sind dunkelbrann ; der Thorax ist eher heller als der 
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Vorderkopf, mit 2 hraunen, procurven Radien jederseits ; der kiirzere, 
vordere ist nach vorn-aussen, der hintere nach hinten-aussen gerichtet. 
Der Clypeus und die Mandibeln sind hell fahlbraun, letztere haben vorn 
in der Mitte einen rotbraiinen Klecks. Die Paipen und Beine sind hell braun- 
gelb ; erstere sind an den Patellen und Tibien rotbraun gefleckt ; die Femora 
der Beine sind rotbraun geringelt, ein breiterer Ring ist an der Basis, schmale, 
schiefe, wellige vor und hinter der Mitte ; Patel la und Tihia sind einfàrbig ; 
am Metatars ist der Ring vor der Mitte hauptsachlich unten, der apikale 
dagegen rundum ausgebildet; an den andern Beinen, besonders 111 u. IV, 
ist die Ringelung reduziert. Der Rücken des Hinterleibs ist schmutzig 
brânnlichweiss ; die eingesattelte vordere Ahdachung vor den Humeral- 
schwielen ist grau und nach aussen dunkler braun gefleckt ; braune, etwas 
marmorierte Flecke sind nnterhalb der Humeralhôcker ; an jeder Seite 
ist zwischen und vor den Tuberkeln des Hinterendes ein lebhaft rotbrauncr, 
schàrfer begrenzter Fleck. 

Fnnd : Loochow, Guik-su, 4. IX 1924 : 1 $. 


Choryzopes trimamillatus n. sp. 
aff. frontal!» Cambr. 

? : Céphalothorax 3 mm lang, 2 breit ; Abdomen 5 mm lang, 3,5 breit 
nnd hoch ; Kopf 1,9 mm lang, 2 hreit ; Thorax hinter dem Kopf 1,1 mm 
lang, 1,84 breit ; hintere Augenreihe 2, vordere 1,95 mm. Mandibeln 1,45 mm 
lang, zusammen 1,7 breit; eine Maxille 0,43 mm lang, vorn 0,55 breit; 
Lippe 0,22 mm lang, 0,41 breit. Sternum 0,7 mm lang, 0,85 breit. Bein 1 
5,6 mm (1,6 0,6 + 1,3 + 1,3 + 0,8) ; II 5,4 mm (1,5 + 0,6 + 1,3 -f 1,3 

+ 0,7) ; 111 3,9 mm (1,1 + 0,6 + 0,9 + 0,7 + 0,6) ; IV 6,2 mm (1,9 + 0,7 
+ 1,4 + 1,5 + 0,7). 

Der Céphalothorax ist 1 y 2 mal so lang als breit ; der Umriss ist elliptisch 
mit einer wenig hreiten, schwach recurven Abstutzung am Hinterende ; 
der Kopf ist 1 2/3 mal so lang als der Thorax und kaum breîter als dieser, 
verkehrt herzfôrmig ohne Ecken, mit seichter Einhnclitung liinten, oben 
lângs der Mitte mit seichter Dépréssion ; die Profillinie steigt um 45° von 
den hintern Mittelaugen mit flacher Wôlbung an bis zur hochsten Stelle 
auf 2/3 der Kopflànge und senkt sich hinter der Gipîelwolbnng erst vie] 
steiler, um dann allmâhlich in das Hacher geneigte Hinterdach des Thorax 
üherzngehen ; Augenfeld mit Clypeus sind senkrecht, der Rand des letztern 
sogar etwas nach hinten gebogen. Die Seitenaugen sind von oben nicht 
sichtbar ; die Augen sind klein, am kleinsten die hintern Seitenauge.n von 
elliptischem Umriss ; ihr kleinerer Durchmesser ist 3/4 von dem der runden 
vorderen Seitenaugen, der grôssere kaum geringer als letzterer, der Zwischen- 
raum beider Seitenaugen ist gleich dem Radius der vordern ; die Mittelaugen 
bilden ein Quadrat ; die vordern sind etwas grôsser als die hintern ; das 
vordere lntervall ist — 1, das hintere — 1 / 2 Durchmesser der vordern 
Mittelaugen ; 6 mal so breit als dieser ist ein hinterer, 5 mal ein vorderer 
seitlicher Zwischenraum ; beide Augenreihen sind in Vorderansicht procurv. 
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Fig. 104. — Charyzaprt hhmmiüatv* n. sp. 

O a : Céphalothorax v, vojn ; 6 : v. obon i c s v. d. Seite s ; Kpigyno , 
f ï Mundtoile «. Stemm»; ci Abdomen v. obon; hi v. d, .Seite, 
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die hintere stark ; bei lier vordern berührt eine quere Gerade die Seitenaugen 
oben, die mittleren unten. Der Clypeiis ist so hoch als ein vorderes Mittel- 
auge. Die Mandibeln sind vorn und aussen gewôlbt aber nicht kniefôrmig ; 
die Innenseiten berühren sich nnr im basalen Drittel, darunter weichen 
sie stark auseinander bis zu einem nach innen vorspringenden, rundlichen 
Lappen, der eine dicht gedrangte Reihe von 9 spitzen Zâhnchen trâgt. 
Die Maxillen sind endwârts sehr stark verbreitert, apikal doppelt so breit 
als an der Basis und betrâchtlich breiter als lang ; die fast geraden Aussen- 
rânder divergieren nach vorn ; die Endrânder bilden mit ihnen rechte Winkel 
mit kaum abgerundeter Spitze ; die lnnenrânder convergieren stark und 
die Innenecken sind abgernndet ; die Lippe ist ein gleichschenklig- recht- 
winkliges Dreieck, dessen basale Ecken zu kleinen, rundlichen Lâppchen 
erweitet sind ; das Sternum ist etwas breiter als lang, dreieckig; der Vorder- 
rand hat hinter der Lippe eine procurve Einhuchtung ; an den Seitenrândern 
springen je 3 durch Hache Buchten getrennte Ecken vor. Die Beine sind 
nicht eigentlich bestachelt. Der Umriss des Hinterleibs wâre eifôrmig ; er 
endet aber hinten in 3 stumpf kegelformigen Hôckern ; die seitlichen davon 
sind weit getrennt ; der Zwischenranm ihrer Spitzen ist = 5/7 Abdomen- 
breite ; der mittlere ragt weiter nach hinten vor und liegt viel tiefer ; er 
ist der senkrechten, aber stark gewôlbten Hinterwand aufgelagert ; vor 
den âussem Hockern ist die obéré Profillinie fast horizontal. Das etwas 
gewôlbte Geschlechtsfeld ist ein querer Rhombus mit abgerundeten Ecken ; 
hinten ist es hellbraun, nach vorn wird es schwàrzlich ; es sind ihm hier 
2 grosse, runde, wenig getrennte, dunkle Flecke angelagert ; ein helles, 
hreit fischschwanzformiges Feldchen hinten ist dünn dunkelbraun umrandet ; 
2 dunkle Spalten, die aussen fast quer, innen nach hinten umgebrochen 
sind, begrenzen eine mittlere, quere braune Platte auf der Hinterhâlfte 
des Feldchens. 

Der Céphalothorax und die Mandibeln sind ziemlich dunkel rotbraun ; 
2 aneinanderstossende, querovale Flecke auf dem Scheitel des Hinterkopfs 
sind heller ; die Beine sind hellbraun, dunkler braun geringelt, an Fémur, 
Tibia und Metatars je 2 Ringe ; die Patella ist fast ganz verdunkelt, Die 
Lippe ist am Grunde dunkel rotbraun ; das Sternum ist etwas heller mit 
schmalen dunkeln Rândern. Der Hinterleib ist oben weisslich, hellgrau 
retikuliert, làngs der Mitte mit 5 hellen Punktpaaren ; die direkt hinter 
der Mitte sind die grossten und deutlichsten ; die Hinterleibseiten werden 
nach unten dunkler ; den Bauch deckt ein weissliclies, grau retikuliertcs 
Schild mit durchgchender, dunkelgrauer Medianlinie. 

Fund : Anschun fu, Ganschuen fu, 1912; 1 ?. 

Tmarus orientai» n. sp. 

r? : Céphalothorax 1,9 mm lang, 1,7 breit ; Abdomen 2,5 mm lang, 1,1 
breit. Kopf vorn 1 mm breit ; hintere Augenreihe 1,2 mm, vordere 0,9. 
Bein I 8,55 mm (2,45 + 0,95 + 2,1 + 1,85 + 1,2) ; II 7,7 mm (2,42 + 
0,8 -J- 1,9 + 1,68 + 0,9); 111 4,58 mm (1,45 + 0,59 + 1,13 + 0,68 + 
0,73) ; IV 5 mm (1,6 + 0,7 + 1,13 + 0,87 + 0,7). 
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Die Art ist dem T. piger (Walck.) sehr âhnlich, aber grôsser ; die Fàr- 
hnng ist bei âhnlicher Zeichnung heller, mehr graulich. 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind tief und dem Vorderrand 
genàhert ; die Kopfseiten davor sind kurz und parallel ; der Stirnrand 
ist gerade, die Ecken sind wenig abgerundet. Die grossen, auf ausgedehnten, 
ilachen Hügcln stehenden Seitenaugen sind subegal, doppelt so breit als 
die hintern Mittelaugen, diese sind mindestens 2 mal so breit als die punkt- 
fdrmigen vordern ; beide Reihen sind in Obéra nsicht recurv ; bei der vordern 
beriilirt eine quere Gerade die Seitenaugen vorn, die mittleren hinten ; 
bei der hintern Reihe liegen die Seitenaugen um eine Spur weiter zurück ; 



a 


Pro. 103. — Tmanut orientait* n. sp. 
a : Tib, + Tai-s dos Palps v. untcn •, b: v. untcn-aussc-n. 


hinten ist der mittlere Zwischenraum = 2 3/4, ein seitlicher = 4, vorn 
der mittlere = 2 1/4, ein seitlicher = 2 1/1 Durclimesser der hintern Mit¬ 
telaugen ; beim Trapez der Mittelaugen verhalten sich vordere Breite : 
Lange : hintere Breite =4:5:6. Der proclive Clypeus ist halb so lang 
als das Mittelaugen trapez ; er tràgt vorn eine dem Rand parallèle Quer- 
reihe von 9 ? langen, gebogenen Borsten, von welchen nur noch 3 erhalten 
sind. Der Palp ist dem von T. piger âhnlich, aber die obéré Tibialapophyse 
ist nicht hakenformig; der Vorsprung an der Basis der Lamina aussen 
ragt viel weiter vor ; der von ihm gestützte Embolus ist viel schlanker 
zugespitzt und ragt stârker nach aussen-hinten vor. 

Das Sternum ist dicht hraun punktiert ; die Grundfarbe zwiscben den 
Pnnkten ist submarginal heller, gelblich, auf der Scheibe braun mit un- 
deutlichem Medianstrich auf der vordern Halfte. Die dunkle Mittelbinde 
hinter der Bauchfalte ist viel schmâler als bei T. piger ; die Metatarsen 
und Tarsen der Beine sind schwàcher geileckt. 

Fund : Yen-monn Pass, Schansi, 17.-19. VI 84 : 1 
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Coriarachne potanini n. sp. 

$ : Kôrper 6,8 mm. Céphalothorax 2,5 mm lang, 2,7 breit ; Abdomen 
4,3 mm lang, 3,9 breit ; Kopfende 1,6 mm ; vordere Augenreihe 1,4, hintere 
1,5 mm. Hôhe des Kopfes von vorn 0,5 mm. Mandibeln 0,7 mm lang, oben 
zusammen 1,2 breit. Bein 1 7,2 mm (2,4 + 1,1 + 1,5 + 1,3 + 0,9) ; Il 
7,2 mm (2,2 + 1,1 + 1,5 + 1,4 + 1); 111 5 mm (1,5 + 0,8 + 1,1 -f 0,9 

+ 0,7) ; IV 5,3 mm (1,6 + 0,8 + 1,2 + 0,9 + 0,8). 

Bestachelung : Fémur 1 nahe der Basis vorn mit 3 Stachelu in gerader, 
ansteigender Reihe, oben mit 1 stârkern vor, einem dünnern nach der 

Mitte ; Tibia unten mit 3 Paaren ; Metatars vorn mit 1, liinten mit 1-1-1 

SI., unien mit 4 Paaren ; Bein 11 wie 1, nur Fem. oben mit 1-1-1 ; Tib. 
111 unten 1-2-2 ; Met. vorn 1-1, hiuten 1-1-1, unten 4 Paare ; die linke 



Fia. 106. — Coriarachne poianini n. *p. 
$. Epigyno. 


Tib. IV hat unten nur 1 Stachel, die übrigen sind Borsten ; die rechte liât 
unten 1-2-2 Stacheln ; Metatars IV vorn apikal 1, liinten 1-1, unten 1-2. 

Der niedrige, ilache Céphalothorax liât breit birnformigen Umriss und 
ist etwas breiter als lang; die Seitenbuchten sind wohl entwickelt aber 
nicht winklig, weit vorn bei den hintern Seitenaugen gelegen ; der Stirn- 
rand ist schwach convex, die Ecken sind kaum abgerundet. Die Augen 
sind klein ; die hintern Seitenaugen sind 1 y 2 mal, die vordern 3 mal so 
hreit als die snbegalen, fast punktformigen Mittelaugen ; in Oberansicht 
ist die vordere Reihe schwach, die hintere stark recurv ; die hintern Seiten¬ 
augen liegen um ihren doppelten Durchmesser hinter den mittleren ; die 
3 hintern Intervalle sind je = 5 Scitenaugenbreiten-; in Vorderansicht 
ist die vordere Reihe gerade ; das mittlere lntervall ist = 3, ein seitliches 
wenig mehr als 2 Durchmesser der vordern Seitenaugen ; das Viereck der 
Mittelaugen ist liinten kaum breiter als vorn und in Oberansicht doppelt 
so hreit als lang. Der Clypeus ist fast doppelt so hoch als ein vorderes Seiten- 
ange. Die Mandibeln sind oben zusammen viel breiter als lang, nach unten 
stark verschmâlert. In das Gesclilechtsfeld ist eine kreisrunde, wannen- 
artige Vertiefung eingesenkt, die um ihren Durchmesser von der Bauch- 
falte entfernt ist ; vom Vorderrand der Grube zieht sicli ein spitzdreieckiger, 
grauweisser, vielleiclit schwellbarer Kiel nach liinten, der sicli leicht nach 
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dem Grubengrund senkt und deren Hinterrand nicht ganz erreicht ; von 
letzterem erstrecken sich 2 ganz seichte Làngsrinnen bis zur Bauchfalte, 
deren Zwischenraum etwa 2/3 der Grubenbreite entspricht ; in diesem 
finden sich in geringem Àbstand von der Gruhe ein Paar kleiner, runder, 
dunkler Grübchen. 

Das Augenfeld des Kopfes ist ein recurver heller Bogen, der aussen weiss- 
lich, dazwischen hellhraun ist ; sonst ist der Céphalothorax sienabraun, 
stellenweise etwas heller marmoriert ; ein breiter Brustrand ist hellgelb 
retikuliert und geadert ; Spuren dieser Fârbung dringen strahlenformig 
halhwegs bis zur Mittelritze vor. Der Clypeus ist hellbraun mit einer sub- 
marginalen Reihe zahlreicher diinkler Pünktchen. Die Mandibeln haben 
auf braunem Grunde eine gelbhraune Querbinde etwas über der Mitte 
und einen weissen Puukt innen am Ende. Der Fémur I ist oben brann, 
vomohen gelbweiss, nach beiden Enden hin grôber braun geileckt ; vorn- 
unten ist die Grundfarbe etwas dunkler, die Sprenkelung dagegen feiner 
und etwas weniger dunkel •, die Unterseite ist noch heller, noch feiner punk- 
tiert, die Hinterseite ist braun ; Patella und Tibia sind oben etwas heller 
braun als der Fémur ; die Patella ist vorn vor der Mitte schwach aufgehellt ; 
die Tibia ist vorn, ausgenommen an den Enden, hell gelblich, mit grôberen 
braunen Punkten bestreut ; der Metatars ist vorn etwas aufgehellt ; der 
Tars ist ganz hellbraun ; Bein II ist etwas, III u. IV sind betrâchtlich heller 
als I. Das Sternum ist etwas gelblicher als die hellbraunen Hüften. Die 
Grundfarbe des Hinterleibs ist weiss, hellbraun punktiert und marmoriert ; 
auf dem vordern Drittel ist ein hellbrauner, kreuzfôrmiger Cardialfleck ; 
vor seinem Querbalken ist ein Paar ovaler, nach hinten convergierender 
Punkte ; hinter dem Querbalken ist ein Paar grosser rundlicher, schwârz- 
licher Flecke ; eine durchgehende, zackige, schwârzliche Querbinde berührt 
die Punkte hinten ; sie ist in der Mitte in isolierte Flecke aufgelôst ; die 
darauf folgende weisse Querbinde ist in der Mitte zu einem dünnen Strich 
reduziert, nun folgt wieder eine schwârzliche, in der Mitte unterbrochene ; 
die Grenzen dieser Binden sind sehr unregelmàssig in einander verzahnt ; 
ein plumper, seitlich verkürzter, weisslicher Querbarren begrenzt die letzte. 
Binde von hinten ; die schwarz und belle Marmorierung, die ihn vom Hinter- 
ende trennt, ist làngs der Mitte von einer hell en Binde durchzogen. Der 
Bauch ist hauptsâchlich hellbraun, nach aussen weisslich geâdert. 

Fund : Stadt Mumen (Momin) am Etsin gol, innere Mongolei, 10. Vil 
86 : 2 $, 3 Juv. 


Thomisus onustus Walckenaer. 

Die Funde stammen aus der innern Mongolei. Ein d vom Gebiet zwischon 
Tschintasy und Suwanko, 1.-5., IV 86, ist sehr klein ; die Beine 1 u, II 
sind fast einfàrhig braun wie der Céphalothorax, nur die Endsâume der 
Glieder und die Tarsen sind heller ; die Beine III u. IV sind fahl. 3 dd von 
der Grenze Tschagan...-Tschagan-bem, 16.-I7., Vil 86, sind typisch; 
ein $ vom gleichen Fang stimmt hinsichtlich Bestachelung der Tibia I mit 
T. onustus iiherein, die Epigyne gleicht aber cher derjenigen von T. hilarulus. 


Source : MMHN, Paris 
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Thomisus serrei n. sp. 
aff. onustoides Bôsenberg und Strand. 

î : Kôrper 6,2 mm. Céphalothorax 3,5 mm lang und breit ; Abdomen 
3,6 mm lang, 4,4 breit ; Kopf an der Basis der vorragenden Stirnhôrner 2, 1, 
zwischen deren Spitzen 2,5 mm breit ; hintere Augenreihe 2,3, vordere 
1,9 mm. Hdhe des Gesichts, Augenfeld 4- Clypeus, von vorn 0,96 mm. 
Mandibeln 0,9 mm lang, zusammen oben 1,43 mm breit. Bein I 11,3 mm 
(3,6 4 2 4 2,3 4 1,9 4 1,5); Il 11,1 mm (3,4 4 1,8 4 2,5 4 2 4 1,4) ; 
III 5,9 mm (2 4 1 4 1,2 4 0,9 4 0,8) ; IV 7,1 mm (2,3 4 U 4 1,5 4 
1,4 4 0,8). 

Bestachelung: Fem. I ohen médian 1 kitrzer, vorn in der Basalhâlfte 3-4 
noch kürzere, deren 2-3 basale tiefer stehen ; Tib. unten-vorn in der End- 
hâlfte 3, unten-hinten 2; Metat. unten-vorn 6, unten-hinten 4; Bein II 
wie 1, nur Tib. unten 2-2. 

Der Céphalothorax ist rundlich ; der Spitzenwinkel der betràchllich 
nach aussen vorspringenden, kegelfôrmigen Stirnecken ist etwa 60° ; der 
Stirnrand ist flachwinklig mit breit abgerundeter Spitze. In Oberansicht 
sind beide Augenreihen mâssig und fast gleich recurv ; die Seitenaugen 
Iiegen etwas hinter den entsprechenden Mittelaugen ; in Vorderansicht 
ist die vordere Reihe derart recurv, dass die Seitenaugen um ihren Durch- 
messer über den mittleren Iiegen ; das Verhâltnis der Durchmesser der 
hintern Mittel- : vordern Seiten- : vordern Mittelaugen ist = 2: 2,5 ; 3 ; 
der hintere mittlere Zwischenraum ist = 10, ein seitlicher = 7 Mittelaugen- 
breiten ; vorn ist der mittlere = 2 2/3, ein seitlicher mindestens = 4 Durch¬ 
messer der vordern Mittelaugen ; beim Viereck der Mittelaugen von vorn 
gesehen verhalten sich Lange : vordere : hintere Breite = 2 : 2 1 /3 ; 4 ; 
in Oberansicht ist es viel kürzer. Der Clypeus ist so hoch aïs das Mittel- 
augenviereck. Die Mandibeln sind so lang, aïs das Gesicht hoch ist, oben 
zusammen fast 1 2/3 mal, am Ende immer noch um ein Geringes breiter 
aïs lang. Der Hinterleih ist 1 2/9 mal so hreit aïs lang, im Umriss penta¬ 
gonal. Das Geschlechtsfeld ist hinten betràchtlich über die Bauchfalte 
crhaben als breiter, glatter, gewôlbter procurver Hinterrand einer queren 
Grube, die beinahe ganz ausgefüllt ist durch einen rechtwinklig dreieckigen 
Vorsprung ihres Vorderrandes ; oben ist dieser etwas deprimiert, aussen ist 
er von schmalen, tiefen Grübchen begrenzt. 

Der Céphalothorax ist hell orangebraun, nach aussen etwas gelblicher ; 
zwischen den hintern Seitenaugen, unmittelbar hinter den mittleren er- 
streckt sich eine dünne weisse Querlinie, davor ein dunkler, in der Mitte 
rotlicher, nach aussen hrauner und schliesslich an den Hornspitzen schwârz- 
licher Saum ; das Gesicht Ist aussen und am Unterrand braun ; die Aus- 
senrânder eines breiten, gelblichweissen Trapèzes erstrecken sich von den 
Hornspitzen über die vordern Seitenaugen bis nahe an den weissen Rand 
des Clypeus ; etwas über diesen Ràndern begleiten sie rtitliche Schatten, 
und ein kurzer, rotlicher Mittelstreif erstreckt sich vom dunkeln obern 
Saum bis znr Mitte des Trapèzes ; diesem Streif kommt von unten ein 
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dreieckiger Vorsprung des braunen Unterrands entgegen, ohne ihn zu 
treffen. Die Mandibeln sind weisslich mit braunen Flecken oben naher 
den Aussenràndern und breiten braunen Sàumen der innern, die in der 
Mitte nach aussen umbiegen und die Aussenrànder nicht erreichen. Das 
Sternum und die Hüften sind hellbraun, letztere an den Endrândern weiss. 
Die Palpenglieder sind braun mit weissen Endsâumen. Der Fémur I ist 
vorn-unten bis 3/4 der Lange, sowie an der Spitze weiss ; ebenso gefârbt 
ist ein Fleck an der Basis, ein Ring in der Mitte und der schmale Endsaum 




Fig. 107. — ThomUus terrti n. sp. 

$. a : Céphalothorax von vorn s 6 : Epigyne. 


der Tibia, ein kleiner Fleck an der Basis und die ganze Endhâlfte des Me- 
tatars ; an Bein II fehlt die vordere Lângsbinde des Fémurs, und die übrige 
Ringelung ist reduziert ; an den hintern Beinen sind nur noch die Endsâume 
der Patellen und Tibien weiss. Der Hinterleib ist weiss ; die 5 Muskelpunkte 
sind hellbraun, gross, tief eingesenkt (durch Eintrocknen ?) ; von den 
Aussenecken ziehen sich kurze, braunschwarze Querbarren nach innen. 
Das Geschlechtsfeld ist gelbbraun mit braunroter Querbinde. 

Die Art scheint sich von T. onustoides nur durch die Gestalt der Epigyne 
zu unterscheiden. 

Fund : Schanghai, 1902: 1 Ç. 


Source • MNHN, Paris 
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Thomisus kiangsiensis n. sp, 


Die Art ist dem T. serrei sehr âhnlich ; Augenstellung uud Epigyne sind 
verschieden, der Clypeus ist auffallend procliv. 

Ç ; Céphalothorax 3,6 mm lang, 3,3 breit. Abdomen 4 mm lang, 5 breit. 
Breite des Kopfs zwischen den Hornspitzen 2,6 mm ; liintere Augenreihe 
2,3, vordere 2 mm. Lànge des Clypeus in Oberansiclit 0,5 mm. Hôhe des 
Gesichts von vom 1 mm. Lànge der Mandibeln 1,3, Breite zusammen oben 



Fia. 108. — Tkmnisus kianÿ*U-n*U n. «p. 
$. a: KOrpci-1 h-. Gcsicht; ci Kpigryne. 


1,6, unten 1 mm. Bein 1 12,1 mm (3,9 + 2 + 2,6 + 2 + 1,6) ; Il 12 mm 
(3,9 + 2 + 2,6 + 1,9 + 1.6) ; 111 6,7 mm (2,2 + 1,2 + 1,1 + 1,1 4 - 0,8) ; 
IV 7,6 mm (2,6 + 1,1 + 1,5 + 1,5 + 0,9). 

Bestachelung: Tib. 1 unten 2-1, Tib. I) unten 2; Métal. 1 u. Il unten- 
vorn 5, unten-hinten J. 

Der Céphalothorax scheint lànglicher, da in Oberansiclit der Clypeus 
stark über den Stirnrand vorragt als Trapez von 2,1 hinterer, 1,5 vordcrer 
Breite und 0,5 mm Lànge. Die Seitenaugen heider Reihen sind nicht ganz 
1 y, mal so breit als die subegalen mittlcren ; ein liinleres seitliches Inter- 
vall ist = 12, das mittlere und die 3 vordern sind = 6 Durchmesser der 
vordern ÎNlittelaugen ; von oben sowohl als von vorn verhalten sich beim 


Source : MNHN, Paris 
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Mittelaugenlrapez hintere ; vordern Breite : Lange = 5:3:2. Der Clypeus 
ist so hoch als das Mittelaugentrapez. Die Mandibeln sind 1 1/4 mal so 
hoch als der Clypeus. Die dreieckige Platte der Epigyne ist viel breiter 
und kürzer, sehr flachwinklig, aussen-hinten durch eine enge tiefe Furche 
begrenzt. 

Die Fàrbung ist âhnlich wie bei T. serrei ; die Hinteraugen liegen in 
eiuer mâssig hreiten, recurven, in der Mitte rotlichen, sonst braunen Qucr- 
binde, die hinten durch eine dünne weisse Linie von der braunen Fàrbung 
des Céphalothorax getrennt wird ; die Mitte der Querbiude ist vom zu 
einem rotlichen Rechteck ausgedehnt, das his zu den vordern Mittelaugen 
reicht ; die Aussenecken des breiten weisslichen Gesichtstrapezes erstrek- 
keu sich als feine Linien bis zu den Hornspitzen ; die ziemlich breiten Aus- 
sensâume des Trapèzes ziehen sich von den Hornspitzen über die vordern 
Seitenaugen und gehen unten in den queren Unterrand über ; sie sind aussen 
braun, nach innen wie letzterer rotlich ; schmale weisse Linien trennen 
sie von den braunen untern Seileneckeu des Gesichts. An der Basis der 
hellen Mandibeln ist eine braune Querbinde, die aussen in eine submargi¬ 
nale, nach unten zugespitzte und verschwindende Làngsbinde umgebrochen 
ist ; ein innerer, submarginaler, brauner Làngsschatten bleibt oben von 
der Querbinde getrennt. Die dunkeln queren Flecke an den Aussenecken 
des Hinterleibs sind kleiner, bolinenfôrmig, braun mit dunkelm Rand. 

Fund : Kientschang, Kiangsi, 1874 : I Ç. 

Thomisus cavalerie! n. sp. 

$: Céphalothorax 3,1 mm lang, 2,9 breit ; Abdomen 4,2 mm lang, 5,2 
breit ; Kopf hinter den Hôrnern 1,8, zwischen den Hornspitzen 2,3 mm 
breit ; hintere Augenreihe 2, vordere 1,7 mm. Gesichtshôhe 0,7 mm. Man¬ 
dibeln 1,3 mm lang, zusammen oben 1,5 mm breit. Bein I 9,3 mm (2,8 + 
1,5 + 2,1 + 1,6 + 1,3) ; Il fehlt ; 111 5,1 mm (1,5 + 0,9 + 1 + 1 + 0,7) ; 
IV 5,8 mm (1,9 + 0,9 + 1,2 + 1,1 + 0,7). 

Der Céphalothorax und die Horner sind âhnlich wie bei den andern 
Arten ; der Stirnrand ist zwischen den vorderen Seitenaugen ziemlich convex ; 
die vorderen Seitenaugen sind I 2/3, die mittleren 11/3 mal so breit als 
die hinteren Mittelaugen ; das hintere mittlere lntervall ist = 15, das vordere 
= 7, die seitlichen je = 9 Durchmesser der hintern Mittelaugen ; beim 
Trapez der Mittelaugen verhalten sich hintere ; vordere Breite : Lange 
10: 6 : 5, in Oberansicht scheint es etwas kürzer. Der Clypeus ist so hoch, 
wie sein Abstand von der obern Kante des Gesichts. Die Mandibeln sind 
relativ gross, etwa 1 2/3 mal so lang, als das Gesicht hoch ist. Die Art ist 
dem T. labefactus Karsch sehr âhnlich, so in der Bestachelung von Tibia I, 
aber die Epigyne ist verschieden. Tib. 1 trâgt unten in der Endhàlfte vom 
3, hinten 1 Stachel, der Metat. I unten 4 Paare. Das Geschlechtsfeld ist 
eiue braune Platte, die etwas langer als breit ist ; der Vorderrand ist schwacli 
procurv, die Aussenrânder sind longitudinal ; hinten ist sie halbkreisformig 
abgerundet ; auf 2/3 der Lange ist ein enger, querer, procurver Schlitz, 
desseu Breiie =1/7 von der der Platte betràgt. 


Source : MNHN, Paris 
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Das Gesichl isl hell orangebraun, sein obérer Ranci ist eine dunkler braune, 
schwach recurve Querbinde, die sich seitlich bis zu den Hornspitzen ausdehnt 
und welche die hinlern Mittelaugen einschliesst ; hinten ist sîe schmal 
weiss gesâumt, auf den Hôrnern aueh vorn , dünne, weisse, fein dunkel 
gesàumte Linien ziehen sich von den vordern Seitenaugen den Aussen- 



seiten des Gesichtstrapèzes entlang nach unten-innen ; das Trapcz isl in 
seiner untern Hàlfte begrenzt dureh breitere, braunschwarze Sàume, an 
die sich nach hinten rotbraune Làngsbinden der Thoraxseiten anschlies- 
sen ; diese Iaufen bis zur Mille des Thorax leicht nach hinten zusammen, 
sind dann stumpfwinklig nach aussen gebrochen, erreichen aber den Seiten- 
rand nicht ; sonsl ist der Céphalothorax fahl graulichgelb, Die Mandibeln 
sind im obern Drittel fahl ; in der Mitte erstreckt sich eine schrage weisse 
Binde nach untcn-aussen, die innen dureh einen braunschwarzen sub- 
marginalen Sanm begrenzt wird ; die Sàume beider Mandibeln divergieren 


Source ■ MNHN, Pans 
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nacb unten und sind oheii hakenformig nach aussen geliogeu. An Bciu 1 
ist der Trochanter grosstenteils braunschwarz, ebenso ein Fleck an der 
Basis und ein grôsserer, oben unterbrochener Bing vor dem Ende des Fé¬ 
murs ; etwas heller sind der Endring der Patella, der schmale hasale und 
der breitere, oben unterhrochene praeapikale der Tihia ; der Endring des 
Metatars isl blassbraun ; die Grundfarbe des Beins ist fahl ; die Unter- 
seite des Fémurs und Flecke vor und hinter dem Praeapikalring der Tibia 
sind weisslich ; die hintern Beine sind fahl, nur die Metatarsen sind an 
den Enden hellhraun. Der Hinterleib ist oben weisslich, hellgrau reliku- 
liert, mit einigen brâunlichen Flecken, voru sind es 3, deren mittlerer grôsser, 
nnregelmâssig, nach hinten kurz gegabelt ist ; hinter diesem folgt eine 
schwach recurve Querreihe von 4 kleineren undeutlichen Flecken, schliess- 
lich 2 grôssere, quere Flecke aussen bei den Seitenhôckern. 

Fund : Anschun fu, Ganschuen fu, 1912: 1 $. 

Ç : juv. vom gleiclien Fund : Staclieln an Tibia 1 wie oben, Met. 1 unten 
1-2-2-2-2 ; Gesicht mit orangebràunem Dreieck, dessen gerundet gestntzte 
Spitze den Clypeusrand nicht ganz erreichl ; der weisse Oberrand und die 
weissen Linien au der untern Partie der Seiten sind vorhanden ; sonsl ist 
der ganze Kôrper hellgeld. 

$ subadult : Wie das vorige, aber Mandibeln mil weissen, nach inueu 
concaven Halbringen ; Hinterleib mit kurzen, braunen Querflecken bei den 
Seitenhôckern. 

$ juv. : Tibia 1 unten-hinteu 1-1 Slachel, unten-vorn 1-1-2-2, die 2 ersteu 
uahe der Basis und in der Mitte ; Metat. I unten 1-2-2-2-2 ; das braune 
Gesichtsdreieck erreicht den Clypeusrand und ist oben nicht weiss gesâumt. 

Thomisus unieolor il. sp. 

: Kôrper 2,8 mm. Céphalothorax 1,3 mm laug, 1,3 breit ; Abdomen 
1,68 mm laug, 1,63 breit ; Kopf hinter den Hôrnern 1, zwischen den Horn- 
spitzen 1,3 mm hreit ; hintere Augenreihe 1,1, vordere 0,9 mm. Gesicht 
0,5 mm lioch. Mandibeln 0,13 mm lang, zusammen fast ebenso breit. Palp 
1 mm lang. Bein I 3,5 mm (1 + 0,5 + 0,75 + 0,7 -f- 0,55) ; 11 3,6 mm (1 
-f 0,5 + 0,8 + 0,7 + 0,6) ; III 1,95 mm (0,6 -f 0,3 + 0,1 + 0,35 + 0,3) ; 
IV 2,1 mm (0,65 + 0,35 + 0,45 + 0,35 + 0,3). 

Der Umriss des Céphalothorax ist fast kreisrund ; die Hôrner sind sehr 
spitz ; der gewôlbte Stirnrand springt an 3 Stellen, zwischen den vorderen 
Mittel- und innerhalh der vordern Seitenaugeu etwas vor. Der Céphalo¬ 
thorax ist grob gekôrnelt, hesonders an den Brustseiten, wo die Kürner 
sich -± in radiâre Reihen ordnen, von denen jederseits 3 regelmâssiger 
sind ; zwischen den Kôrnern ist die Haut fein diclit lederrunzlig. Die hintere 
Augenreihe ist derarl recurv, dass die Mittelaugeu etwa îimihren 1 % facheu 
Durchmesser vor den seitlichen liegen ; das mitllere lntervall ist — 7 y 2 , 
ein seitliches = 6 Mittelaugenbreiten ; die vordere Reihe ist in Vorderansicht 
recurv ; die Mittelaugen liegen um ihren Radius tiefer als die Unterrâuder 
der seitlichen -, die Vorderaugen, besonders die seitlichen sind grôsser als 
die hintern ; der mittlere Zwischenraum isl 1 6/7 mal so breit als ein Mittel- 
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ange, ein seillicher fast doppell so breit als der mittlere ; l)eim Trapez der 
Mittelaugen verhalten sich hintere : vordern Breite : Lange = 9 : 5 ; 4. 
Der Clypeus ist etwas hoher als die Hàlfte des Gesichts. Die Mandibeln 
sind etwas kürzer als das Gesicht, zusammen so breit als lang, parallel- 
scilig. Die Tibia des Palps ist an der innern Seite sehr kurz, kaum halb 
so lang als die Patella ; die Ausscnseite ist in eine mâchtige Apophyse 
ausgezogen, die gleichsinnig gebogen ist wie der Aussenrand der Lamina 
tarsalis und ihm von unten aufliegt ; nahe der Basis der Apophyse zweigt 
von ihr ein langer, spitzer Zahn senkrecht nach aussen ab und diesem 
gegen über ein kleines, abgestutztes Knôtchen ; die Endhâlfte der Apophyse 
ist schwach sâbelfôrmig gekrümint, endwârts etwas verschmâlert und an 



Fig. 110. — Thomisu» unicolor a. sp, (J 
a ! Vorderkopf v. oben ; 6 : v. voto ', C : L. Palp von union, 

der Spitze schief gestutzt ; sie ist aussen rinnenfonnig, da der Aussenrand 
erhoht ist ; der Bulb ist einfach, etwas lânglich rund ; von einem kleinen, 
winkligen Einschnitt auf 1/3 des Innenrandcs zicht sich eine feine Quer- 
furchc bis fast in die Mitte ; das ziemlich dieke Styluin umgtirtet den Bulb 
an den Seiten und vorn ; das Rostruin der Lamina tarsalis endet unter 
Bildung ein es Winkels von 90° mit kaum abgerundeter Spitze. Die Stacheln 
der Beine sind dünn, kaum von Borsten zu unterseheiden ; die Tibia 1 trâgt 
unten nur 1 Paar, der Metatars deren 3. Der Umriss des Hinterleibs ist 
fünfeckig ; oben ist er bis zu den Seitenecken ziemlich verhornt ; die Kor- 
nelung ist feiner und dichtcr als am Céphalothorax ; etwas grobere, spitze 
Kornchen sind zwischen eingestreut. 

Der Céphalothorax ist orangebraun mit 6 kleinercn dunklen Fleckehcu 
bei den Hinteraugen ; der Hinterleib ist etwas heller, auf der verhorntcn 
Partie gelblich, hinten weisslich ; die Femora und die Tibien I u. II sind 
wie der Céphalothorax gefârbt, sonst sind die Beiue heller, fahler. 

Fund ; Anschun fu, Gauschnen fu, 1912: 1 $. 

Mémoires du Muséum. — Zoologie, t. XXV 13 
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Thomisus marginifrons n. sp. 


Céphalothorax 5,1 mm lang, 5,4 breit ; Abdomen 6 mm lang, 10 breil ; 
Kopf hinter den Hôrnern 2,8, zwischen den Hornenden 3 mm breit ; hintere 
Augcnreihe 2,9, vordere 2,3 mm ; Gesichtshôhe 1,6 mm. Mandibeln 1,4 mm 
lang, zusammen 2,5 mm breit. Bein 1 16 mm (5 -f 2,8 3,5 + 2,7 4- 2) ; 

11 16,6 mm (5,2 + 2,7 -f 3,8 + 2,8 4- 2,1) ; 111 9,5 mm (3 + 1,8 + 1,9 + 
1,5 + 1,3) i IV 3,5 + 1,8 + 2 + ... 



Der Céphalothorax ist breiter als lang ; die llnrner sind plump, am Eude 
abgerundet, sie ragen nur wenig über den Kopfrand vor ; die Oberflache 
ist mit ziemlich grossen flachen Kôrnchen, die teilweise zu Reihen ange- 
ordnet sind, wenig dicht bestreut. Die Hinteraugen sind subegal ; von den 
vordern sind die Seilenaugen kanm grbsser, die mittleren aber merklich 
kleiner ; das Breilenverhâltnis ist = 3: 2,5 ; die hintere Augenreihe ist 
schwach recurv ; die Hinterrânder der mittleren nnd die Vorderrander der 
Seitenaugen liegeu auf derselben Geraden ; die vordere Reihe, von vorn, 
ist slark recurv ; die Unlerrânder der Seitenaugen liegen um ihren doppel 
teu Durchmesser über den mittleren ; das mittlerc hintere Intervall ist 
= 7, aile übrigen = 5 Durchmesser der vordern Seitenaugen ; beim Trapez 
der Aliltelaugen vcrhalten sich von vorn hintere ; vordern Breite : Lange 
= 7 ; 5 : 4 in Oberansicht ist es nur halb so lang. Der Clypeus ist 1 1/4 
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mal so hoch aïs das Mittelaugenlrapez. Die Mandibeln sind etwas kürzer, 
als das Gesicht hoch ist, oben zusammen fast doppelt so breit als lang, 
nach îinten stark verjüngt. Die Tibia I trâgt unten 1-1-2 Stacheln, der 
Metatars 1-2-2-2-2 ; Tibia II unlen 2 vor dem Ende ; der Metatars unteu- 
vorn 6, unten-hinten 4. Der Hiuterleib ist dank der slark nach aussen vorra- 
genden Seitenhôcker viel hreiter als lang; die Spitzen der Hôcker sind 
abgerundet. Das Geschlechtsfeld ist rundlich, etwas breiter als lang, 1,1 mm 
breit, etwas convex ; dicht hinter seiner Mitte ist ein kleines, lângliches, 
dunkelbraunes Grübchen von 0,3 mm Lange und 0,2 Breite ; ein tiefer 
gelegener, dünner Mediankiel teilt es in 2 schmale Vertiefungen. 

Der Céphalothorax ist hellbraun ; den Oberrand des Gesichts bildet eine 
liefschwarze, hinten weiss gesâumte Querbinde, die sich bis zu den Spitzen 
der Hôrner ausdehnt ; sic ist von oben ganz schwach procurv, von vorn 
deutlich recurv ; sie schliesst die hintern Mitlelaugen ein, lâsst aber die 
hintern seitlichen hinter sich ; an den Homenden biegt sie in schr spitzem 
Winkel um und zieht sich über die vordern seitlichen gegen die vordern 
Mittelaugen, ohne diese zu erreichen ; die Flàchen zwischen den Winkel- 
schenkeln sind weiss ; die Mitte des Gesichts wird von einem dunkelvioletten 
Fünfeck bedeckt ; seine Spitze durchbricht den schwarzen Oberrand des 
Gesichts, seine obern Seitenecken schliessen die vordern Mittelaugen ein und 
slossen aussen an dieEnden der untern schwarzen Winkefschenkel ; die untern 
Seitenecken sind nach aussen ausgezogeu zu einer procurven Querbinde, 
die an den schmalen weissen Saum des Clypeus slossl ; aile diese Zeichnungen 
sind dünn gelbweiss umrandet. Die Mandibeln sind gelblich, an der Basis 
graugelb. Die Beine sind hellbraun mit undeutlicher weisslicher Ringelung 
an lu. Il, schmalen Ringen vor dem Ende der Patella, am Grund, nach 
der Mitte und am Ende der Tibia ; die Unterseite des Vorderkôrpers und 
der Beine ist etwas dunkler als die obéré. Der Hinterleib ist rundum gelblich. 

Fund : Pin.-Fag.-Region von Kony — tschiu, Szetschuan, 1908: 1 $. 


Runcinia caudata n. sp. 

9 : Kôrper 6,7 mm. Céphalothorax 2,1 mm lang und ebenso breit. Abdomen 
4,7 mm lang, 2 breit. Kopf zwischen den Spitzen der Stirnecken 1,45 mm 
breit ; hintere Augenreihe 1,5, vordere 1,25 mm. Abstand der scharfen 
Querkante über den Vorderaugen bis zum Clypeusrand 0,3 mm. Mandibeln 
0,7 mm lang, zusammen oben 1 mm breit. Bein 1 II mm (3,3 + 1,5 + 2,7 
+ 2,3 + 1,2) ; II 10 mm (3 + 1,3 + 2,4 + 2,2 + 1,1) ; 111 4,1 mm (1,2 + 
0,7 -f 1 -f- 0,6 + 0,6) ; IV 4,8 mm (1,5 + 0,6 -f 1,3 + 0,7 + 0,7). 

Bestachelung : Fem. 1 oben 1 kurzer vor der Mitte, vorn eine Reihe von 
3 nahe der Basis ; Tib. unten-vorn mit einer an 2 Stellen doppelten Reihe 
von zusammen 12 Stacheln, deren 4., 7. und 9. etwas langer sind, unten- 
liiuten mit 7, dereu 2. und 5. langer ist ; Metat. unten-vorn mit einer Reihe 
vou 12, wovon der 2. ; 5. und 11. betrâchtlich langer sind, unten-hinten mit 
12 Stacheln, die apikalwârts grôsser werden; Fem. II oben vor der Mitte 
1 kurzer, Tib. unten-vorn 7, der 1. u. 4., unten-hinten 5, der 1. u. 3. langer ; 
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Metat. unten-seitlich mit je 12, wovon vorn der 6., hinten der apikale 
besonders lang ist. 

Der Umriss des Céphalothorax ist hexagonal ; die hintern und noch mehr 
die mittleren Ecken des Sechsecks sind stark abgerundet ; die vordern 
ragen als kleine, rechtwinklige Hornchen vor ; der proclive Clypeus hat vor 




Fig. 112. — Jlunrinia cauilnta n. s|>. 

Ç. a : Ktirper i b : Abdomen v. d. Seite ; c : Gesicht j d s Bpigyne, 



der Stirukante nach vorn convergierende Aussenrânder, einen queren Vor- 
derrand und abgerundete Ecken dazwischen. In Oberansicht sind beide 
Augenreihen recurv, die liintere derart, dass die mittleren gerade vor der 
Seilenaugeutangenle liegen ; von vorn ist die vordere Reihe ganz schwach 
recurv ; die hintern Mittelaugen sind die kîeinsten, kaum halb so breit als 
die seitlichen beider Reihen ; die vordern Mittelaugen stehen punkto Grosse 
in der Mitte ; das hintere mittlere Intervall ist 6, jedes seitliche etwa 4, 
das vordere mittlere 2 y 2 mal so breit als der Durchmesser der vordern 
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Seitenaugen ; in Oberansicht ist das Trapez der Mittelaugen hinten dop- 
pelt so breit als vorn und so lang ais vom breit, von vom ist es betràchtlich 
kürzer. Der Clypeus ist in der Mitte 1 % mal so hoch aïs die vordern Mittel¬ 
augen ; sein Unterrand ist ein regelmâssiger procurver Bogen, dessen Spann- 
weite 3/4 der obern Breite des Gesichts zwischen den Hornenden betrâgt ; 
die geraden Aussenseiten des Gesiclits convergieren somit nach unten. Die 
Mandibeln sind oben zusammen breiter als lang, ihre Aussenseiten conver¬ 
gieren nach unten. Der lange, schmale Hinterleib ist 2 y 2 mal so lang als 
breit ; sein hinterstes Fünftel überragt die Spinnwarzen und ist oben durch 
3 tiefe Furchen wie segmentiert ; làngs der Hinterleibseiten erstrecken sich 
je 8 tiefe Lângsrinnen, die durch schmale, gewôlbte Zwischenrâume getrennt 
sind ; im vordern Viertel der Seiten sind die untern Furchen ± nach oben- 
vom aufgebogen. Das Geschlechtsfeld ist wie seine Umgebung gefârht ; 
eine ziemlich tiefe querovale Grube ist um ihren Lângsdurchmesser von 
der Bauchfalte getrennt ; sie ist fast doppelt so breit als lang, rundum 
fein erliaben umrandel ; aussen liegen den Rândern breitere glatte Schwielen 
an, die hinten abgerundet sind, nach vorn aber fast spitz enden ; vor der 
Grube ist eine seichte Dépréssion, die vorn 2 flache scbwârzliche Beulen 
einschliesst. 

Der Clypeus, das Augenfeld und die breite Mittelbinde des Céphalothorax 
sind hell orangebraun ; hinter den vordern und innerhalb der hintern Sei¬ 
tenaugen liegen ziemlich grosse schwarze Punkte am Fuss der Stirnecken ; 
kleiner als diese sind die Hofe der hintern Mittelaugen ; die Rânder der 
Mittelbinde beginnen bei den hintern Seitenaugen, nâhern sich erst ein 
wenig und bleiben auf dem Thorax fast parallel, aber etwas uneben ; die 
Seitenfelder der Brust sind dunkler braun angeraucht, zu hinterst schwarz ; 
die mâssig breiten Randbinden haben die gleiche Fàrbung wie die mittlere, 
der âusserste Saum ist schwarz ; die Beine sind hell gelbbraun ; die Vor- 
derflâchen der Femora I u. Il sind diclit und ziemlich grob grauschwarz 
punktiert. Der Hinterleib ist etwas unrein hellbraun ; unmitteibar vor der 
Mitte ist ein Paar kommaartiger, schwarzer Striche, die nach hinten leicht 
divergieren und von einander etwa so weit wie von den Seitenrândem 
abstehen ; an den Seiten des Rückens sind je 3 schwârzliche, den Làngs- 
furchen entsprechende Linien ; die innersten reichen bis zum Niveau der 
Kommaflecke, die intermediâren halbwegs zwischen letztern und Hinter- 
ende und die âussem bis zur vordern Querfurche des letztern. 

Fund : Wulschang, 1937 : 2 $. 

Oxyptila raniceps n. sp. 

9 : Céphalothorax 4 mm lang, 3,8 breit. Abdomen 7,4 mm lang, 5,9 breit. 
Kopf bei den hintern Seitenaugen 2,2 mm breit ; hintere Augenreihe 1,8, 
vordere 1,4 mm. Hôhe des Gesichts 1,1 mm. Mandibeln 1,2 mm lang, zusam¬ 
men oben 2,3, unten 1,5 mm breit. Bein I 11,3 mm (3,4 + 1,85 + 2,33 + 
2,32 + 1,4) ; II 10,4 mm (3,13 + 1,6 + 2,12 + 2,18 + 1,37) ; 111 7,1 mm 
(2,15 + 1,12 + 1,3 + 1,3 + 1,23) ; IV 8,4 mm (2,7 + 1 + 1,7 + 1,7 + 
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Bestachelung : Fem. I vorn mit endwarts ansteigender Reihe von min- 
destens 4 teileise abgeriebenen Stacheln ; die noch vorhandenen sind stabchen- 
formig mit einem feinen Spitzchen auf dem abgerundeten Ende ; Tib. I 
unten mit 3 Paaren kurzer, kràftiger Stacheln ; Metat. I vorn mit 1-1-1, 
die grosser sind als die tibialen, liinten mit 1 oder 1-1 am Ende, unten mit 
6, an Met. II 5 Paaren. 

Der Umriss des Céphalothorax ist birnformig ; die Seitenbuchten sowie 
die breiteste Stelle des Thorax liegen relativ weit zuriick, erstere auf 1 /3, 
letztere auf 2/3 der Lange ; die Seitenbuchten sind flach ; der Kopf ist 



Fio. 113. — Or.})))hla ranicep» n, sp. 

Ç. a : Gcsicht ; b s Epigyne v. unten -, c •. Epigyne <1. Seitc. 


bel den hintem Seitenangen breiter als die hintere Augenreihe ; die Stirn- 
ccken sind stark abgerundct ; der eigentliche Stirnrand ist schv-ach procurv, 
der vorragende Clypeusrand recurv, fast winklig ; die Profillinie ist eben. 
Aile 4 Seitenaugen liegen auf grossen, vorragenden, von einander getrennten 
halbkugeligen Hiigeln ; auch die hintern Mittelaugen sind etvvas empor- 
gehoben. Die 4 Mittelaugen sind sehr klein, fast punktfôrmig ; die Seiten¬ 
augen sind doppelt so breit ; beide Angenreihen, die hintere von oben, die 
vordere von vorn, sind stark recurv ; die vordern Seitenaugen liegen um 
ihren Durchmesser über dcm Niveau der mittleren ; hinten ist die entspre- 
chende Distanz fast 2 Seitenaugenbreiten ; der hintere mittlere Zwischen- 
raum ist = 5, der vordere = 4 4/5, ein hintcrer seitlicher = 4 3/5, ein vordcrer 
= 21/5 Durchmesser der vordern Seitenaugen ; das Viereck der Mittelaugen 
ist von vorn fast ein Quadrat, ganz minim kiirzer als hinten breit. Die 
Hôhe des Clypeus ist 4/5 von der des Mittelaugenvierecks. Die Mandibeln 
sind oben viel breiter als lang, endwârts verschmâlert. Die Gestalt der 
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Klauen der Beintarsen entspriclit der bei andern Oxyptilaarten. Der auf- 
fallendste Teil der Epigyne ist eine glatte, helle, oben abgeflachte Benle, 
die vorn am weitesten von der Bauchflàche absteht ; vornfàllt sieübersteil 
zur Bauchflàche ab, nach hinten senkt sie sich allmàhlich ; sie ist etwas 
breiter aïs lang, abgerundet rechteckig ; der freie Vorderrand ist convex ; 
der Abstand derBeule von der Bauchfalte ist doppelt so gross als ihre Lange ; 
2 tiefschwarze, quer gefâltelte, wenig gewôlbte longitudinale Felder erstrecken 
sich vom Hinterende der Beule his halbwegs zur Bauchfalte ; vorn sind die 
Ecken dieser Felder bis zur Beulenmitte verlàngert ; die àussern begrenzen 
die Beule seitlich, die innern dringen auf ihre Flàche vor. 

Das Augenfeld und besonders seine Hügel sind weisslichgelb, auch die 
hintere Abdachung des Thorax ist grosstenteils gelbweiss ; die hellgelbe 
Mittelbinde des Céphalothorax heginnt schmâler als der Zwischenraum der 
hintern Seitenaugen, ihre Aussenrànder divergieren im vordern Drittel 
leicht nach hinten und sind hier etwas concav, von da an sind sie gerad- 
linig und laufen erst unbedeutend, auf dera Hinterdach stàrker, zusammen, 
bleiben aber weit getrennt ; eine braune Medianlinie ist undeutlich ver- 
doppelt ; dicht ausserhalb derselben füllen 2 nach hinten etwas verschmà- 
lerte, braune, punktierte Langsstreifen die vordere Partie der Medianbinde 
grosstenteils aus ; der hintere Raum der letzteren ist nur spârlich und 
unscheinbar bràunlich gesprenkelt ; er ist seitlich begrenzt von den Spitzeu 
der keilfôrmigen braunen Flecke auf den Kopffurchen ; die Intermediâr- 
binden des Thorax sind durch dichtere braune Fleckung markiert ; ein 
breiter, unscharfer Seitenrand ist heller, blass gefleckt. Der Clypeus ist 
hellgrau mit schmalem gelbweissem Unterrand. Seitenwânde und Spitze 
der Mandibeln sind rotbraun, mit einem weissen Punkt über der innern 
apikalen Ecke ; vorn trennt ein plumper weisslicher Halbmond die braune 
Spitze von der hellgrauen obern Vorderseite ; sein âusseres Horn ist nach 
oben bis zur Mandibelbasis ausgezogen. Die ganze Unterseite ist grosstenteils 
grauweiss, feiner und grôber gemischt punktiert ; die Mundteile sind etwas 
braunlicher ; am Sternum ist eine schwache, submarginale brhunliche Linie. 
Die Beine sind hellgelb mit grauer, an den Endgliedern brauner Marmo- 
rierung -, an den Tibien I u. II bilden dilnne, hellbraune Làngslinien die 
Grenzen zwischen Seiten und Rücken, die Metatarsen und die Basis der 
Tarsen sind an den Seiten breiter weisslichgelb. Der Hinterleib ist oben 
und unten grauweiss. 

Aile Funde stammen aus Kansu ; Dorf Jandsche paiwan bei Hai-tschdng, 
25. X 84 : 1 $ ; Chantschuan am Sining ho, 22. IV 85 : 1 $ (Typus) ; Kloster 
Marsan im Tal des Sining ho, 23. IV 85: 1 $. 

Oxyptila inaequalis (Kulczynski). 

$ : Céphalothorax 2,8 mm lang, 2,7 breit ; Abdomen 4,2 mm lang, 4,8 
breit. Vorderende des Kopfs und hintere Augenreihe 1,7 mm hreit ; vordere 
Reihe 1,25 mm. Gesicht 0,9 mm hoch. Mandibeln 0,8 mm lang, oben zusam¬ 
men 1,45 mm breit. Eine Maxille 0,6 mm lang, 0,3 breit ; Lippe 0,45 mm 
lang, 0,4 breit ; Sternum t,4 mm lang, 1,1 breit. Bein I 7,5 mm {2,2 -f 1,2 
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-F 1,5 + 1,6 + 1) ; Il 6,9 mm (2 + 1,1 + 1,4 + 1,4 + I) ; III 4,9 mm 
(1,7 + 0,8 + 0,9 + 0,8 + 0,7) ; IV 5,7 mm (1,8 + 0,8 + 1,2 + 1 + 0,9). 
Dicke der Glieder von Bein 1 Fe. 0,9, Pa. 0,6 Ti. 0,6, Met. 0,3. 

Der Céphalothorax ist kaum langer als breit ; der Thorax ist nur 1 y 2 mal 
so breit als das Vorderende ; der convexe Stirnrand ist in der Mitte abge- 
ilacht ; die vorderen Hâlften der Aussenrânder divergieren nacb hinten 
u nd sind schwach concav ; die hinteren Hâlften sind schwach convex ; der 
Hinterrand, der eher etwas breiter ist als das Vorderende, ist concav ; 
aile 4 Hinteraugen stehen auf hohen, isolierten, halbkugeligen Hügeln ; 
die seitlichen sind wesentlich grôsser ; die hintere Abdachung ist auffallend 
kurz und steil ; die Kopffurchen und Radien sind erkennbar. D:e noch 
vorhandenen Hârchen sind klein, keulenformig, gekrümmt ; ihre Sockel 
sind hohe schwarze Kôrnchen ; die grôsseren bildcn =fc unregelmâssige 
Lângsreihen, besonders auf der Mittellinie und auf den Ràndern der Median- 
hinde. Das Gesicht fâllt senkrecht ab ; die Vorderaugen sind von oben 
nicht sichtbar. Die 4 Mittelaugen sind gleichgross, punktformig klein ; 
die Seitenaugen sind aunâhernd doppelt so hreit ; beide Reihen sind stark 
recurv ; die Seitenaugen stehen um ihren 1 % fachen Durchmesser hinter 
oder überden zugehôrigen Mittelaugen ; die3hintern Intervalle sind subegal, 
etwa 5 y 2 mal so hreit als ein Seitenaugendurchmesser ; vorn ist das mittlere 
Intervall = 6, ein seilliches = 3 solcher ; von vorn ist das Mittelaugen- 
viereck nahezu ein Quadrat, so lang wie hinten breit, vorn kaum breiter. 
Der Clypeus ist etwa halb so hoch als das Augenviereck ; seine Aussen¬ 
rânder sind fast senkrecht, etwas gewôlbt ; bei O. raniceps weiehen sie 
nach unten betrâchtlicli auseinander. Die kurzen Mandibeln sind oben 
doppelt so breit als unten ; ihre Aussenrânder sind schwach convex. Die 
etwas über die Lippe geneigten Maxillen sind doppelt so lang als breit, 
11/3 mal so lang aïs die Lippe, in der Endhàlfte zugespitzt ; auch der 
grôssere Endteil der Lippe ist ein fast gleichseitiges Dreicck mit wenig 
abgerundeter Spitze. Das Sternum ist langer als breit und endet zwischen 
den Hüften IV mit schmaler aber deutlicher Abstutzung. Tibia I trâgt 
unten 3 Paare, Metat. 1 4 Paare kurzer, krâftiger Stacheln, letzterer vorn 
am Ende noch 1. Der Hinterleib ist breit trapezformig mit wenig abgerun- 
deten vordern und breit gerundeten hintern Ecken, mit abgeflachtem Vorder- 
und convexem Hinterrand. Die Epigyne gleicht der von O. raniceps, aber 
die rechteckige Platte ist kleiner, etwas langer als breit, um das 2 %-fache 
ihrer Lange von der Bauchfalte entfernt ; hinten geht sie unmerklich in 
letztere über, vorn erhebt sie sich betràchtlich über die Bauchflâche ; 
aussen ist sie durch Lângsgruben von den angrenzenden Partien des Ges- 
chlechtsfelds getrennt ; letztere sind vorn durch deutliche Grenzen markiert, 
die mit dem Vorderrand der Platte zusammen einen recurven Bogen bilden ; 
im Profil sieht man die Gruben unter die stark vorragende Platte eindringen ; 
das Feld zwischen Faite und Platte ist vorn quer gefâltelt ; in seiner Mitte 
ist ein dunkles, fast quadratisches Feldchen, das etwas kleiner ist aïs die 
Platte, und dessen Hinterecken durch kleine schwarze Grübchen markiert 
sind. 

Die Tuberkel der Seitenaugen sind grôsstenteils gelbweiss, die der mitt- 
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leren hellbraun ; die Mediandinde ist nach hinten etwas verschmâlert bis 
vor der hintern Abdachung ; hier verbreitert sie sich zu einem flach recurven 





Fia. 114 . — Oxyptila inœqwüU Kuloxyuski- 
Ç. a s Gesicht i b i Epiiçyne v. unten ; c:v. d. Seito. 
d : Céphalothorax j e > L. Pftlp v. unten ifiv. aussen. 

Bogen, der vom Hinterrand durch ein sehr flaches, hellbraunes Dreieck 
getrennt ist ; vorn ist die Medianbinde hellbraun, mit 3 Reihen dunkler 
Kôrnchen besetzt, auf der hintern Hàlfte findet sich die hellbraune Fârbung 
nur làngs der Mitte, die Rânder nnd die Querbinde hinten sind gelbweiss ; 
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die parallelseiligen, rotbraunen Intermediàrbinden des Thorax sind nicht 
breiter als die mittlere ; der breite Bruslrand ist wieder hellbraun. Der 
leicht marmorierte Clypens ist hellbraun, ehenso die Basis der Vorderseite 
der Mandibeln ; die Mitte der letztern ist von einer weissen, nach aussen 
etwas absteigenden Querbinde durchzogen, deren Aussenenden nach oben 
und unten in dünne weisse Grenzen der dunkeln Mandibelkanten ausgezogen 
sind ; die Enden der Mandibeln sind schwarzbraun mit einem runden weissen, 
die Innenecke berûhrenden Punkt als Kern. Die Mundteile sind weisslich, 
am Grande hellbraun ; das Sternum und der Bauch sind weisslich, blass- 
braun marmoriert und fein dunkler punktiert ; die Hüften sind hellbraun 
mit 2 dunkeln Linien ; die Vorderflache des Fémur 1 ist weisslich, dunkel 
punktiert ; über die Oberseite erstrecken sich 3 dünne, weisse, braunpunk- 
tierte Linien mit breiteren braunen Zwischenrâumen ; auf der Basalhàlfte 
der Hinterseite ist ein grosser hellbrauner Augenfleck ; die Endhàlfte ist 
weisslich, braun punktiert ; die Patella ist dem Fémur àhnlich, an der Tibia 
sind die Kontraste geringer, an Metatars und Tars fast verschwunden. 
Bein 11 ist âhnlich wie I, an 111 u. IV sind wenigstens die hellen Linien noch 
sichtbar. Der Hinterleib ist oben w'eisslich, dicht heller und dunkler grau- 
braun gesprenkelt ; etwas aufTallender sind ein fast verschmolzenes Flecken- 
paar am Vorderrand und ein grôsseres, deutlich getrenntes etwas vor der 
Mitte. 

o : Céphalothorax 2,2 mm lang, 2,05 breit ; Kopfende vor den Tuberkeln 
der hintern Seitenaugen 0,9 mm breit ; hintere Augenreihe 1,2, vordere 
0,85 mm. Gesichtshoke 0,65 mm. Mandibeln 0,6 mm lang, oben zusammen 
1 mm breit. Bein 1 7,5 mm (2,2 -|- 0,9 4- 1,6 + 1,7 + 1,1) ; Il 6,2 mm (1,7 
+ 0,8 + 1,3 + 1,4 + 1) ; 111 3,8 mm (1 + 0,6 + 0,8 + 0,7 + 0,7) ; IV 
4,2 mm (1,1 + 0,6 + 0,8 + 0,9 + 0,8). 

Bestachelung von Bein 1 : Fem. oben 1-1, Tib. unten 2-2, Metat. vorn 
am Ende 1, unten 2-2. 

Der Céphalothorax gleicht dem des $ ; die grossen, halbkugeligen Hocker 
der hintern Seitenaugen überragen um ihre halbe Breite die Aussenrander 
des Kopfes. Die Augenstellung entspricht der des Ç, nur ist der hintere 
mittlere Zwischenraum ganz wenig kürzer als ein seitlicher ; das Viereck 
der Mittelaugen ist noch um ein geringes lânger als vorn breit, hinten unbe- 
deutend schmâler als vorn. Der Fémur des Palps ist im Profil etwas keulen- 
formig, 2 1/3 mal so lang als dick ; die Patella ist oben parallelseitig, halb 
so lang als der Fémur, I 1 /3 mal so lang als breit, I % mal so lang als die 
Tibia ; diese ist endwârts schwach verbreitert und aussen in 2 fast parallèle, 
lângs- und schwach auswârts gerichtete Apophysen ausgezogen ; in Aussenan- 
sicht ist die obéré 2 2/3, die untere 1 2/3 mal so lang als der Stamm ; die 
Bucht zwischen ihnen ist nicht ganz so breit als die untere und diese wieder 
schmâler als die obéré Apophyse ; beide sind am Ende etwas gerundet 
gestutzt ; die untere ist apikal etwas nach innen verbreitert. Das den Bulb 
umgürtende, ziemlich breite Stylum ist nur in der Endhàlfte sichtbar ; 
die Lamina tarsalis ist vorn abgerundet. Der Céphalothorax ist grôsstenteils 
dunkelbraun, nach aussen spârlich heller marmoriert ; ein mâssig breiter, 
dunkelbrauner Medianstrich mündet hinten in das gleich gefârbte Dreieck 
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der hintern Abdachung aus ; heller braune Sàume fassen den Miltelstrich 
seitlich ein, bilden hinten die Grenzen des Dreiecks und biegen an den Enden 
nach aussen «m. Bein 1 ist dunkler als beim $, die Kontraste sind geringer ; 
an Metatars und Tars ist die Basis mit einem weissen Fleck versehen ; bei 
Bein 11 sind in die an sich hellere Farbe von Fémur und Tibia grôssere 
braune Fleckchen eingestrent ; die Vorderseiten von Patella, Tibia und 
Metatars erscheinen als weisse Làngsbinden ; die Hinterseite von Bein IV 
ist dunkel, am Fémur mit weisser Linie, an den 3 folgenden Gliedem mil 
weissen Flecken, am Tare mit weisser Basalhâlfte. Der Hinterleib ist wie 
beim Ç gefârbt, doch ist das schwarze Fleckenpaar vor der Rückenmitte 
deutlicher. 

Fund : Dorf Jandsche paiwan bei Hai-tschông, Kansu, 25. X 84: 1 <J, 
3 Ç, 1 Juv. 

Anmerkung : Oxgptila raniceps und inaequalis selien sehr àhnlich aus 
wie O. lugubris (Croneberg) (1875, Taf. III, Fig. 23 a-f), aber das Mittel- 
augenviereck ist quadratisch, nicht langer als breit ; sie kdnnten vielleicht 
einer neuen Gattung zugeordnet werden. Kulczynski stellt inaequalis zu 
Xysticus. 


Oxyptila lutulenta n. 9p. 

Ç: Korper 7,5 mm. Céphalothorax 3,5 mm lang, 3,1 breit; Abdomen 

4.5 mm lang, 4,8 breit ; Kopf bei den hintern Seitenaugen 1,8 mm breit ; 
hintere Augenreihe 1,6, vordere 1,2 mm. Gesicht 1,2 mm hoch. Mandibeln 

1.5 mm lang, oben zusammen 1,7 mm breit. Bein I 10,7 mm (3,1 -f- 1,7 -f 
2,3 + 2,3 + 1,3) ; 11 9,6 mm (2,9 + 1,43 + 2,05 + 2 + 1,22) ; III 6,1 mm 
(1,9 + 1 + 1,2 + 1,2 + 0,8) ; IV 7,9 mm (2,5 + 1,04 + 1,64 + 1,48 + 1,24). 

Bestachelung von Bein 1 : Fémur oben 1-?, vorn 1-1 kurze, dicke, leicht 
keulenformige, durchscheinend weisse, die auf schwarzen Flecken stehen ; 
die sonstigen Borstchen sind sehr kurz, plump, gebogen, untermischt mit 
vereinzelten, grôsseren, keulenîdrmigen, die am Gronde gebràunt sind ; 
Tibia mit 4 Endstacheln, unten mit 2-2 kurzen, dicken ; Metatars mit End- 
kranz, unten mit 1 Paaren, die langer und noch stàrker sind als die der 
Tibia. 

Die Seitenbuchten und die grosste Breite des Céphalothorax sind nicht so 
weit nach hinten gerückt wie bei O. raniceps und potanini ; die Buchten 
sind sehr flachwinklig ; die Kopfseiten convergieren nach vorn ; die Ecken 
sind stark abgerundet, und der Stirnrand ist màssig convex ; die Seiten- 
augenhügel sind viel niedriger, flacher ; auch sind die vordem Seitenaugen 
von oben noch sichtbar ; die Gesichtsseiten divergieren etwas nach unten. 

Der Clypeusrand ist kaum gebogen. Die Seitenaugen sind mindestens 
doppelt so breit als die punktformigen Mittelaugen ; beide Augenreihen 
sind stark recurv ; die Seitenaugen liegen um ihren Durchmesser über oder 
hinter den zugehorigen mittleren ; der hintere mittlere Zwischenraum ist = 
3 3/5, der vordere = 4 3/5, ein hinterer seitlicher = 4 2/5, ein vorderer = 
2 Durchmesser der vordern Seitenaugen ; beim Viereck der Mittelaugen 
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verhalten sich hintere : vordern Breite : Lànge ^ 26 : 28: 31. Die Hohe 
des Ciypeus ist 2/3 von der des Augenvierecks. Die Mandibeln sind lânger, 
als das Gesicht hoch ist, oben zusammen wenig breiter als lang ; die Aussen- 
seiten convergieren nach unten, sind oben etwas convex, unten concav. 
Die Epigyne ist hell graugelb, fast doppelt so breit als lang ; ihr Abstand 
von der Bauclifalte ist annâhernd — 3/4 ibrer Lange ; ihre hintere Grenze 
ist ein procurver Drittelskreis, die vordere ein Winkel von etwas über 120° 
mit abgerundeter Spitze und leicht concaven Sclienkeln ; die Flâche ist 
etwas erhaben ; mit Ausnahme ihres hintern Drittels ist sie umgeben von 
einem dunkeln Feld, das vorn von einem recurven Kreisbogen begrenzt 



Fit». J15. — Oryptiia lutulenla n. sp. 
?• Epigyne. 


und hinten quer abgestutzt ist; die Seiten der hellen Flàche sind concen- 
trisch gefurcht ; die Mitte ist eine stark abgerundet dreieckige, weissliche 
Platte, die vorn an den Vorderrand stôsst und etwas über die Bauchflâche 
erhaben ist ; von der Scite her dringen schlitzfônnige Gruben unter die 
Piatte, die aber von oben nicht sichtbar sind ; sie ist von einem schmalen 
braunen Rand umgeben, der hinten unterbrochen ist ; hinter dem hellen 
Epigynenfeld erstrecken sich 2 grosse dunkelbraune Flecke bis nahe an die 
Bauchfalte ; ihr heller Zwischenraum ist etwa halb so breit als einer der 
Flecke. 

Die Behaarung der Kôrperoberseite ist gemischt aus braunen keulen- 
Jormigen und weissen, etwas làngeren, zylindrischen Bôrstchen, sowie kür- 
zeren feinen, hellspitzigen Harchen ; die làngeren Bôrstchen sind ± in Reihen 
geordnet ; gegen aussen sind sie meist lânger, gebogen, mehr zugespitzt, 
weisslich. Die Korperfârbung ist im allgemeinen ziemlich hell lehm- oder 
sandbraun mit etwas rôtlichem Anflug ; die hellere Medianbinde des Cépha¬ 
lothorax ist auf dem Vorderkopf parallelseitig, weiter hinten etwas keil- 
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lôrmig verjüugt, auf der Abdachung dann wieder stark erweitert ; sic 
umschliesst vorn einen dunkel punktierten Wappenfleck, dessen Vorder- 
hâlfte parallelseitig, die hintere dreieckig und durch Anschluss der Mitlel- 
ritze schlank zugespitzt isl ; eine undeutlich verdoppelte, dunkle Mittellinie 
durchzieht den Wappenfleck bis zur Mittelritze ; die Seiten des Céphalo¬ 
thorax, besonders bei den Koplïurchen, sind dankler braun, braun punkticrt, 
snbmarginal durch einige hellere Flecke marmoriert ; die einzelnen Glieder 
der Beine haben braunen Rücken und hell gelbgrauc Seiten ; dieBeine II u. 
III sind undeutlich geringelt. Der Hinterleib ist etwas heller als die Bru<t- 
seiten ; die dunkeln Punkte sind viel feiner und spàrlicher. 

Fund : Kloster Marsan am Sining ho, Kansu, 23. IV 85 : 1 $. 


Xysticus pichoni n. sp. 


$: Korper 4,7 mm. Céphalothorax 2,3 mm Iang, 2,6 breit. Abdomen 
2,5 mm lang, 3,2 breit. Kopl zwischen den Augen 1,3 mm breit ; hintere 
Augenreihe 1,45, vordere 1,15 mm. Gesicht 0,7 mm hoch. Mandibeln 0,7 mm 
Iang, oben zusammen 1 mm hreit. Bein I 6,3 mm (1,9 + 1 + 1,3 + 1,3 + 
0,8) ; II 6,6 mm (2 + 1 + 1,3 + 1,3 + 1) ; III 4,8 mm (1,4 4- 0,9 + 0,9 + 
0,9 + 0,7) ; IV 5,1 mm (1,5 + 0,8 + 1 + 1 + 0,8). 

Der Umriss des Céphalothorax ist breit birnformig, breiter als lang ; die 
raâssig entwickelten Seilenbuchlen sind weit vorn bei den Hinteraugen, die 
Ecken sind abgerundet, und der Stirurand ist convex. Die vordern Seiten- 
augen sind doppelt so breit als die mittleren ; bei den Hinteraugen ist der 
Grossenunterschied àhnlich, nur nicht ganz so stark ; die Scitenaugen der 
recurven hintern Reilie liegen um den Durchmesser der mittleren hinter 
diesen ; die untere Tangente der Vorderaugen ist nur schwach, die obéré 
aber betrâchtlich recurv ; ein vorderes seitliches Intervall ist gleich der 
Seitenaugenbreite, die mittleren beider Reihen sind doppelt so gross, ein 
hinterer seitlicher ist noch etwas grôsser ; das Rechteck der Mittelaugen 
ist fast 1 y z mal so breit als lang. Der Clypeus ist etwas niedriger als das 
Augenviereck. Die Mandibeln sind so lang, als das Gesicht hoch ist, oben 
zusammen breiter als lang, endwârts stark verjüngt. Tibia und Metatars 
1 tragen unten je 3 Paar Slaclieln. Der Hinterleib ist aulTallend breit, depri- 
miert (gequetscht ?). Das Geschleclitsfeld isl schwach erhôht, abgerundet 
trapezfôrmig ; etwas vor seiner Mitte ist eine kleine, rundliche, schwach ver- 
breiterte Grube eingesenkt, deren Ran l aussen und vorn sehr unbestimmt, 
breit, flach und concentrisch gefàltelt ist ; liinten ist der Rand glatt und 
ragt nach vorn als breit dreieckiger, gewolbter Kiel bis etwas ûber die Mitte 
der Grube vor ; sein Vorderende senkt sich zum Grubenboden und verschmilzt 
mit diesem ; die scharfe hintere Grenze des glatten Randes ist in der Mille 
schwach eingebuchtet ; sie ist in der Mitte zwischen Grubenvorderrand 
und Bauchfalte gelegen ; der Raum vor letzterer ist von 2 dunkeln, stârkcr 
gefâllelten Lângsfeldern durchzogen ; an den Rândern ihres hellen Zwischen- 
raums findet sich nâher bei der Grube ein Paar dunkler Punkte. 
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Die Oberseite ist fein hellbraun und weisslich marmoriert und grôber 
brannschwarz punktiert und gefleckl ; die eigentliche Zeichnung ist teil- 
weise wenig deutlich, wohl auch variabel ; den Stirnrand sàumt eine helle 
recurve Binde, die aussen die weissen Seitenaugenhügel einbegreift und 
die vordern Wittelaugen von oben berülirt ; sie umrahmt einen queren 
schwarzen Rhombus, der die hintern Mittelaugen einschliesst ; hinten 
ist dieser begrenzt durch einen hellen, hellbraun marmorierten Winkel, 
den Anfang der Mittelbinde, die auf der Kopfmitte stark eingeschnürt. 



Fio. 116. — Xyidiou* pichoni n. s)i. 
Ç. o : Gesicht ; 6 : Epigyne. 


dann wieder erweitert ist zu eiuer Sanduhrfigur ; hinten bleibt sie dann 
parallelseitig, hat aber sehr unebene Grenzen ; sie ist von einer dunkeln 
Mittellinie durchzogen ; diese ist vorn verdoppell, bei der Einschnürung 
aufgehellt und undeutlich, vor und um die Mittelritze di nkel, etwas breiter 
und an den Ràndern uneben ; die hellen Teile der Medianbinde sind fe.n 
hellbraun und gelblich marmoriert ; aussen ist sie eingerahmt durch 2 
schwarze Lângsbinden, die an den Kopfseiten und auf dem Hinterdach 
breiter, dazwischen schmal und ± in Flecke aufgelôst sind ; ihre Aussen- 
grenzen sind ebenfalls unregelmàssig ; an den Thoraxseiten finden sich 
über dem schmalen weissen Saum breite, aus schwarzen Flecken ver- 
schmolzene Submarginalbinden, die vorn abgekürzt sind ; die Zwischenfetder 
sind fein hellbraun und gelblich marmoriert, nach hinten durch grobe 
schwarze Fleckung verdunkelt ; die Grundfarbe des Hinterdachs ist ein- 
farbig liell, die Hintcrenden der Binden sind hier rein schwarz. Gcsicht 


Source • MNHN, Paris 




08T.VS1AT1DCHB .XIMNNUN 


207 

uud Mandibeln sind hell marmoriert. Das Slernum ist hell und brauu- 
schwarz marmoriert ; letztere Farbe sammelt sicli zu unscharfen Rand- 
und Mittelflecken. Die Beine siud hellbraun und weisslich marmoriert, 
grob dunkel gefleckt bis geringelt, letztcres am ausgepragtesten an der Basis 
der Tibien, an Basis und Ende der Metatarsen. Der Hinterlcib ist grau und 
hell marmoriert, schwârzlich punktiert ; über die Mitte zielit sich die übliche 
Làngsreihe verschmolzener Trapeze, deren Hinterecken nach aussen ausge- 
zogen sind uud bei den 2 vordern als Fleckenreihen bis zum Rand reichen ; 
die Mitte des vordern und der Hàlfte des 2. Trapèzes ist dunkel punktiert, 
sonst ist die Zeichnung hell gelbbraun. 

Fuud : Hangtscheu, Tschekiang, 1925 ; I Ç. 


Xysticus berlandi u. xp. 

Ç : Korper 8,8 mm. Céphalothorax. 3,2 mm lang, 2,9 breit. Abdomeu 
5,9 mm lang, 4,4 breit. Stirnrand 1,7 mm ; hintere Augenreihe 1,5, vordere 
1,2 mm. Hohe des Gesichts 0,6 mm. Mandibeln 0,9 mm lang, oben zusammen 
1,7 mm breit. Beiu X 9,6 mm (2,8 + 1,5 + 2,1 + 1,9 -f 1,3) ; II 9,4 mm 
(2,6 + 1,5 + 2,1 + 1,8 + 1,4); III 6,2 mm (1,9 + I + 1,2 + 1,1 + I) ; 
IV 7 mm (2,2 +1 + 1,5 + 1,3 + I). 

Der Fémur I trâgt vorn die übliche Reihe von 3 Stacheln ; an dcn Tibien 
und Metatarsen der Vorderbeine sind unten je 3 Paare ; wenigstens an Meta- 
tars U stehen auch an den Seiten 3 Stacheln. 

Der Céphalothorax hat birnfôrmigen Umriss ; die sehr flachen Seiten- 
buchten liegen ctwas hinter den Augen ; die Stirnecken sind massig abge- 
rundet und der Vorderrand ist wenig convex. Die Augen verhalten sich 
wie bei X. pichoni ; die untere Tangente der Vorderaugen ist fast gerade, 
cin hinterer seitlicher Zwischenraum ist merklich grôsser als der mittlere ; 
(las Rechteck der Mittelaugen ist in Oberansicht 1 % mal so breit als lang. 
Die Hohe des Clypeus ist 3/4 von der des Augenvierecks ; über seinem Rand 
stehen 9 grossere Borsten. Die Mandibeln sind langer, als das Gesicht hoch 
ist, oben znsammen fast doppelt so breit als lang, nach unten stark verschmà- 
lert. Der Hinterleib ist lânglich eiformig, hinter der Mitte am breitesten, 
vorn gerundet- gestutzt. Die Epigyne ist der von X. pichoni âhnlich. Das 
Geschlechtsfeid ist rundlich, breiter als lang ; eine dreieckige, glatte, erhabene 
Platte ist âhnlich gestaltet wie bei jencr Art, aber grôsser ; ihr schmales 
Vorderende geht ohne Abgrenzung in die Feldflàche über ; die Aussensciten 
sind etwas concav, der Hinterrand ist ein procurver Bogen mit eiuer schwa- 
chen Einhuchtung in der Mitte ; die Aussenecken sind hakenfôrmig nach 
vorn gekrümmt und tauchen in 2 kleinern runden Gruben unter, die neben 
und mehr noch vor den Ecken eingesenkt sind ; der Abstaud der Platte 
von der Bauchfalte kommt ilirer Lange gleich uud zeigt in kleiner Ent- 
fernung von der Platte das dunklc Punktpaar ; die dunkeln Lângsfelder 
hinter diesem sind viel unscheinbarer. 

Das Augenfeld ist hell, fahl ; die helle Miltelbinde des Céphalothorax 
ist parallelscitig, nur vorn etwas verengt ; der Wappenlleck ist hellgelb 
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gesàumt, braun marmoricrt, mit braunem mittlerem Doppelstrich und 
mit braunem Punkt an der stumpfen hintern Spitze, der durch weitere 
Ausdehnung des hellen Randes von der Doppellinie getrennt ist ; hinter 
dem Wappenfleck ist die Medianbinde einfârbig fahl ; die Thoraxseiten 
sind dunkelbraun marmoriert, nach aussen ziemlich breit aufgehellt ; die 
marmorierten Zwischenfelder enden hinten je in eiuem grosseren, lânglichen, 
dunkelbraunen Fleck, Die Beine sind oben braun, gelb liniert, vorn fahl, 
braun punktiert, unten hellbraun, dunkler braun punktiert ; die 3 Stacheln 



Fie. 117. — Xy»ticv* brrlandi n. sp. 

$, a : Céphalothorax ; b : Üesicht i c ! Epigrne, 


der Vorderseite von Fémur 1 stehen auf grosseren braunen Punkten, Der 
Hinterleib ist fahl, die Rückenzeichnung ist zerstorl. 

F und ; Zwischen Tschintasy und Suwanko (Su, Suchow), 1,-5. VI 86: 
1 ?, 1 Juv, 


Xysticus ephippiatus Simon, 


<5 : Kôrper 6 mm. Céphalothorax 3,1 mm lang, 3,3 breit. Abdomen 3,4 mm 
lang, 3,1 breit, Kopf hinter den Vorderaugen 1,7 mm breit ; hintere Augen- 
reihe 1,8, vordere 1,5 mm breit, Gesicht 0,9 mm hoch, Mandibeln 1,1 mm 
lang, oben zusammeu 1,5 mm breit. Bein 1 12,55 mm (3,6 + 1,6 4- 2,8 + 
2,95 -f 1,6) ; Il 12,5 mm (3,65 + 1,6 + 2,75 4 - 2,9 +1,6) ; 1118,3 min (2,62 + 
1,28 + 1,8 + 1,42 + 1,18) ; IV 8,6 mm (2,6 + 1,05 + 1,9 + 1,65 + 1,4), 
Bestachelung : Fémur I oben und vorn je 1-1-1, II vorn nur 1 ; Tibia I 
seitlich je 1-1-1, Metatars seitlich je 1-1, beide Glieder unten mit je 5 Paaren ; 
die hintern Beinpaare sind reichlich bestachelt, 
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Der Céphalothorax ist breiter als lang, von breit biniformigen Umriss ; 
der Stirnrand ist aussen etwas gewolbt, in der Mitte abgellacht, die Ecken 
sind abgerundel ; die hintere Augenreihe ist mâssig recurv ; die Mittelaugen 
stehen uni weniger als ihren Durchmesser vor den seitlichen ; die untere 
Tangente der i Vorderangen ist kanm recurv ; die 4 Mittelaugen sind subegal, 
ihr Recliteck ist von vorn und von oben je 1 Va mal so breit als lang ; die 
vordern Seitenaugen sind etwas griisser als die hintern, doppelt so breit 
als die mittleren ; die Intervalle sind gleich gross mit Ausnahme der vordern 
seitlichen, die nur halb so breit, jedoch etwas breiter sind als die vordern 
Seitenaugen. Der Clypeus ist so hoch als das Augenviereck. Die Mandibeln 
sind oben zusammen breiter als lang, endwârts stark verjüngt. Der Palp 
gleicht dem von X. excellens Kulcz. ; die Tib : a stimmt fast überein, nur 
ist die obéré Apophyse noch schlanker und in der Mitte, vor dem sehr schief 
abgeslutzten, spilzigen Ende etwas eingeschnürt ; die beiden Apopliysen 
des Bulbs ragen weniger weit nach innen vor ; die vordere deckt die hintere 
grossenteils zu und liegt ihr anf ; letzlere überragt die erstere nach innen 
nicht so stark, auch ist sie weniger schlank, und das scharf zugespitzte 
Ende ist schwach apikalwârts gebogen ; die vordere Apophyse erinnerl 
an eine sehr kurz gestielte Axt ; die kleine, am Ende abgerundete, nach 
aussen abgebogene Spitze ist wie bei X. excellens geformt, die nach innen 
gewendete eigentliche Axtklinge ist viel langer und breiter, endwârts ver- 
breitert und so schief gestutzt, dass die Schneide dem Ilinterrand der andern 
Apophyse parallel ist. 

Die Seiten des Céphalothorax sind dunkel kastanienbraun mil einer 
undeutlichen Reihe heller, brauner, dfc verschmolzener Lângsflecke, die 
gelbe Linien als Kerne einschliessen, besonders aufîâllig unter und hinter 
den hintern Seitenaugen ; diese wenigaufïallende Aufhellung ist etwa doppelt 
so weit von der Medianbinde als vom Seitenrand entfernt ; an beiden Enden 
kommt sie letzterem sehr nahe ; eine recurve helle Querbinde durchziehl 
das Augenfeld, dieses ist dahinter etwas heller kastanienbraun, daran schliesst 
sich die parallelseitige Medianbinde, die sich auf der Abdachung keilfôrmig 
zuspitzt ; die vordere Hàlfte der Mittelbinde umschliesst den làngsovalen, 
dunkleren Wappenfleck mit 2 genâherten dunkeln Linien làngs der Mitte, 
die von den hintern Mittelaugen ausgehen, sich erst nâhern, dann bis zur 
Mitte des Céphalothorax parallel verlaufen ; ausserhalb derselben sind 
noch 2 grdssere, dunkle Lângsschatten ; auf den ovalen Schild folgt ein 
etwas hellerer Winkel, dessen hinten gelegene Spitze stark verdunkelt 
und etwas verlângert ist ; sie umschliesst die Mittelritze ; die Schenkel 
dieses Winkels sind breit, weidenblattformig, vornaussen zugespitzt ; sie 
sind aussen eingefasst von gelbweissen, ± verâstelten Linien. Der Clypeus 
ist hellbraun, ebenso die Mandibeln, welche in der Mitte und am Ende von 
hellen Querlinien durchzogen sind. Die Femora und Patellen I u. II sind 
dunkel kastanienbraun, ungefleckt oder etwas heller marmorierl ; die übrigcn 
Glieder sind hellbraun ; die Qeine III u. IV sind etwas heller; die Femora 
und Patellen sind deutlicher marmorierl ; die übrigen Glieder sind melir 
gelblichbraun ; au Tibia III ist oben eine weissliche Lângslinie. Der Hintcrleib 
ist oben dunkelbraun wie die Brustseiten ; der Vorderrand und die vordere 
Mémoires du Muséum. — Zoologie, t. XXV 14 
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Hàlfte der seitlichen sind durch verschmolzene weissgelbe Flecke gesàumt ; 
vorn in der Mitte kann dieser Saum ± nach hinten ausgedehnt sein und 
übergelien in den langen, schwach aufgehelltcn vordesten Trapezfleck, 
dessen Hintcrrand an die ersle, in der Mitte breit unterbrochene, gelbe 
Querbinde stbsst ; die hintere gelbe Querbinde ist in der Mitte nur kurz 
unterbrochen. Die Unterseite ist nicht gefleckt, nur sind die Lungendeckel 



Fia. 1J S. — Xyzlicus ephippiaiu» Simon £ 
L. P»lp v. unton. 


heller ; das Sternum und die HüfLen sind kastanienbraun, der Bauch ist 
etwas heller, graulich getônt. Bei einem der kleinsten Stücke ist der vordere 
Trapezfleck vollstandig mit einem Nelzwerk von gelhen Unien ausgcfüllt 
und die 2. Querbinde isl iu der Mille nicht unterbrochen. 

$ : Die Epigyne ist etwas verànderlich ; nach Simons Zeichnung (1880, 
PI. 3, Fig. 6) verhàlt sicli die Lange der Grube zur Breite = 2:3, nach I. 
Fox (1937, p. 15, Fig. 3) =3:4; bei 4 von mir gezeichneten Exemplaren 
sind die Verhàltnisse 3 : 4 ; 2: 2, 8 ; 2 : 3,4 ; 2 : 4,8 ; bei letztern ist also die 


Source : MNHN, Paris 


OS'lAS1AT1SUI1 & SPlNNlvf 


211 


Grube nielir als doppell so breit als lang ; der Abstand von der Bauclifalte 
wird von Fox kürzer gezeichnet als die Lange der Grube, von Simon etwas 
langer als diese ; bei einem der untersucùten Exemplare ist der Abstand 
Mittehvert zwisclien Lange und Breite, bei den übrigen kommt er ungefàlir 
der Breite gleich. 

Funde ; Yen-mônn Pass, Schansi, 17. VI 84 : 3 2 ; Kloster Dschoni, 
Kansu, 4. VI 85: 1 ; Stadt Sigulscben (Hsikutschônn), Kansu, 1.-2., 

VII 85 : 1 2î Kansu, 9.-I0. Vil 85 : 1 2 ; Umg. v. Peking, 1872 : 1 2 i Kiu- 
kiang, Kiangsi, 1873 : 2 2 ; Urga-Zizichar, 1896 : 4 $ ; Hangtscheou, Tsche- 
kiang, 1925: 1 <J, 4 2; Wuchang, Hupei, 1937 : 2 J. 


Xysticus excavatus n. sp. 

2 : Korper 5,4 mm. Céphalothorax 2,3 mm lang, 2,5 breit ; Kopf bei 
den vordern Seitenaugen 1,4 mm breit; bintere Augenreihe 1,5, vordere 
1,2 mm. Rechteck der Mittelaugen von oben 0,6 mm breit, 0,4 lang. Abdomen 
3,4 mm lang, 3,2 breit. 

Fémur I vorn mit schrâger Reilie von 3 Stacheln ; Tibia und Metatars I 
unten mit je 5 Paaren, ausserdem Metatars vorn mit 1-1, hinten mit 1. 
Das Geschlechtsfeld ist ein brauner Hügel, der etwas breiter als lang ist ; 
in dieseu ist eine tiefe Grube eingesenkt, deren Breite 3/5 und deren Lange 
y 2 der entsprechenden Feldausdehnungen betragen ; sie ist rundlich fünf- 
cckig, 1 1 /3 mal so breit als lang und hinten schmal ofïen ; die Rânder 
sind in der vordern Hàlfte dünn, scharf, in der hintern wulstig abgerundet, 
nach hinten convergierend und allmàhlich erweitert ; der Abstand der 
Gruhe von der Bauchfalte ist elwa halb so gross als ihre Lange. Eine weisse 
Querbinde durchzieht das Viereck der mittleren und die Hügel der Seiten¬ 
augen ; die Abgrenzung gegen den Clypeus ist in der Mitte verschwommen ; 
hinter dieser Binde ist das Augenfeld braun ; gleich gefàrbt ist der Wappen- 
fleck der Medianbinde ; letztere ist fast parallelseitig, kaum schmâler als 
der Zwischenraum der vordern Seitenaugen ; die vordern 2/3 des Wappen- 
llecks sind von den Grenzen der Medianbinde durch dünne, gelbbraune, 
von dunkeln Punklen unlerbrochene Linien getrennt ; das spitzbogige 
hintere Drittel ist hinten etwas ausgezogen ; làngs der Mitte des Wappen- 
fiecks ziehen sich 2 benachbarte, subparallele braune Striche, die sich ani 
IlinLerende vereinigen ; sie sind vom Grund des Wappens durch gelbliche, 
punktierte Linien getrennt ; die Seiten des Thorax sind dunkler braun 
als die Mitte, nach aussen schwach gclblich marmoriert ; ein heller Rand 
fehlt. Der Clypeus ist braun, mit einigen hellen Punkten bestreut. Die 
Mandibeln sind gelblich, undeutlich braun marmoriert, von 2 braunen 
Querbinden durchzogen, einer unregelmassigen bogenformigen oben und 
einer vor dem Ende. Das Sternum ist gelblich, ziemlich dicht braun punk- 
tiert-marmoriert. Die Hüften sind ziemlich hell graubraun, stellenweise 
weiss punktiert-marmoriert. Die Beine, besonders I u. Il sind an den Seiten 
gelblich, grob braun getupft, leopardenfleckig ; oben sind sie einfàrbig 
hraun mit gelbcm Mittelstrich. Das Rückenfeld des Hinterleibs ist ziemlich 
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hell braun ; die Zeichaung ist graulichgelb, braun puukliert ; sie beslehl 
aus cinem grossen, lànglichen, fast rechteckigen Fleck vor der Mitte, einer 
gcraden Querbinde in der Mitte, die nach aussen verschmâlert ist und das 
Feld ganz dnrchquert ; auf dicsc folgen 4 plumpe, flache Dreiecke oder 



Fig. 11». — Xysticus excavatu# n. sp. 
Ç. a : Kflrpor ; 6 ! Kjiigyne. 


Winkcl, dercu Aussenecken nach voru umbiegeu und in ± unlerbrocliene 
weisse Linien auslaufen, die sich eng zusammendrangen uud so die helle 
Umrandung des Rückenfelds bilden. 

Am Clypeusrand stehen 9 grossere Stacheln. 

Fund : Kloster Schine... Sume, Ordos, 9. IX 84 : 1 


Source • MNHN , Paris 
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Xysticus davidi n. sp. 

$ : Kôrper 6,5 mm. Céphalothorax 3 mm lang, 2,85 hreit ; l<opf bei den 
liintern Mittelaugen 1,7 mm hreit ; hintere Augenreihe 1,75, vordere 1,4 mm. 
Viereck der Mittelaugen 0,4 mm lang, 0,7 breit. Mandibeln 0,9 mm lang, 
oben zusammen 1,75 mm breit. Abdomen 3,8 mm lang, 3,3 breit. Bein 1 
9,7 mm (2,9 + 1,5 + 2,1 + 2 + 1,2) ; Il 9,1 mm (2,7 + 1,6+2 + 1,9 + 
1,2) ; ïll 6,4 mm (2 + 1 + 1,3 + 1,2 + 0,9) ; IV 6,8 mm (2 + 0,9 + 1,5 
+ 1,3 + 1,1). 

An der Vorderflâche von Fémur I bilden 3 Stacheln eine schief anstei- 
gende Reihe ; Tibia und Metatars 1 unten mit je 5 Paaren, dazu Met. vorn 
mit 1-1, hinten mit 1 in der Mitte ; Tib. 11 unten mit 4, Met. mit 5 Paaren, 
dazu Met. vorn mit 1-1-1, hinten mit 1 St. in der Mitte. 

Die Stirneeken sind vollkommen abgerundet. Das Mittelangcnviereck ist 
1 3/4 mal so breit als lang. Der Clypeus ist kaum niedriger als das Augen- 
viereck ; die Mandibeln sind unbedeutend langer, als das Gesicht hoch ist, 
oben zusammen fast doppelt so breit als lang. Die Grube der Epigyne ist 
âhnlich vie bei X. excaoalus. tief, regelmâssiger fünfeckig ; von ihrem 
Vorderrand senkt sich ein breiter, flacher Mediankiel in die Tiefe der Grube, 
der ihr Hinterende nicht erreieht ; der Abstand der Grube von der Bauch- 
falte ist = 5/8 ihrer Lange. 

Eine recurve gelbwcisse Querbinde berührt die vordern und erstreckt 
sich nach aussen bis zu den liintern Seitenaugen ; der Rest des Augenfelds 
ist wie der anscliliessende Wappenfleck rotbraun, gelb geadert ; letzterer ist 
nach vorn unbedeutend verschmâlcrt, hinten schôn spitzbogig und in ein 
kurzes dunkelbraunes Spitzchen ausgezogen ; 2 benachbarte, subparallele, 
dunkelbraune Lângslinien sind durch einen gelblichen Mittelstrich von 
einander getrennt ; von den Intermediârfeldern des Thorax wird der Wappen¬ 
fleck durch dünne weissgelbe Linien geschieden, die je von 7 dunkeln Punkten 
unterbrochen werden ; die Seitenlelder sind schwarzbraun, hell geadert, 
weiss in den breiten Randfeldem, hellbraun in den intermediâren ; die 
âussersten Rânder sind weiss, oben schwarz gesâumt ; das Hinterdach ist 
weiss mit 2 nicht geaderten, schwarzbraunen Flecken als Enden der Inter- 
mediàrlelder, die aber weder den Hinterrand noch die Aussenrânder erreichen. 

Der Clypeus ist rotbraun, in der Mitte weisslich. Die Mandibeln sind weiss- 
lich, braun marmoriert ; Basis, Rânder und eine dünne, praeapikale Quer¬ 
binde sind braun. Die schmalen Rânder des Sternums sind braun, die 
Scheibe ist gelbweiss, braun punktiert. Die Hüften sind braun, weisslich 
marmoriert. Lângs der Oberseite von Fémur 1 erstreckt sich eine diinne, 
weisse Mittellinie, deren Rânder schwarz punktiert sind, und die von einfâr- 
bigen braunen Streifen eingefasst wird ; die Vorderflâche des Gliedes ist oben 
weiss und dunkelbraun marmoriert, nach unten grau, fein und spârlich hell 
punktiert, im basalen Drittel aber.gelbweiss, braun punktiert; die untere 
Flâche des Fémurs ist fein hell und dunkel marmoriert, auf den basalen 
2/3 der hintern Flâehe ist eine hellgraue Linie, die sich endwârts etwas 
senkt, darüber eine helle Linie, die sich über die ganze Lange erstreckt ; 


Source ■ MNHH, Paris 
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die beiden folgenden Glieder sind oben wie dor Fémur gezeichnel, sonst 
dunkelbraun und hell punktiert-marmoriert ; die Endglieder sind braun, 
der Metatars oben mit gelbweisser Làngslinie. Die übrigen Berne sind âhnlicb 
wie das erste. Das Rückenfeld des Hinterleibs ist grau, schwarz punktiert 
und nneben schwarz nmrandet ; die hintere Hâlfte wird von 2 hellen, recur- 
ven Querlinien durchzogen, deren nach vorn umgebogenen Seitenenden den 



Feldrand nicht ganz erreichen ; auf der Vorderhaifte ist der schmal trapez- 
fdrmige Cardialfleck nur durch etwas hellbràunliche Grundfarbe angedeutet 
und vom grauen Feld kaum zu unterscheiden ; er wird von einer hellen 
Querlinie durchsetzt, von der nur die Enden deutlicher sind ; das Rückenfeld 
reicht aussen und hinten nicht ganz bis an den Rand ; einige der braunen 
und weissen Lângslinien der Seitenwânde sind noch von oben sichtbar Das 
Mittelfeld des Bauchs ist etwas heller als die angrenzenden Telle, mit einigen 
recurven braunen Querlinien und nach aussen mit dunkeln Punkten versehen, 
Fund : Kiukiang, V 1873 : 1 ?. 


Source ■ MNHN, Paris 
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Xysticus hotîngchlehi n. sp. 

Das einzige Exemplar war schlecht erhalten, früher eingetrocknet und 
ging durch Unfall verloren ; die Beschreibung ist deshalb unvollkommen. 

$ : Céphalothorax 3,3 mm lang, 3,1 hreit, etwas hinter der Mitte 1,2 mm 
hoch ; Vorderende des Kopfs und vordere Augenreihe 1,55 mm, hintere 
1,8 mm. Viereck der Mittelaugen 0,78 mm hreit, von oben 0,3, von vorn 
0,5 mm lang. Clypeus 0,4 mm hoch, Mandibeln 0,8 mm lang, oben zusammen 
1,6 mm breit. Am Clypeusrand sind 7 Stachelborsten erkennbar. Der Fémur 

O o o Q 
0 o 0 



Fig. 121. - - Xyaticu* hotingrhiehi n. sp. 

2- a : Céphalothorax ; b : Ocsicht i c t Epigyne. 


I tràgt vorn 3 Stacheln in ansteigender Reihe. Die grosse Grube der Epigyne 
hat auch abgerundet fünfseitigen Umriss, ist aber viel seichter, hinten weiter 
geoffnet ; der Vorderrand springt flachwinklig nach hinten vor ; die Lange 
der Grube ist fast 5/7 der grôssten Breite, der Abstand von der Bauchfalte 
halb so gross als die Lange ; ein schmaler, niedriger, kaum merklicher 
Mittelkiel durchzieht die vordere Hàlfte der Grube ; die hintere Hâlfte 
enthàlt 2 weit getrennte, grôssere, rundliche Vertiefungen. 

Der Céphalothorax ist wohl infolge schlechter Conservierung ziemlich 
dunkel ; die Mittelbinde enthàlt keinen Wappenfleck ; ihre Bander sind 
gebogen und convergieren nach vorn schwach, nach hinten stârker ; die 
Binde ist hell kastanienbraun ; 2 dünne braune Linien sind in der vordern 


Source : MNHN, Paris 
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Halfte geuâhert und fasl parallel, nur gegen die liinlem Mittelaugen weichen 
sie nach vorn auseinander ; hinter der Mitte laufen sie zn einer scharfen 
Spitze zusammen, die in die Mittelritze mündet ; die Zwischenbinden sind 
schmal, kaum hall) so breit als die mittlere, dunkelbraun geadert ; die 
Randbinden sind an ihrer breitesten Stelle eher ausgedehuter als eine 
intermédiare, etwas fahler braun als die Medianbinde ; ein dünner, àns- 
serster Rand und ein wenig aulTallender Submarginalstrich etwas darüber 
sind dunkel ; das Viereck der Mittelaugen ist innen schwach und diffus 
anfgehellt. Die Mandibcln und die Unterseite des Céphalothorax sind wie 
die obéré gefàrbt. Der Hinterleib ist oben liell kastanienbraun, hinlen 
gegen den Rand hin weisslich ; die Zeichnung ist nicht mehr zu erkennen. 

Fnnd : Wncliang, 1937: 1 $. 


Xysticus szetschuanensis n. sp. 

2 : Kôrper 8,2 mm. Céphalothorax 3,5 mm lang und ebenso breit. Abdomen 
4,9 mm lang, 4,5 breit. Kopf hinter den vordern Seitenaugen 2 mm breit ; 
hintere Augenreihe 1,9, vordere 1,65 mm. Bein 1 10,2 mm (3 + 1,5 + 2,2 
■f 2 + 1,5) ; 11 9,7 mm (2,7 + 1,5 + 2,1 + 2 + 1,4), 111 7,2 mm (2,1 -F 1,2 
+ 1,5 + 1,3 + 1,1) ; IV 8,2 mm (2,5 + 1,1 + 1,7 + 1.6 4- 1,3). 

Bestachelung : An Fémur I ist vorn eine schràge Reihe von 3 Stacheln, 
oben sind nur grobe Borsten ; Tib. unten-vorn mit 6, unten-hinten mit 5 
Stacheln ; Metat. seitlich mil je 1-1, unten mit 6 Paaren ; an den Femora 
1I-1V steht nur oben 1 Stachel ; Tib. Il unten mit 5 Paaren ; Met. 11 vorn 
3, hinten 1, unten-vorn 6, unten-hinten 5; Tib. u. Met. III unten mit je 
2 Paaren, Met. vorn 3, hinten 2 ; Tib. IV unten-vorn 3, Met. IV hinten 3 St., 
unten 2 Paare. 

Der Umriss des Céphalothorax ist birnformig ; die Seitenbuchten sind 
recht deutlich, doch nicht winklig ; der Stirnrand ist gleiclimâssig convex, 
die Ecken sind abgerundet. Die vordern Seitenaugen sind fast doppelt so 
breit als die mittleren ; die hiutern Seitenaugen sind nicht viel grôsser als 
die mittleren ; ein vorderes seitlichos Intervall ist kanm breiter als ein 
vorderes Seitenauge und halb so breit als jedes der mittleren Intervalle, 
die etwas kleiner sind als ein hinteres seitliches ; die hintem Mittelaugen 
stelien um iliren Durchmesser vor den seitlichen ; von oben ist das Viereck 
der Mittelaugen nicht ganz 1 y 2 mal so breit als lang, vorn unbedeutend 
breiter als hinten. Die Grube der Epigyne ist 1 1 /4 mal so breit als lang, 
um ihre Lange von der Bauchfalte entfernt ; hinten ist sie in der Mitte 
schmal offen ; die hintern Randpartien sind fast geradlinig und conver- 
gieren stark nach der Unterbrechung hin; die âussern und die vordere 
hilden zusammen eine einheitliclie Krümmung ; der Rand ist schmal, 
erhaben, nur hinten etwas verbreitert, dunkelbraun ; vor dem Hinterrand, 
etwa um die Breite der Unterbrechung von einander getrennt, sind in den 
Grubenboden 2 lânglich elliptische parallèle Grübchen eingesenkt, die aber 
die Mitte der Grube nicht erreichen ; letztere ist rundum von einem mâssig 
breiten, fast kreisfôrmigen braunen Hof umgeben. 


Source : MNHN, Paris 
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Das Augenfeld und die Mittelhinde des C4ephalothorax sind hellbraun ; 
eine helle Vorderrandbinde fehlt ; dagegen sind grôssere graue Punkte innen 
an den Seitenaugen ; ein Wappenschild ist nicht vorhanden, nur vorn sind 
seine Konturen durch kurze, gebogene Lângsschatten angedeutet ; zwischen 
den hintern Mittelaugen beginnen 2 benachbarte feine, fast parallèle Lângs- 
linien, die sicli bis zur Mittelritze erstrecken ; aussen ist die Mittelbinde 
begrenzt von 2 rotbrannen, marmorierten intermediàren, die an ihrer 
breitesten Stelle nicht ganz halb so breit sind als jene ; nach hinten spitzen 
sie sich zu und erreichen den Hinterrand bei weitem nicht ; ihre Hinterenden 
sind kleine dunkle Rreiecke ; die Bandbinden sind gleich gefârbt wie die 



FlO, 122, — XyxlirMi* szrfochuanenMa n, Bp. 
2 . a: Céphalothorax; b : Epigyno, 


intermediàren, aber schmâler ; vorn verbinden sie sich mit diesen, grôss- 
tenteils aber bleiben sie getrennt durch hellbraune Grundfarbe, die sich 
nach hinten allmahlich bis zur Breite der Randbinden erweitert. Die Man- 
dibeln und die Unterseite des Korpers sind hellhraun, Bein 1 ist braun ; 
am Ende des Fémurs ist ein kleines dunkleres Fleckcheu ; eine helle, gelb- 
braune, dunkel gesaumte Làngslinie zieht sich über die Oberseite von 
Patella und Tibia; an Fémur 11 ist der dunkle Fleck am Ende grôsser ; 
die Oberseite zeigt einige weitere dunkle Punkte ; an Fémur 111 sind es 
deren 4, der 2. u. 4. sind grosser und dunklerjdas Ende der Patella 111, 
sowie Grund und Ende der Tibia sind etwas braun punktiert ; Bein IV 
ist geringelt ; die Ringe sind schmal, etwas unterbrochen, sehr dunkel ; 
sie stehen vor der Mitte und am Ende des Fémurs, am Ende der Patella, 
an Basis und Ende der Tibia, am Ende des Metatars ; die Endhâlfte des 
Tars ist etwas gebrâunt. Der Hinterleib ist hellbraun, bloss mit Spuren 
einer Zeichnung. 

Fnnd ; Pin, - - Fag.-Région von Kony Tschiu, Szetschuan, 1908 : 1 $. 
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Xysticus fagei n. sp. 

$ : Céphalothorax 3,7 mm lang, 3,5 breit ; Abdomen 4,4 mm lang, 3,8 
breit. Kopl vorn 2,3 mm breit; hintere Augenreihe 2, vordere 1,7 mm. 
Gesicht 0,8 mm hoch. Mandibeln 1,1 mm lang, oben zusammen 1,8 mm 
breit. Bein 1 10,35 mm (3 + 1,65 + 2,3 + 2 + 1,4) ; II 10,4 mm (3,1 + 1,6 
+ 2,3 -f 2,1 + 1,3) ; 111 6,7 mm (2,2 + 1 + 1,3 + 1,2 + 1) ; IV 7,2 mm 
(2,1 + 1 + 1,6 + 1,4 + 1,1). Epigynengrube 0,55 mm lang und breit, 
0,3 mm von der Faite entîernl. 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind sebr flach und unscheinbar ; 
die Slirnecken sind ahgerundet. Die Mandibeln sind langer als das Gesicht 
hocli ist, an der Basis zusammen viel breiter als lang. Der linke Fémur 



1 trâgt vorn 3 Stacheln in schwach ansteigender, der rechte 4 in horizon- 
taler Reihe, die übrigen Femora oben 1 ; Tib. 1 unten-vorn mit 5, unten- 
hinten mit 3 ; Metat. 1 vorn mit 2, hinten mit 3 Stacheln, die kürzern apikalen 
inbegriiïen, unten mit 6 Paaren. 

Die Grube der Epigyne ist gross, gleich breit wie lang, nicht ganz kreis- 
formig, sondern vorn etwas abgeflacht ; ihr Abstand von der Faite ist 
halb so gross als ihre Lange. 

Der Céphalothorax ist vor der Hintern Abdachung fast einheitlich rot- 
braun mit weisslichen Punkten und Strichlein besàt ; die recurve Vorderrand- 
hinde ist gel b weiss, ebenso die dünne Grenzlinie des Wappenflecks ; dieser 
ist vorn etwas eingeschnürt, hinten abgerundet mit aufgesetztem Spitzchen 
(Mitlelritze) ; die Mittelhinde dahinter ist wie die Abdachung weisslich, 
erstere ist hier von 2 ziemlich grossen, dunkelbraunen Rechtecken begrenzt, 
die den Hinterrand nicht erreichen. Die Mitte des braunen Clypeus ist 
ein weissliches Trapez, das oben an die Vorderrandbinde stosst, und auf 
dessen Aussenseiten die vordern Mittelaugen liegen. Ueber die Mandibeln 
zieht sich unter der Mitte eine weissliche, zackige, etwas schiefe Querbinde ; 
das Ende ist w r eiss gerandet. Die Beine haben oben eine helle, braun einge- 
fasste Lângslinie ; die Seiten sind weisslich und hellbraun marmoriert. 


Source : MNHM, Paris 
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braun punktiert ; auf grosseren braunen Punkten stehen die Stacheln der 
Vorderseite von Fémur 1 ; das Ende des Fémurs IV und die Patella sind 
grôber schwarz und weiss geileckt. Der Hinterleib ist oben hellgrau, fein 
dnnkler punktiert ; die schmale Umrandung des Rückens ist hell gelbgran, 
eben so die wenig deutliche Zeichnung. Das Sternum ist hell gelblich, brann 
punktiert ; die Hüften und die Unterseiten der Beine sind orangebraun. 
Der Bauch ist graugelb, die Epigyne ist nur wenig dunkler. 

Fund : Hangtscheou, Tschekiang, 1925 : 1 $. 


Xysticus lesserti n. sp. 

J: Kôrper 5,3 mm. Céphalothorax 3,1 mm lang, 2,8 breit. Abdomen 
2,7 mm lang, 2,9 breit. Kopfende und vordere Augenreihe 1,5 mm ; hintere 
Reihe 1,8 mm. Gesichtshohe 0,8 mm. Mandibeln 1 mm lang, oben zusammen 
1,3 mm breit. Bein I 10,2 mm (3 4- 1,6 + 2,1 + 2,2 4 - 1,3) ; 11 9,9 mm 
(2,9 4- 1,3 + 2,2 + 2,1 + 1,4); III 6,7 mm (2,2 + 0,9 4 1,3 + 1,2 4 1,1); 
IV 7,4 mm (2,2 + 0,9 4 - 1,6 + 1,5 + 1,2). 

Der Fémur 1 trâgt oben 5, vorn 3 schwarze Stacheln ; von letztern ist 
der apikale kürzer ; Pat. I hinten mit 1 ; Tib. 1 seitlich mit je 1-1-1, unten 
mit 5 Paaren ; Met. I seitlich je 1-1, unten 1-2-2-2 ; Fera. Il oben 4, Pat. 
Il hinten 1 ; Tib. Il oben 1, seitlich je 1-1-1, unten 4 Paare ; Met. 11 vorn 
1-1-1, hinten 1-1, unten 3 Paare. 

Der Céphalothorax ist langer als breit, hirnformig ; die Seitenbuchten 
sind flach aber deutlich ; der Stirnrand ist kaum gewôlbt, an den Ecken 
stehen die vordern Seitenaugen ; diese sind doppelt so breit als die sub- 
egalen Mittelaugen ; die hintern Seitenaugen sind etwas kleiner als die 
vordern ; die hintern Mittelaugen stehen mindestens um ihren Durchmesser 
vor den seitlichen ; die untere Tangente der Vorderaugen ist fast gerade ; 
der vordere mittlere Zwischenraum ist 1 3/5 mal so breit als ein seitlicher, 
dieser kaum so breit als das Seitenauge ; der hintere mittlere ist 1 1/4 mal 
so breit als der vordere und fast so breit als ein hinterer seitlicher ; das 
Viereck der Mittelaugen ist vorn etwas schmâler, in Oberansicht ist es 
hinten 1 2/3 mal so breit als lang. In der Mitte ist die Hfthe des Clypeus 
3/5 von der des Augenvierecks. Die Mandibeln sind etwas langer als das 
Gesicht hoch ist, oben sind sie zusammen, kaum 1 1 /3 mal so breit als lang, 
endwârts nur mâssig verschmâlert ; die Aussengrenzen sind ziemlich convex. 
Der Palp ist dem von X. nubilus Simon etwas âhnlich ; verglichen mit dem 
von X. ephippiatus Simon ist er schlanker ; die Tibia der letztern Art ist 
1 3/4, die der vorliegenden kaum 1 54 mal so breit, als der Stamm des Gliedes 
lang ist ; letzterer springt innen am Ende nicht vor ; die untere Apophyse 
ist bei beiden Arten âhnlich, nur ragt die hintere âussere Ecke nicht vor, 
sondern ist abgerundet ; die âussere Apophyse überragt die untere vorn 
nur unbedeutend ; sie ist schlank, endwârts mâssig verschmàl'. rt, schwach 
vorwârts gekrümmt, die Spitze ist etwas abgerundet ; die Unteransicht 
gleicht sehr derjenigen der Tibia von X , cristatus (Cl.). Die beiden grossen 
Apophysen desBulbs überragen dessen Innenrand nicht ; die hintere (innere) 
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hat den Umriss eines plumpen Horns oder einer Kralle , der convexe Innen- 
rand deckt sich mit der Basis der innern Bulbgrenze ; der vordere Rand ist 
concav, und die scharfe Spitze ist endwàrts gerichtet, die dunkle Oberflâche 
ist lederrunzlig ; der Querbalken der vordern (mittleren) Apophyse ist etwas 



PlO. 124. —- Xyfifîru* lemerti n. sp. 
a : KOrper ; b : Geslcbt ; « : Tibia + Tara des L. Palpa v. unten. 

schief nach hinten- innen gerichtet, doch lange nicht so ausgeprâgt wie bei 
X. nubilus -, der etwas lângere, scharf zugespitzte innere Ast kreuzt die 
untere Apophyse vor deren Ende, ohne ihren Rand zu überragen ; der 
kürzere âussere Ast ist am Ende schwach nach hinten gebogen ; der Stiel 
der Apophyse ist sehr kurz und breit, Das den Bulb vorn umgürtende 
schwarze Stylum ist dünn ; sein nach hinten gerichteter Konduktor an der 
Aussenseite des Bulbs hebt sich deutlich von letzlerm ab. 
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Das Augeufeld ist dunkel rotbraun ; die diiuue, gerade, helle Randbinde 
reicht aiissen nur his zn den vordern Seitenaiigcn ; der relativ knrze Wap- 
penfleck ist auch dunkel rotbraun ; er hat den Umriss einer halben, lângs 
der kürzeru Achse durchgeschnittenen Ellipse, der hinten eine schmale, 
lange Spitze anhângt, die bis zur Abdachung reicht und die Mittelritze 
einschliesst ; diese Spitze durchzieht einen plumpen, orangebrannen Winkel 
hinter dcm Wappen, der einige dunkelbraune Punkte einschliesst ; hintcr 
diesem hat die nun wieder rotliche Mittelhinde nur etwa 1 /3 der Breite des 
Wappens ; die dunkleren, noch dunkler marmorierten Intermediârbinden 
siud wenig breiter als die hintere Partie der Mittelbinde und verbinden sich 
vorn mit dem ziemlich breiten, fast schwarzen Seitcnranrl ; an den Brust- 
seiten sind sie von diesem getrennt durch submarginale Binden, deren 
grosste Breite derjenigen der intermediâren gleichkommt ; sie sind lieller 
als diese, orangebraun, grob dunkelbraun geadert. Die Mandibeln sind 
dunkel rotbraun, oben und unterhalb der Mitte etwas heller. Das Sternum 
ist gelblich ; schmale Bander, ein hinterer Mittelstrich und zahlreiche 
Pünktchen sind dunkelbraun. Die Hüften sind hell, gegen die Rànder 
sparlich und fein punktiert. Die Fcmora und Patellen lu. 11 sind sehr 
dunkel braun, dicht undeutlich punktiert; auf den Femora ist oben eine 
dünne helle Lângslinie ; Tibia I ist subbasal etwas dunkler inarmoriert, 
Tib. Il ebenda geringelt, sonst sind sie wie die folgenden Glieder hell gelblich ; 
die Beine III u. IV sind blassgelb ; die Femora haben an den Seiten einige 
Punkte von ungleicher Grosse, der Endring ist dunkelbraun ; die Patellen 
sind verdunkelt ; die Tibicn sind etwas punktiert und mit Endringen vcrsehen. 
Das Folium des Hinterleibs ist merklich schmàler aïs der Rücken, dunkel¬ 
braun, mit hellbrauner, etwas unregelmâssiger Zcichnung, vorn ein brcit 
birnformiger Fleck, dessen dünner Stiel hinten übergeht in cincn grosscn, 
unregelmàssigen Klecks, der an ein sehr plumpes, queres X erinnert ; hinter 
diesem folgen noch 2 lahlbraune, ziemlich breite Querbinden, die das Folium 
fast oder ganz durchschneiden. 

Fund : Anschun fu, Ganschuen fu, 1912 •. 1 <J. 


Xysticus ferruginoides n. sp. 

<?: Kôrper 5,4 mm. Céphalothorax 2,9 mm laug, 2,6 breit. Abdomen 
2,7 mm lang, 2,2 breit. Kopfende und vorderc Augenreihe 1,3 mm, hintere 
Reihe 1,55 mm. Gesicht 0,8 mm hoch. Mandibeln 1 mm lang, oben zusammen 
1,1 mm breit. Bein I 9,07 mm (2,78 + 1,25 + 1,87 + 1,87 -f 1,3) ; Il 9,05 mm 
(2,77 -f 1,2 + 1,95 + 1,78 + 1,35) ; 111 6,2 mm (1,92 + 0,9 + 1,2 + 1,22 
+ 0,96) ; IV 6,68 mm (2 + 0,98 + 1,4 + 1,22 + 1,08). 

Bestachelung von Bein I : Fémur oben mit 1-1-1, vorn auf der obéra 
Hàlfte mit 13 in 2-3 Reilien; Pat. vorn 1, hinten 1-1 ; Tibia seitlich je 3 
Stachcln, unten 5 Paare ;Metatars seitlich je 2 St., unten 5 Paare; Fem. 
11 mit 11 St. in einer Doppelreihe auf den Grenzen der weissen Lângslinie. 
Der Céphalothorax ist etwas langer als breit, birnfôrmig, mit sehr flachen 
Seitenbuchten ; der Stirnrand ist fast gerade. Die hintern Mittelaugen 
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stehen uin elwas mehr als ihren Durchmesser vor den seitlichen ; die unlere 
Tangente der Vorderaugen ist etwas recurv ; die vordern Seitenaugen 
sind doppelt so gross als die subegalen mittleren ; die hintern Seitenaugen 
sind etwas kleincr als die vordern ; ein vorderer seitiicher Zwischenrauin 
ist so breit als ein Seitenauge und halb so brcit als die mittleren Intervalle, 
die îinbedeutend schmâler sind als ein hinteres seitliches ; das Viereck der 
Mittelaugen ist von oben 16/7 mal, von vorn 1 3/10 mal so breit als lang. 
Die Hohe des Clypeus ist etwa 3/5 von der des Augenvierccks. Die Mandibeln 
sind 1 1 /4 mal so lang, als das Gesicht hoch ist, oben wcnig breiter als lang, 
endwârts nur màssig verschmàlert. 

Der Stamm der Palpentibia ist kurz; die untere Apophyse ist lang, gross- 
tenteils eine dreieckige, etwas gewôlbte Platte, die betrâchtlich langer 
als breit ist ; die âussere Grenze ist ein dem Bulbrand paralleler Bogen, 
die beiden innern bilden zusammen einen flachen Winkel, dessen nach 
inneu vorspringendc Spitze wie die beiden andern Ecken abgerundet ist ; 
die àussere Apophyse ist schlauk, sublongitudinal wie die unlere, aber 
etwas nacb aussen gebogen, besonders endwârts ; das âusserste, dünne 
Spitzchen ist wieder endwârts gebogen. Der Tars ist fast kreisrund mit 
kleinem, aber deutlich abgesetztem Rostrum ; der seitliche Yorsprung vor 
der Mitte des Ausscnrandcs ist gross, subtrigonal mit etwas hakenfôrmig 
nach vorn gebogener Aussenecke. Der Bulb ist fast kreisrund ; das umgür- 
tende Stylum ist ziemlich dünn ; die hintere (innere) Apophyse ist sehr gross, 
schwarz ; der basale Teil ist ein queres Kissen, das fast 4 mal so breit als 
lang ist ; seine queren Rânder sind etwas concav, die longitudinalen convex ; 
die Ecken sind abgerundet ; der innere Rand verlâuft in geringem Abstand 
dem Bulbrand parallel ; der Endteil der Apophyse ist ein langer, plumper, 
am Ende leicht abgerundeter Dom, der mehr ein- als vorwârts geriebtet 
ist, und dessen Spitze die Mitte des Bulbinnenrandes beinahe erreicht ; 
die vordere (mittlere) Apophyse ist plump T-fôrmig ; der Sliel ist kurz 
und breit. Lange und Breite sind geringer als die Dicke des Querbalkens ; 
der Endrand des letztern ist fast gleichmâssig convex ; er ist schief nach 
innen-hinten gerichtet und sein langerer innerer Ast kreuzt den langen 
Enddom der innern Apophyse fast rechtwinklig ; der kürzere âussere Ast 
des Querbalkens ist kurz zugespitzt, der innere bis zur halben Lange kaum 
verschmàlert, dann schief ahgeschnitten mit scharfer vorderer Ecke. 

Fârbung und Zeichnung erinnern an X. ferrugineux Menge, nur ist erstere 
dunkler braun ; die gelbe Vorderraudbinde füllt fast das ganze Augenfeld 
aus ; der dunkelbraune Wappenschild ist lânglich fünfeckig ; er ist lângs 
der Mitte durchzogen von 3 subparallelen, genâherten, dünnen weissen 
Lâugslinien ; ausserhalb derselben sind einige helle Piinktchen *, die weissen 
Randlinien des Wappens sind etwas breiter, hinter letzterm erweitert und 
verbunden zu einem plumpen Winkel, hinter dessen Spitze die Mittelritze 
vorragt ; die fast ebenso breite parailelseitige Medianbinde hinter dem Winkel 
ist graugelb, eine unscharfe, nach hinten schwach erweiterte, etwas dunklere 
Mittellinie verbindet das Ende der Mittelritze mit dem Hinterrand ; die 
Seilen des Thorax sind dunkel rostbraun, nach aussen durch schwache 
weissliche Vermikulierung elwas aufgehellt ; der Rand ist in der hintern 
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Hàlfte etwas breiler verdunkelt ; von den Schenkelenden des Winkels 
ziehen sich 2 feine weisse Linien nach hinten-aussen, die sich beim Austritt 
aus der Medianbinde gabeln ; der Clypeus ist in der Mitte von einer breiten 



rio, 125. —• Xynticu» fenuginoidet n, sp. 
çj a : Tibia + Tars des L. Palps v. unten ; d ! Kôrpcr ; e : Geeicht. 
Ç. b : Bpigyne v, unten ) c : Epigvne v. d. Soi te. 


hellen Lângsbinde durehzogen. Die Mandibeln sind braun, gelb gefleckt. 
Aile Beinfemora sind oben und unten von gelben Làngslinien durehzogen, 
die oben von breiteren braun en Sàumen eiugefasst sind ; diese sind an Fem. 
lu. II etwas dunklcr ; die obéré hclle Linie erstreckt sich noch über die 
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Patellen und Tibien, aber nicht mehr auf die Metatarsen ; die unlere Liuie 
überschreitet die Femora nicht, tritt aber spureuweise gegen die Basis 
der Hüften auf ; die Seiten der Femora und Patellen sind bellbraun, dunkel- 
braun gesprenkelt ; die Tibien sind an den Seiten und unten, die Endgliedcr 
ganz einfârbig hellbraun. Eine mittlere Lâugsbinde des Sternums ist hell- 
braun, die Seiten siud mehr gelblich, ziemlich dicht braun punktiert. Der 
Hinterleib ist oben von einem mâssig breiten weissen, fein brauu punktierten 
Rand umgeben ; das Folium ist durchzogen von einer breiten, hellgrauen, 
dicht braun punktierten Mittelbinde mit inegalen Rândern ; die ziemlich 
dunkel olivenbrauuen Seitenpartien des Folinms sind schmâler als die 
mittlere ; die erste weisse Qaerbinde durchziebt das Rückenfeld dicht hinter 
der Langsmitte, die 2. auf 3/4 der Lange, einige folgende reilien sich dicht 
an ; der Bauch ist graubraun, ziemlich breit und verwaschen dunkel umran- 
det ; auf dem Epigastrinm ist ein trapezfôrmiger, orangebrauner Mittelfleck ; 
2 lângliche, etwas weiss lie h marmorierte Flecke sind hinter der Bauchfalte. 

Ç : Kôrper 6,4 mm. Céphalothorax 2,6 mm lang und breit. Abdomen 
3,9 mm lang, 4,1 breit. Kopfende und vordere Àugenreihe 1,4, hintere Reihe 
1,6 mm breit. Gesicht 0,8 mm hoch. Mandibeln 0,9 mm lang, oben zusammen 
1,2 mm breit. Bein 18,25 mm (2,5 + 1,3 f 1,9 -F 1,55 + 1) ; Il 8,1 mm (2,48 
-F 1,3 + 1,7 + 1,57 + 1,05) ; 111 5,3 mm (1,7 -f 0,88 + 1 + 0,98 + 0,74) ; 
IV 5,8 mm (1,85 + 0,85 + 1,3 -F 1,05 + 0,75). 

Bcstachelung von Bein I : der Fémur tràgt an der Vorderseite 3 lângere 
Staclieln, dazu noch eine grôssere Anzahl kürzercr und schwâchcrer mit 
allen Uebergàngen zu den noch kürzeren krâftigen Bôrstchen ; Tibia und 
Metatars tragen uuten je 5 Paar Stacheln. 

Der Céphalothorax ist so breit als lang, darum etwas plumper birnfürmig 
als beim <ÿ. Die Augen sind bei glcichen Breitenvcrhftltnissen kleiner ; die 
hintere Reihe ist noch stârker recurv ; die Mittelaugen liegen mehr als 
um den Durchmesser der seitlichen vor diesen ; auch die untere Tangente 
der Vorderaugen ist etwas deutlicher recurv ; ein vorderer seitlicher Zwischen- 
raum ist fast doppelt so breit als ein Seitenauge, aber halb so breit als eines 
der übrigen 4 Intervalle ; das Rechteck der Mittelaugen ist von vorn etwas 
langer als von oben betrachtet, von oben fast doppelt so breit als lang. 
Die Hôhe des Clypeus ist 4/5 von der des Augenvierecks. Die Mandibeln 
sind etwas plumper als beim o, oben zusammen merklicher breiter als lang. 
Die Epigyne steht denjenigen von X. ferrugineux, crisiatus und audax am 
uâchsten ; das Septum steht vorn und lunten auf gleichem Niveau mit 
den Gruhenrândern, dazwischen ist es der Lange nach schwach gewôlbt ; 
wie hei X. ferrugineux ist es aussen schwarz gesaumt ; es ist fast parallel- 
seitig, in der hintern Hâlfte schwach eingescliniirt ; die Gruben sind mandel- 
feirmig, nach hiuten zugespitzt, leiclit nach vorn divergierend, jede ist 
hôchsteus so breit als das Septum ; ihre Rânder sind vorn sowie aussen 
in der vordern Hâlfte scharf, in der hintern llach, abgerundet ; der Vordcr- 
rand des Geschlechtsfeldes, der nicht weit vor den Gruben liegt, fâllt scharf, 
stufenartig gegen die Bauchflàche a b. 

Farbton und Zeichnung sind âhnlich wie beim J, nur betràchtlich hellcr ; 
der Wappenflcck und die dunketn Seiten des Céphalothorax sind stârker 
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liellbraun verinikuliert ; eine deutliche submarginale Aufhellung dcr Brust- 
seiten fehlt. Am Abdomen ist oben der helle Rand breiter aber triiber ; 
die helle Mittelbrinde ist einheitlicher und zeigt kaum Spuren eines Aurbaus 
aus Trapezen und Winkeln ; die Seitenbinden sind bràuulichgrau, die 3 
Querbinden grauweiss. 

Fund : Urga = Tsitsikhar, 1896 : 2 <$, 1 $. 

Xysticus chaffanjoni n. sp. 

? : Céphalothorax 3,6 mm lang, 3,2 breit. Abdomen 6,6 mm lang, 6,5 breit. 
Hintere Augenreihe 1,85 mm, vordere 1,55 mm. Mandibeln 1,5 mm lang, 
oben zusammen fast 2 mm breit. Bein 1 10 mm (3 + 1,6 4- 2,2 + 1,9 4-1,3) ; 
11 9,5 mm (2,9 -f 1,5 + 2 + 1,9 + 1,2) ; III 6,88 mm (2,1 + 1,18 H- 1,38 + 
1,22 + 1) ; IV 7,2 mm (2,2 + 1,1 + 1,48 + 1,3 + 1,12). 



Fig. 120. — Xyclicu» chaffanjoni n. sp. 

Ç. a : Céphalothorax ; b : Qesicht ; c : Epigyne. 


BcsLaclielung von Bein I : die 3 Stacheln auf der Vorderflache des linken 
Fémurs sind kurz ; zahlreiche etwas kürzere und schwàchere bilden den 
Uebergangzu den kurzen, gebogenen, dicken, fastkeulenfôrmigenBôrstchen ; 
au! der Oberseite sind eigentliche Stacheln kaum von den Stachelbôrstchen 
zu unterscheiden ; am rechten Fémur heben sich die 3 Hauptstacheln der 
Vorderflâche viel stârker ab. Tibia, auch T. 11, unten vorn mit 4, unten- 
hinten mil 3; Metatars unten-vorn mit 9, unten-hinten mit 11 in je 2-3 
unrcgelmàssigen Reihen. 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind llach, der Stirnrand ist mâssig 
couvex, die Ecken sind stark abgerundet. Die subegalen Seitenaugen sind 
uicht ganz doppelt so breit als die 4 egalen mittleren ; die hintern Mittelangen 
liegen etwa um ihren Uurclunesser vor den seitlichen ; bci der vordern 
Reihe berûhrt eine quere Gerade die Seitenaugen unten, die mittleren oben ; 
eiu vorderer seitlicher Zwischenraum ist fast 11/2 mal so breit als ein Seilen- 
auge, die übrigen Intervalle sind doppelt so breit als ein vcrderes seitliches ; 
das Rechteck der Mittelaugen ist von oben betrachtct fast 2 mal, von vorn 
1 5/12 mal so breit als lang. Der Clypeus ist veuig mehr als halb so hoch 
Mémoires au Uusécm. — Zoologie, t. XXV 15 
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als (las Augenviereck. Die Jlandibeln sind oben zusammen 1 1/3 mal so 
breit als lang, nach unten betràchtlicli verschmâlert. Am Clypeusrand 
stehen 11 grôssere, dazwischen noch etwa 12 nicht viel kleinere Stacheln ; 
die dicken Bôrstchen des Céphalothorax sind ± keulenfërmig, besonders 
die etwas làngeren des Augenfeldes, und erinnern, wie auch die graubraune 
Kôrperfarbe an Oxyplila. Das Geschlechtsfeld ist gewôlbt, gefâltelt, braun ; 
ein grosser, der Lange nach stark gewôlbter, hiigelartig erhabener, grauer 
Miltelkiel ist so lang als breit und bat hexagonalen Umriss ; voru gelit 
er in die Feldflâche über, aussen und hinten ist er deutlich begrenzt ; eiue 
seichte Furche durchziebt ihn der Lange nach ; sein querer Hinterrand 
ist um die Lange des Kiels von der Banchfalte entfernt. 

Der Clypeus und der Wappenfleck des Kopfes sind gelbbraun ± dunkel 
marmoriert ; die Seiten des Céphalothorax sind schwarzbraun, undeutlich 
hell vermikuliert ; der weisse Rand ist scharf und deutlich ; die hintere 
Abdachung ist gelbweiss ; die Mittelbinde ist lânglich elliptisch, voru abge- 
stutzt, von einer nnr gegen die Enden deutlicher verdoppelten, dunkeln 
Miltellinie durchzogen ; hinten ist ihr ein kleines schwarzes Dreieck ange- 
lagert, das in die helle Fârbung der Abdachung hineinragt ; ebenso verhalten 
sich 2 breite, schwarze, nierenformige Flecke an den Hintereuden der dunkeln 
Seitenfelder. Die Mandibeln sind braun und gelb marmoriert, oben mit 
braunen, ± verschmolzenen Làngslinien, in der Mit te mit weisslicher, etwas 
schiefer Querbinde, an der innern Endecke mit weisslichem Punkt ; lângs 
der Innenseite sind zahlreiche, ziemlich grosse und kràftige Stâchelchen. 
Sternum und Hüften sind weisslich, ersteres ist fein und undeutlich grau- 
braun punktiert, letztere braun liniert und marmoriert. Die Oberseite und 
die obéré Partie der Hinterflâche der vordern Femora sind dunkelbraun, 
erstere von einer dünnen weissen Lângslinie durchzogen ; ein schmales 
Band zwischen Ober- und Vorderflâche, sowie die untere Partie der Hinter- 
seite sind braun punktiert ; die Yorder und Unterseite sind gelblich ; die 
vordern Patellen sind hinten und oben braun, hier mit dünner weisser 
Lângslinie ; vorn sind sie braun punktiert ; unten gelb mit Ausnahme eines 
schmalen Endsaums ; auf der Oberseite der Tibia ist die weisse Lângslinie 
braun gesàumt, sonst ist das Glied ± dicht braun punktiert-marmoricrt ; 
auch auf den Metatarsen und Tarsen ist die helle Lângslinie noch vorhanden, 
aber nicht mehr dunkler gesâiimt ; die Fârbung der Beine 111 u. IV ist 
âhnlich, aber etwas heller und mehr fleckig. Der Hinterleib ist oben ziemlich 
hell gelbgrau, mit undeutlichen Spuren einer hellen Zeichnung. Der Bauch 
ist wie das Sternum gefârbt. 

Fund •. Urga = Tsitsikhar, 1890, 1 $. 

Xysticus mongolieus u. sp. 

J : Céphalothorax 2,2 mm lang und ebenso breit. Abdomen 2,7 mm lang, 
2 breit. Kopf hinter den vordern Seitenaugen und hintere Augenreihe 1,2 mm 
breit ; vordere Reihe 1 mm. Bein I 8.37 mm (2,3 -f 1,17 + 1,87 + 1,93 + 
1,1) ; Il 8,32 mm (2,5 + 1,1 + 1,78 + 1,82 + 1,12) ; III 5,47 mm (1,67 + 
0,87 + i + |,0G + 0,87) ; IV 5,9 mm (1,8 + 0,75 + 1,15 + 1,35 + 0,85). 
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Bcstacheluug : Der Fémur 1 tràgt vorn oben eine etwas ansteigende Reihe 
von 4 Stacheln, oben ca 5 in ungeordneter Reihe ; Tibia und Metatars I 
seitlich mit je 1-1-1 St., unten mit 4 Paaren ; Bein 11 wie I, nur fehlt die 
Langsreihe auf der Vorderseite des Fémurs. 

Die Seitenbuchtcn des Céphalothorax sind deutlicher, abgerundet winklig ; 
der Stirnrand ist etwas convex, die Ecken sind mâssig abgerundet ; die 
Mittelaugen sind relativ klein, subegal ; die vordern Seitenaugen sind doppelt 



Fig. 127. — Xynticus mongolicun o. S[>. $ 
a : Tibia + Tara d. L. Palpa v. union \ b : Tibia v. aussen ; c i Korpcr. 

so breit als die mittleren und merklich grôsser als die liintern Seitenaugen ; 
die hintem Mittelaugen stehen um iliren Durchmesser vor den seitlichen ; 
ein vorderes seitliches Intervall ist gleich dem Durchmesser des Seitenauges 
uud halb so gros» als das hintere mittlere Intervall, das vordere mittlere 
urd die hintern seitlichen sind um eine Spur breiter ; in Oberansicht ist 
das Viereck der Mittelaugen hinten kaum, vorn 11/4 mal so breit als lang. 
Der Stamm der Palpentibia ist an der Basis gleich breit, nach der Mitte 
1 2/3 mal so breit als lang ; die innere Seite ist convex, gegen die abgerundctc 
Innenecke schwach eingebuchtet ; die innere Partie des Endrandes ist 
fast quer ; die untere Apophyse ist lângs gerichtet, breiter als lang ; ihre 
Lange ist 2/3 von der des Staminés und ihre Breite 1 /2 von dessen grossier 
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Breile ; ihre Seiteurâuder sind schwach convex und ihr Kudraiid concav, 
schief nach innen und etwas nach vorn gerichtet, die Ecken sind abgerundet. 
Die âussere Apophyse ist melir als doppelt so lang als die untere, aber nur 
1 /3 so breit ; sie ist erst auch lângs gerichtet ; das Enddritte) ist in einem 
sturnpfen Winkel nach aussen abgebogen und zugespitzt. Der rundliche 
Tars ist am Ende in ein kurzes, kegelfôrmiges Rostrum ausgezogen ; der 
rundliche Bulb ist scheibenfôrmig, wenig langer als breit, mit fast einheitlicher 
Oberflâche ; das schwarze Stylum beginnt nahe dem distalen Ende des 
Bnlbs und umsâumt 2 unâchst dessen Aussenrand, hinten und innen ist 
es vom Bulb verdeckt und kommt nur am distalen Ende auf kurze Strecke 
znm Vorschcin, um sofort in den Konduktor einzutauchen ; letzterer ist 
nach aussen-hinten gerichtet und liegt der Endhâlfte des Bulbaussenrandes, 
d. h. teilweise der Basis des Stylums an ; er ist etwa 5 mal so lang als breit, 
nach der Mitte einmal schraubenfôrmig verdreht und schliesslieh fein 
zugespitzt. Die nach innen verbreiterten, mit einander verschmolzcnen 
Hofe der Seitenaugen sind graulichweiss ; die Ansseurander des Wappenllecks 
beginneu vorn milten zwischen den hintern Mittel- und Seitenaugen ; das 
Wappen ist urnenfôrmig, etwas langer als breit, vorn etwas eingeschnürt, 
hinten mit kleinem, halbkreisfôrmigem Vorsprung, der die Rlittelritze nicht 
erreicht ; die medianen braunen Doppellinien sind durchweg von einander 
getrennt, parallel, nur vorn etwas auseinander weichend ; ihr Zwischenraum 
ist dunkler als die hell graubraunen, heller und dunkler marmorierten Seiten 
des Wappens ; letzteres ist aussen durch gelbweisse Linien begrenzt, die 
ilirerseits aussen durch breitere braune Linien eingefasst sind ; die helle 
Mittelbinde liinter dem Wappen ist nach hinten unbedeutend verschmâlert ; 
die braunen Seiten des Thorax sind durch gelbweisse, breite Linien und 
Flecke marmoriert und relativ hell. Das Sternum ist hellbrann, aussen 
fein dunkler punktiert, lângs der Mitte mit etwas fahlerer, nicht punktierter 
Eichenblattfigur. Die Hüften sind unten fahl, mit 2 weissen Lângslinien 
und einem deutlichen weissen Eudsaum. Die Metatarsen une! Tarsen aller 
Beine sind hell lehmbraun ; die übrigen Glieder sind oben von den weissen, 
braun gesâumten Lângslinien durchzogen, sonst sind sie hellbraun, - weiss- 
lich Lângslinien durchzogen, sonst sind sie hellbrann, ± weisslich marmoriert 
und fein braun punktiert ; die 4 Stacheln auf der Vorderseite des Fémur L 
stchen auf grôsscren dunkeln Punkten. Der Hinterleib ist relativ lang ; 
die helle Mittelbinde des Riickenfoliums ist ganz vorn weiss und geht dann 
in hellbraun tlber ; sie hat inégalé Rânder und ist, wenigsten sin der vordern 
Hâlfte, etwa so breit als die braunen Randfelder zusammengenommen ; 
ihr vorderer Teil bis hiuter der Mitte ist ein sehr langgestrecklcs Trapez 
mit ))rocurver Grundlinie ; auf dieses folgt, breit mit ihm verbunden, ein 
sehr plumper, flacher Winkel ; weiter folgt, durch eine undeutlichc Querlinie 
getrennt, ein schmàleres Trapez und schliesslieh noeli 2 Hache, dünne, 
weisse Winkel ; die Aussenecken der 3 ersten Figuren sind in inégalé weisse 
Querlinicn ausgezogen, die das Folium nicht ganz dnrchschneideu. Der 
Rand des Rückens ist wie die Hinterleihseiten weiss, von schiefen, hell- 
braunen Punktreihen durchzogen. 

Fund : Knidscha = Urga, IX 1896 : 1^. 
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Xysticus acerboides n. sp. 

: Céphalothorax 3 mm lang und breit. Abdomen 2,5 mm lang, 2,7 breit. 
Kopf hintcr den Augen 1,9 mm breit; hintere Augenreihe 1,65, vordere 
1,3 mm ; Gesicht bis zum obern Rand der hintern Mittelaugen 0,7 mm hoch, 
Hohe des Kopfes 1 mm ; Mandibeln 1 mm lang, oben zusammen 1,5 mm 
breit. Bein 1 10,3 mm (3 + 1,4 + 2,2 + 2,3 + 1,4) ; 11 9,8 mm (2,8 + 1,4 -f 
2,1 + 2,2 + 1,3) ; 111 6,6 mm (2 + 1 + 1,3 + 1,2 + 1,1) ; IV 6,7 mm (2 + 
0,95 + 1,4 + 1,3 + 1,05). 




Fia. 128. — Xysticus acerboidea n. sp. 
a : TJb. + Tars d. L. Palps v. union ; 6 : v. auason. 


Die Stacheln der Beine sind wenig auftâlig, relativ klein, teilweise abge- 
rieben ; Fera. 1 vorn mit 3, Tib. 1 unten-vorn 5, unten-hinten 3 ; Metat. I 
seitlich je 2-3, unten 4 Paare. 

Der Céphalothorax, besonders der Kopf ist gewôlbt ; der Umriss ist 
plump birnformig ; die Seitenbuchten sind wohl entwickelt, fast winklig ; 
der Stirnrand ist nur mâssig convex, die Ecken sind stark abgerundet. 
Die Mittelaugen sind nicht gar so klein, die hintern um eine Spur grôsser 
als die vordern ; die subegalen Seitenaugen sind nur 12/5 mal so breit als 
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die vordem mittleren ; ein vorderes seitliches Intervall ist fast 11/2 mal 
so breit als die vordern Seitenaugen und halb so breit als jeder der 4 übrigen 
Zwischenrâume ; die hintern Mittelaugen stehen in Oberansicht kaum um 
iliren Durchmesser vor deu seitlichen -, von vorn gesehen berührt eine quere 
Gerade die seitlichen Vorderaugen unten, die mittleren oben ; das Viereck 
der Mittelaugen ist von oben 1 3/4, von vorn 12/5 ma! so breit als lang. 
Die Hôhe des Clypeus ist 4/7 von der des Augenvierecks ; die Stacheln 
über dem Clypeusrand sind meist abgerieben, wahrscheinlich waren 11 oder 
mehr vorhanden. Die Mandibeln sind so lang, als das Gesicht hoch ist, 
oben zusammen 11/2 mal so breit als lang, endwàrts stark verjüngt. Der 
Palp steht dem von X. acerbus Thor. sehr nahe ; die beiden Apophysen 
der Tibia sind, in Seitenansicht, mehr làngs gerichtet, und dieBucht zwischen 
beiden ist tiefer, darum scheint die untere auch betràchtlich lânger, ungefâhr 
1 y 2 mal so lang aïs breit ; sie ist endwàrts etwas verbreitert ; der Endrand 
hat 3 kurze Vorsprünge ; der an der innern Ecke ist hackenformig nach 
innen und rückwârts gebogen ; die àussere Apophyse ist nicht lânger und 
schmàler als die untere ; sie ist endwàrts wenig und gleichmàssig verjüngt 
und am Ende gerundet gestutzt. Der Bulh ist 11/5 mal so lang als breit, 
rundlich eiformig ; eine seichte Furche gliedert von seiner Scheihe einen 
ziemlich breiten, flachen Randwulst ab ; dieser beginnt auf 2/3 der âussern 
Bulbseite mit einem grossen, einwârts gerichteten Zahn und erstreckt sich 
auf der Innenseite bis an deren Ende ; dann kommt das Stvlum auf kurze 
Strecke zum Vorschein ; eine winkelfôrmige Dépréssion reicht vom Endrand 
bis fast znr Mitte der Bulhscheibe ; sie ist hinten von einem grossen, flachen 
Zahn begrenzt. 

Die Seiten des Céphalothorax sind schwarz hraun ; die Mittelbinde ist 
vorn dunkel rotbraun mit orangebraunen Linien, 2 begrenzen die nur vom 
deutlich verdoppelte dunkle Mittellinie, 2 andere den Wappenfleck ; diese 
sind im hintersten Viertel des Flecks fast gerade und vereinigen sich unter 
einem Winkel von 90°, dessen Spitze durch ein kleines schwarzes Dreieck 
gebildet wird ; die vordern Teile der Wappenrànder sind etwas verbreitert 
und dunkler punktiert ; sie nâhern sich etwas nach vorn und biegen zuletzt 
nach aussen gegen die Hügel der hintern Seitenaugen um ; die hintern 
Augenhofe sind orange, die vordern gelb, ebenso einige Fleckchen im Mittel- 
augenviereck ; auf dem Hinterdach ist die Mittelbinde heller rotbraun, 
einfârbig. Der Clypeus ist braun, mit einer Querreihe ungleicher gelber 
Pnnktchen über dem Rand. Die Aussenrânder der Mandibeln sind braun- 
schwarz gesàumt ; der schmale Endrand ist gelb, die lnnenecke weiss ; 
die Vorderflâche ist oben und unten braun, dazwischen hell marmoriert ; 
ein gelhes, braun punktiertes Fleckchen ist an der Basis nahe dem lnnenrand. 
Das Sternum ist an den Rândern hellbraun, auf der Scheibe dunkelbraun, 
gelb punktiert. Die Hüften sind braun mit Spuren von je2hellen Làngslinien. 
Fémur I u. II sind dunkelbraun, vorn an der Basis und lângs der untern 
Kante gelb marmoriert ; die Patellen sind dunkelbraun, sehr undeutlich 
liniert ; die Tibien sind etwas heller braun als die Femora, oben mit dünner 
gelber Làngslinie, vorn-oben mit einer Làngsreihe gelber Punkte ; die Meta- 
tarsen und Tarsen sind hellbraun ; die Grundfarbe der Beine III u. IV ist 
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(eilweise cher dunkler, weisse Linien oben und vom-oben an Patellen und 
Tibien sind viel breiter, aufïallender. Der Hinterleib ist oben braun mit 
webs en Vorder- und Aussenrândern und weisser Querlinie etwas vor dcm 
Hinterende ; die Seitenrânder sind von braunen Làngslinien durchzogen. 

Die Haut des Céphalothorax ist rauh gekôrnelt, die Kôrner sind auf 
dem Kopf ± in Reihen geordnet ; auf dem Hinterleib sind die KOrner grôber 
aber flacher und spàrlicher. 

Fund : Stadt Sigutschen (Hsikntschonn), Kansu, 1. - 2. IV 85: 1 <?. 


Xysticus honneti n. sp. 


$ : Korper 5,9 mm. Céphalothorax 2,6 mm Iang und breit. Abdomen 
3,3 mm lang, 3,4 breit. Kopf bei den hinteren Mittelaugen 1,7 mm breit ; 
hintere Augenreihe 1,6, vordere 1,4mm.Bein 17,1 mm (2,27 4- 1,25 -)- 1,45 
1,33 + 0,8) ; Il 6,32mm (2 4- 1,1 + 1,35 -f 1,15 4- 0,72) ; 111 4,8mm (1,45 + 
0,92 4- 1 + 0,73 + 0,7) ; IV 4,93 mm (1,55 + 0,83 4- 0,97 4- 0,88 4- 0,7). 

Der Fémur I tràgt vorn 3 krâftige kurze Stacheln in etwas schrâger Reihe, 
ausserdem viel schwâchere Stachelbôrstchen, besonders auf der Endhâlfte ; 
TQ». 1 unten mit 1-2-2-2, Met. I vorn mit 1-1-2, liinten mit 1-1-1, untcn 
mit 4 Paaren. 

Der Céphalothorax ist so lang als breit, von plump bimfôrmigen Umriss ; 
der Kopf ist vorn sehr breit, 2/3 der Thoraxbreite ; die Seitenbuchten sind 
sehr flach ; der Stirnrand ist etwas convex, die Ecken sind abgerundet. 
Die hintem Mittelaugen stehen um ihren Durchmesser vor den seitlichen ; 
die 3 hintern und der vordere mittlere Zwischenraum sind annâhernd gleich, 
doppelt so gross als ein vorderer seitlicher, der seinerseits = ist dem Durch¬ 
messer eines vordem Seitenauges ; hei den Hinteraugen ist der Grossen- 
nnterschied etwas geringer als. bei den vordem ; das Viereck der Mittelaugen 
ist in Oberansiclit beinahe doppelt so breit als lang. Der Kopf ist ziemlich 
gewolbt ; über dem Clypeusrand stehen ca 15 Stacheln, sie sind undeutlich 
2 - reihig, kurz, gebogen, überall gleich rund und dick, am Ende fast abge- 
rundet. Die Mandibein tragen vorn etwas kürzere Stacheln ; âhnliche, aber 
kürzere und stârker gebogene stehen auf dem Augenfeld, schwâchere auf 
der Mittelbinde des Kopfes ; je 2 besonders lange Stacheln stehen hinterein- 
ander über dem Kopfrand, unter und hinter den hintern Seitenaugen. 
Die Epigynengrube ist kaum vertieft, eigentlich nur durch ihre dünne 
Umrandung angedeutet ; der Hinterrand ist ein procurver Bogen, die übrigen 
bilden zusammen eine breite Glockenfigur ; sie ist 11/4 mal so breit als 
lang und der ganzen Lànge nach durchsetzt von einem gestreckt bimfôrmigen 
gelben Septum ; dessen grôsste Breite, im vordem Drittel, betrâgt 2/3 der 
Lànge und die Hâlfte der Grubenbreite ; der Quere nach ist es mâssig, der 
Lànge nach sehr stark, hügelartig gewolbt ; von der Seite her ist es von kleinen 
ovalen Gruben unterhôhlt ; der Abstand des scharf halbrund abgegrenzlen 
Hinterendes von der Bauchfalte ist = seiner halben Lange. 

Die helle Mittelbinde des Céphalothorax ist parallelseitig, fast so breit 


Source • MNHN, Pans 


232 


E. SCUENKEE 


als die vordere Augenreihe ; der Wappenfleek ist undeutlich, nur durch 
die Piinktierung der Flàche schwach markiert ; die braune médiane Doppel- 
linie weicht vorn etwas starker, hinteu scbwacher auseinander und mündet 
hinlen in einen kleinen, plumpen, procurven schwarzen Bogen aus, dessen 
Hinterrand in der Mitte in 2 kurze Spitzchen ausgezogen ist ; von den hintern 
Mittelaugen ziehen sich 2 schmal keilfôrmige, fleckige Lângsbinden in 
geringem Abstand den Mittellinien entlang bis zu dem schwarzen Fleck ; 
die Aussenfelder des Céphalothorax sind dunkelbraun, auf der hintern 
Abdachung braunschwarz, aussen und hinten durch einen hellen Rand 
begrenzt ; eine intermédiare Aufhellung der Seitenfelder ist nur in der 
dimkeln hintern Partie deutlich, sonst durcli Piinktierung verwischt die 



Kio. 12». — Xytticus bonneti n. sp. 

Ç. a \ Ocpluvlothüi-ax ; b : Epigync* ; e s unti’tt v. d. Üi'ile. 


Mittelbinde ist auf dem Hinterdach ungeileckt, weisslich. Die Vorderflâche 
von Fémur I ist weisslich, mit 3 grossen schwarzen Punkten, auf denen die 
Stacheln sitzen ; vorn-oben findet sich am Gliedende ein unregelmàssiger 
schwarzer Fleck ; an den folgenden Gliedern ist die Vorderflâche ziemlich 
dicht hraun punktiert, darum dunkler ; an den Beinen I u. Il erstreckt sich 
über die Oberseite aller Glieder bis auf die Basalhâlfte des Tars eine dünne 
gelbweisse, breiter rotbraun gcsâumte Mittellinie ; an den Beinen III u. 

IV kommen zu diesen Linien noch schwarze Flecke an den Seiten, am distalen 
Ende des Fémurs und an beiden Enden von Patella, Tibia und Metatars. 
Das Sternum hat ziemlich breite, ungefleckte, liellbraune Rânder und 
eine weissliche, dunkelbraun punktierte Scheibe. Der Hinterleib ist ohen 
gelblichbraun ; die Zeichnung ist zerstôrt. 

Funde : Yen = monn pass, Schansi, 17. VI 84; 1 $; Chantschuan am 
Sining ho, Kansu, 22. IV 85: 1 $ ; Tal des Muryn Dschanba, Kansu, 12. 

V 85 ; 1 $ ; Zwischen Kloster Gulebu-mom und Donkyr, Kansu, 10. IV 
86: 2 Ç. 
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Xysticus denisi il. sp. 

Ç : Korper 5,5 mm. Céphalothorax 2 mm lang, 1,8 breit. Abdomen 3,6 mm 
lang, 3,1 breit. Stirnraud und vordere Augenreihe 0,93 mm, hintere Reihe 
1,2 mm ; Gesichtshdhe 0,8 mm. Mandibeln 0,6 mm lang, oben zusammen 
0,9 mm breit. Bein 1 5,65 mm (1,6 + 0,8 4- 1,2 + 1,15 + 0,9) ; 11 5,55 mm 
(1,65 + 0,8 + 1,1 + 1,1 + 0,9) ; 111 4,2 mm (1,2 + 0,67 + 0,9 + 0,75 + 
0,68) ; IV 5 mm (1,5 4 0,7 4- 0,95 + 1,1 4- 0,75). 

Bestachelung von Bein I : Fémur vom 3 in schrâger Linie ; Tibia unten 3 
Paare, Metatars mit 5 Stacheln im Endviertel seitlich je 1, unten 2-2. 

Der Céphalothorax ist birnfôrmig, etwas langer als breit ; die Seiten- 
buchten sind unbedeutend, seiir flacli ; von oben gesehen stehen die vordem 
Seitenaugeu an den Stimecken ; der Stirnrand ist wenig gewolbt, halb 
so breit als der Thorax. Die kleinen Mittelaugen sind nicht halb so breit 
als die subegalen seitlichen ; die hintere Augenreihe ist stark recurv, die 
Mittelaugen stehen um 2/3 des Durchmessers der seitlichen vor diesen ; 
auch die vordere Reihe ist derart recurv, dass die Mittelaugen noch etwas 
tiefer als die Uuterrànder der seitlichen stehen ; ein vorderer seitlicher 
Zwischenraum ist 11/6 mal so hreit als ein Seitenauge und halb so breit 
als jedes der 4 übrigen Intervalle ; das Viereck der Mittelaugen ist von 
oben gesehen 11/4 mal so breit als lang, von vom ist es beinahe quadratisch. 
Der Clypeus ist nur wenig niedriger als das Augenquadrat, über seinem 
Rand stehen 9 Borsten. Die Mandibeln sind relativ klein ; ihre Lange ist = 
3/4 der Gesichtshdhe ; oben sind sie zusammen 1 % niai so breit als lang, 
nach unten betrâchtlich verschmàlert. Das Geschlechtsfeld erhebt sich 
als verkehrt herzfôrmiger, rotbrauner Hügel mit rauher Oberflàche, besonders 
an den Seiten ; seine Seitenwânde sind hinten kreisbogig abgerundet ; die 
Scheitel dieser Bogen sind nur etwa um 1 /3 der Lange des Hügels von der 
Bauchfalte entfemt ; die vordem 5/6 des Hügels sind durchzogen von einem 
breiten gelben Septum ; dieses ist der Quere nach flach, der Lange nach 
etwas gewolbt, nach hinten mehr als ums Doppelte verbreitert ; seine Aussen- 
rander sind concav, der Hinterrand ist ein stark procurver Bogen, dessen 
Kurve sich nach vom in die Aussenrànder zweier, durch das Septum getrenn- 
ter lanzettlicher Gruben fortsetzt und mit diesen zusammen nahezu einen 
vorn unterbrochenen Kreis bildet ; ein nach hinten verschmâlertes Feld 
zwischen Epigyne und Bauchfalte ist dunkler, vorn in der Mille quer gefâltelt, 
von 2 schwarzen Lângslinien durchzogen. 

Die Hügel der Seitenaugen sind weiss ; das Augenfeld ist fein braun 
punktiert ; die Hôfe der hintern Mittelaugen sind blassbraun ; die Grenzen 
der Mittelbinde beginnen innerhalb der hintern Seitenaugen ; sie sind zunâchst 
geradlinig und etwas convergierend, dann parallel und schliesslich unter 
einem Winkel von etwas mehr als 90° znsammeulaufend bis nalie an den 
Hinterrand ; die Grundfarbe der Mittelbinde ist weiss ; der spitzbogige 
Wappenfleck ist nur durch unscheinbare hellgraue Marmorierung ange- 
deutet, mit feinen braunen Pünktchen versehen, auf denen die Bôrstchen 
sitzen ; die Spitze ist schwarz ; die Seitenfelder des Thorax sind ahnlich 
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wie das Wappen, ausscu weiss gesâumt ; auf dem Hinterdach gehen sic 
in schwarze, vorn gegabelte Flecke über ; sonst ist ersteres weiss, Der Clypeus 
ist blass bràunlich marmoriert und punktiert. Die Mandibeln sind hell, 
braun punktiert, an der Spitze dunkelbraun. Das Sternum ist weiss, ziemlich 
dicht braun punktiert, an den Rândern sind die Punkte * verschmolzen. 
Die Hüften sind braun, etwas dunkler punktiert; ein ± unterbrochener 
Strich auf der Flâche, sowie aile Rànder sind weiss. Die Femora I u. II sind 



m 


Fia. 130. — Xy»licur déniai n. sp. 
$. a : Kflrper ; b : Gesicbt ; c : Epiçyne. 



oben, vorn und an der Basalhàlfte der Unterseite weiss, dunkelbraun punk¬ 
tiert und gefleckt ; die obere-vordere Kante ist ein schwacher hellbrauner 
Strich ; der Endrand ist weiss ; über die Basalhâllte der Hinterseite zieht 
sich eine nach vorn etwas abfallende hellbraune Binde, darüber ist die 
Hinterseite dunkelbraun und mit Ausnahme des vordersten Drittels weiss 
marmoriert ; die Oberseite der Patellen ist an der Basis dunkelbraun, weiter 
hellgrau, von weissen, ± punktierten, endwârts verbreiterten Rândern 
gesâumt und von einem feinen, weissen Mittelstrich durchzogen ; die Seiten 
sind dunkelbraun, unten sind sie weiss, braun punktiert ; die Tibien sind 
gelbweiss liniert, rôtlichbraun gefleckt und marmoriert, die Seiten sind an 
der Basis dunkelbraun ; die Metatarsen und Tarsen sind braun ; die Beine II 
11 , IV sind weiss, dunkelbraun punktiert, oben mit hellbraunen Linien, 
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mit unterbrochenen undeutlichen Ringen an beiden Enden von Tibia und 
Metatars ; die Endglieder sind hellbraun mit einem weissen Fleckchen 
am Grunde. 

Der Rücken ist oben hellgrau ; durch schwârzliche Fleckung ist der Rand 
eines Cardialstreifens markiert, mit seitlichen Verbreiterungen in der Mille 
und im letzten Viertel ; er ist von einem etwas dunkler grauen, lanzettlichen 
Feld eingeschlossen ; die Aussenfelder, durch dünne weissliche Linien abge- 
grenzt, sind wenig dicht und unregelmâssig schwarzlich gefleckt und von 
einigen recurven, -weissen Querbogen durchschnitten ; die Seiten des Hinter- 
leibs sind weiss mit Schrâgreihen schwarzer Flecke ; der Bauch ist hellgrau 
marmoriert und fein braun punktiert. 

Fund : Etsin gol bei Pabo, innere Mongolei, 9. V 86 : 1 $. 


Xysticus vachoni n. sp. 

$: Céphalothorax 3,1 mm lang, 2,9 breit ; Abdomen 3,5 mm lang, 3,9 
breit. Kopf bei den hintern Mittelaugen 1,7 mm breit ; hintere Augenreihe 
1,5, vordere 1,2 mm. GesichtshÔhe 1 mm. Mandibeln 1 mm lang, oben zusam- 
men 1,4 mm breit. Bein 1 10 mm (2,9 + 1,5 + 2,2+ 2,1 + 1,3) ; Il 9,5 mm 
(2,8 + 1,48 + 2,05 + 2 + 1,17) ; 111 6,7 mm (2 + 1,18 + 1,32 + 1,27 + 
0,93) ; IV 7,23 mm (2,18 + 1,07 + 1,5 + 1,48 + 1). 

Bestachelung von Bein 1 : Fémur vorn mit 3 St. in schwach schrâger 
Reihe ; Tibia seitlich mit je 1 praeapikal, unten 4 Paare ; Metatars vorn 
1-1-1, hinten 1-1, unten 5 Paare. 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind unbedeutend, flach ; der 
Stirnrand ist nur mâssig gewolbt, die Ecken sind stark abgerundet. Die 
Augen, auch die seitlichen, sind relativ klein ; letztere sind nicht ganz doppelt 
so breit als die mittleren ; die hintern Mittelaugen stehen um ihren Durch- 
messer vor den seitlichen ; dieselbe Tangente berührt die vordern Seitenaugen 
unten und die mittleren oben ; die vordern seitlichen Intervalle sind doppelt 
so breit als die Seitenaugen and — 5/9 der mittleren Zwischenrâume ; 
die hintern seitlichen Intervalle sind etwas breiter als das mittlere; die 
Lange des Mittelangenrechtecks ist von oben gesehen = 9/13, von vorn — 
10/13 der Breite. Der Clypeus ist nur wenig niedriger als das Augenviereck ; 
über seinem Rand stehen 9 Borsten. Die Mandibeln sind so lang, als das 
Gesicht hoch ist, oben zusammen nicht ganz 1 l / 2 mal so breit aïs lang, 
endwârts verschmâlert. Der Hauptteil der Epigyne ist ein weissliches, 
kissenformiges Tuberkel, das fast 1 *4 mal so breit als lang ist ; es wâre 
querelliptisch, doch sind die Seitenrânder nach hinten ausgezogen und 
convergieren unter einem Winkel von 90° ; das Feld vor dem Tuberkel 
ist concentrisch zu seinem Vorderrand gefàltelt ; in die Hinterhàlfte ist 
eine tiefe, halbelliptische Grube eingesenkt, die kaum langer als breit und 
hinten vôllig olïen ist ; ihr Boden ist mit der Feldflâche dahinter auf gleichem 
Niveau ; die Breiten von Grube und Tuberkel verhalten sich = 1:3, die 
Làngen =1:2; der Abstand von der Bauchfalte ist = 2/3 der Tuber- 
kellànge ; etwas hinter den Ecken der Grube sind 2 fast quere, kommaartige, 
dunkle Flecke. 
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Der Kbrper ist zimmetbraun ; die Medianbinde des Céphalothorax hat 
denselben, nur helleren Farbton ; sie ist ganz vorn eingeschnürt, von conver- 
gierenden, etwas concaven Linien begrenzt ; nach hinten ist sie kaum ver- 
schmâlert ; die Aussenrànder des kurzen, nur wenig dunklernWappenslaufen 
hinter der Mitte auf einander zu unter einem Winket von 90°, dessen Spitze 
unterbrochen ist, da die Rànder in die Hinterenden der beiden parallelen, 
deutlich getrennten, dunkeln Mittellinien des Kopfes übergehen ; das Wappen 
ist undeutlich heller marmoriert, vorn an den Seiten fein weiss gesanmt ; 



FlO. 131. — Xynticuê vachoni n. sp. 
9. Epigyne, 


die Thoraxseiten sind dunkel zimmetbraun mit schwachen Spuren hellerer 
Marmorierung ; der âusserste Rand ist weisslich. Die Beine sind zimmet- 
braun, I u. II etwas dunkler; Fémur, Patella und Tibia oben mit heller, 
dunkel gesàumter Linie. Der Hinterleib ist oben gelbbraun, nicht merklich 
gezeichnet ; die fast einfârbige Unterseite ist etwas dunkler als der Rücken. 

Fund : Urga - Tsitsikhar, 1896: 1 $. 


Xysticus sibiricus Kulezynski. 

: Kftrper 3,9 mm. Céphalothorax 1,9 mm lang, 1,7 breit ; Stirnrand 
und vordere Augenreihe 0,95, hintere Reihe 1,15 mm ; Gesichtshohe 0,7 mm. 
Mandibeln 0,5 mm lang, oben zusammen 0,8 mm breit. Bein 1 5,18 mm (1,5 + 
0,78 + 1,12 H- 1 + 0,78); II 5,1 mm (1,5 + 0,7 + 1,1 + 1,05 + 0,75); 
111 3,7 mm (1,08 + 0,62 +0,8 + 0,7 + 0,5) ; IV 3,98 mm (1,1 + 0,5 + 
0,8 + 0,9 + 0,68). 

Bestachelung von Bein I ; Fémur oben 1-1, vorn 3 in ansteigender Reihe, 
hinten 1 ; Tibia seitlich je 1-1-1 St., unten 4 Paare endwàrts kleiner wer- 
dender St. ; Metatars seitlich je 1 St., unten 3 Paare. 

Der Céphalothorax ist birnformig, die Seitenbuchten sind fast verschwun- 
den. Die vordern Seitenaugen stehen in Oberansicht an den Stirnecken ; 
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der Stirnrand ist gerade. Die vnrdern Seitenaugen sind doppelt so breit 
als die mittleren ; letztere sind etwas grosser als die hintern Mittelaugen ; 
die hintere Augenreihe ist stark recurv ; ihre Mittelaugen stehen um den 
doppelten Durchmesser der Seitenaugen vor diesen ; dieselbe Tangente 
berülirt die vordem Seitenaugen unten, die mittleren oben ; ein vorderes 
seitliches. Intervall ist nahezu doppelt so breit als das Seitenauge, das 
mittlere ist 1 5/8 mal so breit als ein seitliches ; die hintern seitlichen 
Zwischenràume sind etwas breiter als der mittlere ; die Lange des Vierecks 
der Mittelaugen ist von vorn = 7/9 seiner Breite ; die Hohe des Clypeus 



FlU. 132. — XyxtUux aibiricu# KutcaymUl g 
Tib. + Tare d. L. P. v. union. 


ist — 5/7 von der des Âugenvierecks. Die Mandibelu sind kürzer als die 
Gesichtshôhe, oben zusammen fast 1 y 2 mal so breit als lang, endwârts 
verjiingt. Die Tibia des Palps ist endwârts stark verbreitert ; der Stamm 
ist fast doppelt so breit als lang ; von den 3 Apophyseu der Anssenseite ist 
die untere so lang als der Stamm, etwas mehr als doppelt so lang als dick, 
zylindrisch, am Ende nach iunen-liiuten xu einem Hâkchen umgebogen ; 
die mittlere Apophyse ist etwas kürzer und dünncr als die untere, der sie 
anliegt ; sie ist endwârts verschmâlert und an der Spitze kurz nach aussen 
gebogen ; die àussere Apophyse ist doppelt so lang und breit aïs die untere, 
endwârts etwas erweitert und abgerundet ; ihr dunkler Saum sieht wie 
eine Schlinge ans, die ein helles Fenster umgibt. Der rundliche Tars ist 
in ein kurzes, kegelfôrmigcs Rostrum ausgczogen ; der Bnlb ist scheiben- 
fiirmig, fast kreisrund ; in seinen Endrandsind 2 kleinere, rundlicheBuchten 
eingeschnitten mit einer abgerundet dreieckigen dunkeln Ecke dazwi- 
schen ; unter dieser tritt das dünne Stylum hervor, das sich quer nach aussen 
erstreckt und in mehrere, darmatig gewundene Schlingen gebogen ist. 
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Die Seiten des Céphalothorax sind dunkelbraun, gelbbraun vermikuliert ; 
die Vorderrandbinde und die Seitenaugenhügel sind gelbweiss ; die runden 
Hôfe der hintern Mittelaugen sind hellbraun ; das Augenfeld ist sonst 
gelbbraun, fein braun punktiert ; die gelbweisse Umrandung des Kopfflecks 
ist fast leierfôrmig, nach vorn etwas verschmâlert und eingeschnürt, hinten 
bildet sie einen plumpeu Wînkel, dessen dnukle Spitze auf der Mittelritze 
liegt ; der pentagonale Wappenfleck ist bràunlichgrau mit feiner, heller 
Mittellinie, die nach aussen dendritisch verâstelte Seitenzweige aussendet ; 
der Winkel hinter dem Wappen wird von einer hellgrauen, fein braun punk- 
tierten, keilfôrmigen Verlàngerung desseiben durchzogen, die als weisslicher 
schlanker Keil bis zum Hinterrand reicht ; auf den weisseu Aussenrândern 
des Wappens siud 3 Paare dunkelbrauner Pünktchen. Der Clypeus ist hell ; 
die engen Hôfe der vordern Mittelaugen sind von hellbraunen Ringen umge- 
beu. Die Mandibeln sind weisslich, fein dunkel punktiert, bei beiden Enden 
mit grôsseren, rotlichbraunen Fleckeu. Das Eude des Palpenfemurs, die 
Patella und Tibia sind braun, letztere beiden mit hellerem Miltelstricli ; 
die Seiten der Glieder sowie die Oberflâche des Tars sind weisslich, braun 
punktiert. Das Sternum ist braunlichgelb, fein braun bespritzt ; die Hüften 
sind hellbraun mit weissen, braun punktierten Linien. Femora 1 u. Il oben 
mit weissen, hellbraun gesüumten Làngslinien, vorn weiss, dunkelbraun 
punktiert, F. I vorn mit 3 grôssern Punkten, auf denen die Stacheln sitzen ; 
Beine 111 u. IV geringelt, am Fémur ein dunkelbrauner, weiss gesâumter 
Ring am Ende, an Patella und Tibia braune Ringe an beiden Enden, der 
âusserste Endsaum der Tibia ist weiss ; am Meta tars ist der basale Ring 
breiter mit 2 weissen Fleckchen oben, der apikale Ring ist sehr schmal. 
Die belle Mittelbinde des Hinterleibrückens ist ziemlich breit lanzettlich, 
hell graubraun, vorn und an 3 kurzen Seitenzacken jederseits weiss ; die 
Seitenbinden sind etwa halb so breit als die mittlere, graubraun, etwas 
punktiert und marmoriert ; die weissen Seitenaste der Mittelbinde durch- 
setzen sie nur teilweise ; 2 grosse, runde dunkle Punkte stehen in den Achseln 
der Vordersten Seitenzacken ; der schmale Rand des Rückens ist weiss, 
mit einigen ungleich grossen dnnkeln Punkten. Die Lungendeckel sind 
hornig, dunkelbraun ; das rechteckige Feld dazwischen ist hellbraun, dunkel 
punktiert ; der Bauch ist weissgrau mit 3 undeutlichen, weissen, grau punk¬ 
tierten Aufhellungen. 

Fund .- Berge zwischen Dschiutscben und dem Tao ho, 29. V 85: 1 


Xysticus Iaticeps n. sp. 

$ : Céphalothorax 2,1 mm lang, 1,9 breit. Abdomen 3,3 mm lang, 2,6 
breit. Kopf bei den vordern Seitenaugen 1,3 mm breit ; vordere Augenreihe 
1,1 mm, hintere 1,3. Bein 15,6 mm (1,8 +- 0,8 4- 1,2 -+ 1 -F 0,8) ; Il 5,9 mm 
(1,8 + 0,9 + 1,2 +- 1,2 + 0,8) ; 1114,4 mm (1, 3+ 0,7 + 0,8 + 0,8 + 0,8) ; 
IV 4,9 mm (1,5 + 0,6 + 1 + 14 0,8). 

Bestachelung : Der Fémur 1 trâgt vorn die Schrâgreihe von 3 Stacheln, 
darunter einige Stachelbôrstchen, Fémur II oben mit einem kràftigeren 


Source : MNHH, Paris 
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Slachel in der Mille ; Tibia I unten-vorn 4, uuten-hiulen 3 ; Melalars I 
seitlich je 1, unten-vorn 5, unten-hinten 3; Met. II unten mit 3 Paaren, 
sonst wie I. 

Der Céphalothorax ist wegen der ungewdhnlichen Breile des Kopfes 
plump birnformig ; die Seitenbuchten sind unbedeutend und weit vorn 
bei den hintern Seitenaugen ; der Stimrand ist stark convex, die Ecken 
sind kaum abgerundet. Die hintern Mittelaugen stelien um den Durch- 
messer der seitlichen vor diesen ; die Seitenaugen, besonders die vordern 
sind mindestens doppelt so breit als die mittleren ; die vordern seitlichen 
Intervalle sind so breit als ein Seitenauge und halb so breit als jeder der 
4 übrigen Zwischenrànme ; das Viereck der Mittelaugen ist in Oberansicht 



Fio. 133. — Xyslicu s lalicvp» n. sp. 
Epigyne. 


I 1 /3 mal so breit als lang. Ueber dem Clypeusrand stehen 9 Borsten ; die 
Borsten des Gesichts und Kopfes sind derb, fast zylindrisch, auch die übrige 
Oberseite ist rauh, behorstet. Der Hinlerleib ist langer als breit, vorn 
abgestutzt, hinter der Mitte am breitesten. Die Epigyne ist ein rnndlich 
nierenfôrmiger brauner Hûgel, der hinten nur um 1 /5 seiner Lànge von der 
Bauchfalte absteht ; er ist 1 1/4 mal so breit als lang ;aufderVorderhalfte 
ist eine grosse, seichte Grube, I 3/5 mal so breit als lang ; ihre Lànge ist = 
5/9, die Breite = 8/11 der entsprechenden Ausdehnungen des Hügels ; 
vorn ist sie von einem recurven Halbkreis, hinten von cinem viel flac.heren 
procurven Bogen begrenzt ; die Aussenecken sind abgerundet ; die Grube 
ist um ihre halbe Lange von der Bauchfalte entfernt ; ausser hinten in 
der Mitte sind ihre Rânder scharf ; der belle Grnbenboden ist vorn flach 
kissenartig gewôlht, unmittelbar vor dem Hinlerrand sind 2 kreisrunde 
liefe Griibchen eingesenkt, getrennt durch einen schmalen braunen Zwischen- 
raum, der etwas mehr als halb so breit ist als eines der Grübchen. 

2 dünne gelbe Querbinden durchziehen das Vorderende des Céphalothorax 
und verbinden die Seitenaugen jeder Reihe ; in der Mitte sind sie nnter- 
broclien und nach hinten gebogen ; das Augenfeld dazwischen ist hellbrauu. 


Source ■ MNHN, Pans 
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punktiert ; die Grenzen der Mittelbinde beginnen huiler den Mitlen der 
hintern seitlichen Augenintervalle ; sie sind fast parallel und convergieren 
erst auf dem Hinterdach stàrker ; das hellbraune Wappen ist plump leicr- 
foranig ; seine dünnen gelben Rânder gehen hijnten in die hreit lanzettlichen 
Scbenke.1 eines plumpen Winkels über ; in dessen Oeiînnng ist dem Ende 
des Wappens noch ein kleines, dunkler braunes Dreieck angelagert ; die 
Seilen des Thorax sind rdtlichbraun, gelblich geadert ; der ziemlich breite 
Randumschlag ist liell. Der Clypeus ist hellbraun, dunkler braun marmoriert. 
Die Mandibeln sind gelbbraun, oben mit schleifenartigen braunen Linien, 
unten fein braun punktiert. Das Sternum ist gelbweiss, fein braun punktiert ; 
die Ilüften sind fast einfàrbig bellbraun. Die Seiten derBeine sind gelbbraun, 
braun punktiert, auf den Oberseiten der Patellen und Tibien sind unpunk- 
tierte braune Streifen durch eine dünne gelbe Mittellinie getrennt. Mit 
Ausnahme eines schmalen Randes ist der Rücken des Hinlerleibs von einern 
fast ganzrandigen, hellgrauen, dunkelhraun punktierten Feld bedeckt, 
dem hinten noch 2 graue, braun punktierte Querlinien auf weissem Grunde 
folgen ; von den 3 hellen Figuren lüngs der Mitte ist die vordere, gestreckt 
trapezfôrmige undeutlich, die folgenden kurzen, breiten Dreiecke sind besser 
erkennbar ; abwechselnd einfarbig hellbraune und braunpunktierte weiss- 
liche Làngslinien durchziehen die Hinterleibseiten. Der Baucli ist gelblich- 
weiss, àusserst fein braun punktiert. 

Fund : Schargol-dschut am Fluss Tui, innere Mongolei, II. IX 86 : 1 $. 

Synaema globosum (Fabr.). 

Der Palp ist gleich gebaut wie bei europâischen Exemplarcn ; verglichen 
mit gleich grossen dieser letztern ist der Tars etwas kleiner und schmâler. 
Der Céphalothorax ist dunkler, fast gleichmassig brâunlichschwarz ; nur 
die Augenhofe sind hellbraun. Aile Femora sind braunschwarz ; Die Basal- 
hâlfte der Metatarsen und Tarsen I u. II ist schwach aufgehellt, trübbraun ; 
die Tibien 111 u. IV haben eincn trübbraunen Ring in der Mitte ; die Meta¬ 
tarsen und Tarsen 111 u. IV sind trüb hellbraun ; der Hinterleib ist schwarz 
mit gelbweisser Zeichnung, einer kürzeren Querlinie am Vorderrand, einer 
unterbrocbenen Querlinie vor der Mitte und 1-2 Punkten jederseits auf 
der hintern Hàlfte ; das Sternum ist schwarz, der Bauch schwarzbraun ; 
bei kleineren Exemplaren ist die helle Zeichnung des Hinterleibs ausge- 
dehnter aber verschwominener ; auf der Hinterhâlfte steben aussen jeder¬ 
seits 2-3 kurze aber deutliche Querstriche. 

Funde •. Han-tschong-fu, Sud Scbensi, 1873 : I Juv ; Kiu-Kiang, 1874 : 3<>. 

Synaema pichoni n. sp. 

Ç : Céphalothorax 1,9 mm lang und breit. Abdomen 3,2 mm lang, 3,1 
breit. Vorderende des Kopfes und vordere Augenreihe 1,05, hintere Reihe 
1,12 mm. Bein I 6,95 mm (2,2 + 1 + 1,65 + 1,2 + 0,9) ; Il 7,1 mm (2,3 + 
I + 1,6 + 1,3 + 0,9) ; III 3,6mm (1,2 + 0,7 + 0,7 + 0,5 + 0,5) ; IV 3,9 mm 
(1,3 + 0,55 + 0,83 + 0,7 + 0,5). 


Source • MNHN, Paris 
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Bestachelung : Dcr Fémur I trâgt oben vor der Mitte einen kleinen Stac bel, 
vorn in der basalcn Hàlfte 3 in kaum ansteigendcr Reihe und 2 etwas wciter 
von jenen getrennle in der apikalen ; Patella oben am Ende mit 1 kleinen ; 
die Tibia hat hinten 1,5 unten-vorn, unten-hir.tcn 3, dcr Mctalars seitlich 
je 3, unten- vorn 8, unten-hinten 6. Die Krallcn tragen raindestens 10 
Kammzâhne ; die basalen sind so klein und dicht gedrângt, dass sie kaum 
zu unter-sclieiden sind. 



Fit». 134. — Synirina picfumi n. sp. 

$. a: KOrpcr ; b: Gcsicht ; e : Epigym-. 

Der Céphalothorax ist plump birnformig ; die Seitenbucliten sind sekr 
unscheinbar, flach ; der Stirnrand ist convex, die Ecken sind wenig abge- 
rundct ; die Profillinie ist über der Abdachung am hochsten ; nach vorn 
fallt sie geradlinig in schwachcr Ncigung ab bis zum Vorderende ; das Hinter- 
dacli ist mâssig steil ; Kopf-und Strahlenîurchen sind keine zu erkennen. 
Mit Ausnahme der vordern seitlichen sind aile Augen gleich klein ; jene 
sind 11/3 mal so breit als diese ; die hintcm Mittelaugen liegen um etwas 
mehr als ihren Durchmesser vor den seitlichen ; die vordere Reihe ist schwach 
rccurv -, die 3 vordern und die hinlern seitlichen Intervalle sind fast gleich 
gross, mehr als doppelt so breit als die vordern Seilenaugen ; das hintcre 
mittlere Intervall ist 1 3/5 mal so breit als das vordere ; das Viereck der 
Mittelaugen ist hinten 1 3/8 mal so breit als vorn, von vorn gesehen so 
lang vie vorn breit, von oben nur 3/4. Dcr Clypeus ist etwas niedriger als 
das Augentrapez. Die Maudibeln sind oben zusammen breiter als lang, 

Mémoires nu Muséum. — Zoologie, t. XXV 10 


Source ■ M.NHN, Paris 
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cndwârls verschmàlert. Der Hinterleib ist etwas breiler als lang, abgerundet 
pentagonal. Das eigentliche braune Geschlechtsfeld ist fast rund ; ein blasserer 
Hof darum ist quer rechteckig ; hinten ist ein seichtes, queres Grübchen, 
es ist 2 2/3 mal so breit als lang und von der Bauclifalte um etwas melir 
als seine Lange entfernt ; sein Vorderrand und die Aussenrânder sind deutlich, 
hinten ist es breit offen ; unler Flüssigkeit sind den Aussenrândern dunkle 
Dreieckchen angelagert, deren Spitzen etwas nach aussen-vorn ausgezogen 
sind ; in grosserer Entfernung sind vor dem Grübchen die dunkeln Rânder 
zweier ovaler, nach vorn divergierender Samentaschen erkennbar ; ihr 
innerer Zwischenraum ist = 1 %, die Breite des ganzen Paares = 2 2/3 
Grûbchenbreite. 

Die Seiten des Céphalothorax sind dunkel rotbraun ; ein dünner Rand 
ist schwarz, darüber ist an den Brustseilen eine schmale, gelbe, braun pnnk- 
tierte Aufhellung ; die breite, unscharfe, parallelseitige Mittelbinde ist 
schwach aufgehellt, iahler ; die breite Vorderrandbinde ist aussen hellgelb ; 
in der Mitte tritt sie stufenartig auf den Clypeus über und ist mehr bràun- 
lich ; der Rest des Clypeus ist dunkelbraun. Die Mandibeln sind dunkel- 
braun. Der übrige Vorderkorper ist unten etwas hellcr braun als oben. 
Der Fémur 1 ist braun, jenseits der Mitte mit einem unvollstândigen, weiss- 
lich und braun marmorierten Ring ; àhnlich aufgehellt ist die Basis der 
Patella und praemediane Ringe an Tibia und Metalars ; die Oberseiten 
der Glieder sind von hell- und dunkelbraunen Langslinien durchzogen ; 
die ùbrigenBeine sind àhnlich nur etwas heller, an B. III und IV sind die 
Femora in der Basalhàlfte etwas aufgehellt. Das Mittelfeld des Hinterleibs 
ist graulichbraun ; die Seitenfelder, nicht halb so breit als das mittlere, 
sind weisslich, braun punktiert ; eine aus unregelmâssigen weisslichen 
Fleckchen verschmolzene recurve Querbinde teilt das Mittelfeld in einen 
kleineren, trapezformigen vordern und einen grosseren, rundlichen hinteru 
Abschnitt ; letzterer wird von Spuren zweier weiterer Querbinden durch- 
selzt ; die Seiten des Hinterleibs sind von dünnen braunen Langslinien 
durchzogen, welche durchkreuzt werden von 3 ± deutlichen braunen 
Schatten, die teilweise auf den Rand des Rückens übergreifen. Das Epigas- 
trium ist fahl hellgrau ; der Bauch ist perlgrau, dunkelgrau punktiert, eine 
schmale mittlere Aufhellung ist etwas gelblicher. Die Spinnwarzen sind 
braun, zu âusserst weisslich. 

Fund : Hangtscheou, Tschckiang, 1925: 1 $. 


Philodromus lanchowensis Schenkel. 

$: Der Hinterleib (beim Typus zerstôrt) ist graulicli weiss, voru mil 
eiuigen hellgraueu Punkten ; der Cardialstreifen ist hellgrau, schmal, fast 
parallelseitig, mit 2 Paarcn kraftiger winkliger Vorsprünge ini 1. und 3. 
Vierlel ; hinter dem 2. bilden 2 feine, schwârzliche, parallèle Liuien auf 
kurze Slrecke die Grenzen. Einige noch vorhandeue Haare sind weiss. 

Fund : Lau-wa-sja (Lowacheng) am Sining ho, Kansu, 19. IV 85 : I $. 


Source ■ M.NHN, Parts 
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Philodromus emarginatus (Schrank) 

Var. orientalis d. var. 

$ ; Kôrper 6,1 mm. Céphalothorax 2,2 mm lang, ebenso breit. Abdomen 
4,1 mm lang, 2,8 breit. Stirnrand 0,8 mm breit; hintere Augenreihe 1,1, 
vordere 0,7 mm. Mandibeln 0,9 mm lang, oben ebenso breit. Bein I 7,25 mm 
(2,03 + 1 + 1,67 + 1,5 + 1,05) ; Il 8,77 mm (1,55 + 1,1 + 2,12 + 1,8 + 
1,2) ; 111 6,9 mm (2,1 + 0,75 + 1,6 + 1,5 + 0,95) ; IV 6,7 mm (2,1 + 0,8 + 
1,5 + 1,33 + 0,97). 



Fia. 135. — Philodromm emarginatus orientalis n. var. 
Ç. a ; Céphalothorax j 6 .-Epigyne. 


Die Tibia 1 trâgt seitlich je 3 Stacheln, untcn 3 Paare ; Metatars I hinten 
1-2-1, unten 3 Paare ; Met. Il hinten 2-1-1, unten 3 Paare. 

Der Céphalothorax ist breit bimfôrmig ; die Seitenbuchten sind ausge- 
prâgt, Iiegen aber weit vorn, vor den hintern Seitenaugen; die schmale 
Stirn hat 4/11 der Thoraxbreite ; der Stirnrand ist schwach convex, die 
Eckeu sind wenig abgerundet. Die hintere Augenreihe ist màssig recurv ; 
die Mittelaugen Iiegen nur unbedeutend vor den seitlichen ; die vordere 
Reihe ist in Vorderansicht gerade ; die Seitenaugen sind 12/3 mal so breit 
als die mittleren ; ein vorderer seitlicher Zwischenraum ist etwa so breit 
als ein Mittelauge, der mittlere ist 5, ein hinterer seitlicher 6, der mittlere 
8,5 mal so breit, 6 mal so breit ist auch der Abstand der Seiten-, 4 mal der- 
jenige der Mittelaugen derselben Seite und fast 3 mal die Eutferuung des 


Source ■ M.NHN, Pans 
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hinlern Mittelauges von dem vordern scitlichen der glcicheu SciLc ; das 
Vicreckder Mittelaugen ist liinten 1 1 /3 ma) so breit als vorn und fast doppclt 
so breit als lang. Der Clypeus ist 1 2/5 mal so hoch als das Augcnviereck. 
Die Mandibeln sind langer, als das Gesicht hoch ist, oben zusammen so 
breit als lang, endwârts mâssig versclimâlert. Das Geschlechtsfeld ist langer 
als breit, die grosse mittlere Grube ebenfalls ; lctztere ist nur in ilirer hintem 
Hâlfte durch einen glatten, V-formigcn Kiel mit etwas gebogenen Schenkeln 
begrenzt, der etwas hôher ist als die anch kielfôrmigen, aber flachercn und 
runzligen schwarzbraunen Feldseiten ; bei Ph. emarginatus ist der Kiel 
Y-formig und die Schenkel sind gestreckter. 

Der Céphalothorax ist gelblich mit hraunen, ziemlich scharf begrenzten 
Linien, eiuer mittleren Doppellinie auf der vordern Kopfhàlfte, daneben 
jederseits mit 3, ± verschmolzenen kurzen Làngsflecken, am Hinterkopf 
mit einem hellgrauen, gelblich gesâumten, plumpen V-FIeck ; aui jeder 
Brustseite sind 1 braune Strahlen, die von der Mittelzitze ausgehen und 
nach aussen verbogen und anfgelôst werden ; die vordern begrenzen den 
Kopf bis zu den hintem Scitenaugen ; sie bilden miteinander eine regel- 
màssige Wappenlinie ; der Rand des Thorax ist hell, stellenweise schwach 
erweitert. Das Sternum ist hellbraun. Die Oberseite der Beine ist hellbraun 
mit db verbundenen, dunkeibraunen Làngs- und Querflecken ; an den 
Enden von Fémur, Patella und Tibia ist je ein gelbweisser Fleck. Der Rûcken 
des Hinterleibs ist teilweise zerstôrt ; aussen stehen in einigem Abstand 
von einander je 2 braune Bogen, deren Hohlung nach innen und etwas 
nacli hinten schaut und zum Teil von gelbweissen Flecken ausgefullt ist ; 
der Rest der Rückenseiten ist auch gelbweiss, aber hcllgrau marmoriert 
und punktiert ; auf dem hintersten Viertel des Rückens ist ein rhombisches, 
braimes, gclb geflecktes Feld. Der Bauch ist aussen weisslich, unauffâllig 
und spârlich fein braun punktiert ; die Lungendeckel sind weiss ; das Feld 
dazwischen ist btassbraun, die Epigyne ist schwarzbraun ; die Scheibe des 
Bauchs ist blass braun ohne scharfe âusscre Grenzcn, mit 2 Lângsreihen 
brauner Punkte in gelben Hofen. 

Fund : Yen-monn Pass, Schansi, 17.-19. VI 81: 1 $. 


Philodromus ravus n. sp. 

5 immaLur : CephaloLhorax (zerdrückt) 1,9 mm lang, 1,6 breit. Abdomen 

2.5 mm lang, 1,5 breit. Hintere Augenreihe 0,8, vordere 0,6 mm. Mandibeln 
0,6 mm lang, zusammen ebenso breit. Bein 1 8,1 mm (2,4 + 1 + 2 + 1,5 -j- 
1,2) ; Il 10,6 mm (3,2 + 1,1 + 2,8 + 2 + 1,5) ; 111 6,6 mm (2,1 + 0,8 + 

1.5 + 1,2 + 1) ; IV 7,5 mm (2,3 + 0,8 + 1,8 + 1,5 + 1,1). 

Bcstachelung : Fémur 1 oben und vorn je 1-1 ; Tibia 1 oben und hinten 

je 1, vorn 1-1, unten 2-2 ; Metatars 1 vorn 1-1, hinlen 1, unten 2-2 ; Bein 
11 wie 1, nur Tibia unten mit 3 Paaren ; Tibia nnd Metatars 111 je vorn 
2, hinten 1 Stachel, unten 2 Paare ; Fémur IV obeu und hinten je 1 ; Tibia 
IV oben 1, seitlich je 1-1, unten 2-2 ; Metatars IV vorn 1-1-2, hinten 1-2, 
unten 2-2. 


Source : MNHN, Paris 


OSTASIATISCHE SP1NNF.N 


2-15 


Die Augen sind klein, die vordern etwas grosser al s die hintern ; die hintere 
Reilie ist recurv ; die Mittelaugen stehen um ihren halben Durclimesser 
vor den seitlichen ; die vorderc Reihe ist mâssig recurv ; die untere Tangente 
der Seitenaugen schneidet die mittleren auf 3/4 der Hühe ; der mittlere 
hintere Zwischenraum ist doppelt so breit als ein seitlicher und 2 % mal 
so breit als der vordere mittlere ; dieser ist 1 3/4 mal so breit als ein vorderes 
seitliches lntervall, das seinerseits = 1 3/5 Durchmesser eines vordern 
Seitenauges ist ; ein hinteres Mittelauge ist vom benachbarten seitlichen 
und vom vordern mittleren derselben Seite fast gleicliweit und zwar etwas 
weiter entfernt als vom vordern Seitenauge ; das Trapez der Mittelaugen 
ist binten 1 2/3 mal so breit als vorn und etwas langer als vom breit. Die 
unentwickelte Epigyne hat einen flachen bellen Mittelkiel, der fast doppelt 
so lang als breit ist ; vorn ist er schwach erweitert und gehl in die Baucli- 



Fio. 136. — Phüodrotmts ravtu n. »p. 

Ç. Epigyne. 

flâche über ; hinten ist er in geriugem Abstand von der Bauchfalte gerundet- 
gestutzt ; aussen liegen ilim jederseits 2 benachbarte, parallèle, dünne dunkle 
Samengânge an, unter denen runde dunkle Samentaschen liegen. 

Die Kôrperfârbung ist im Ganzen hell, fahl ; die fast parailelseitige weisse 
Mittelbinde des Céphalothorax ist annâhernd so breit wie die hintere Augen- 
reihe und ist von einem unscharfen hellbraunen Mittelstrich durchzogen ; 
die Brustseiten sind hellbraun ; die Beine sind braunlichweis, nicht gerin- 
gelt ; die belle Mittelbinde des Hinterleibs ist etwas breiter aïs die des Cépha¬ 
lothorax ; sie umschliesst einen braunen, dunkel umrandeten Cardial fleck 
von lanzettlicher Form, dessen Hinterende in eine feine, lange Spitze aus- 
gezogen ist ; aussen ist der Rücken braun, mit 2 weissen Schrâgslrichen 
jederseits ; die Seiten des Abdomens und der Bauch sind hell. 

Fund : Fluss Barchany nordlich von Borobalgassnn, 12. IX 81: 
1 ? immatur. 


Philodromus davidi n. sp. 


$ : Céphalothorax 3,5 mm lang, 3,9 breit. Abdomen 4,5 mm lang, 3,4 
breit. Kopf 1,6 mm breit ; hintere Augenreihe 1,55, vordere 1 mm. Gesicht 
0,6 mm hoch. Mandibeln 1,1 mm lang, oben zusammen 1,4 mm breit. Bein 
1 12,3 mm (3,6 + 1,8 -f 2,8 + 2,3 + 1,8) ; Il 14,3 mm (4,2 + 1,9 + 3,7 + 
2,9 + 1,6) ; 11112,8 mm (4 + 1,7 + 3 + 2,5 + 1,6) ; IV 11,6 mm (4 -f 1,5 + 
2,3 + 2,1 + 1,4). 


Source : MNHN, Paris 
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Bestachelung : An Fémur I oben 3 ; Tibia 1 vorn 3 dünne, lange, unten 
2 etwas unregelmàssige Reihen von je 7 ; Metatars I vorn 1-1, hinten 2-1-1, 
unten-vorn 4, unten-hinten 5, aile etwas ungeordnet ; Tars I ; Fem. II oben 
3; Tibia II hinten 3 St., unten 6 Paare ; Metat. II vorn 2, hinten 3 St., 
unten 3 Paare ; Tars hinten I ; Tib. III ohen 1, vorn 2 St., unten 3 Paare ; 
Metat. III vorn 4 St., unten 3 Paare ; Tib. IV vorn 2 St., unten 3 Paare ; 
Met. IV vorn 3 St., unten 2 ? Paare. 



Fio. 137. — Pkiloârotmis davidi n. ap. 

$. a : Céphalothorax : b : Gesicht t c s Femui' Tibia d. L. B. I ; tf : Epigyne. 


Der Céphalothorax ist breiter als lang ; die tiefen Seitenbuchten sind 
weit vorn, vor den Hinteraugen ; das vorragende Kopfende ist parallelseitig, 
etwa 4 mal so breit als lang ; der Stirnrand ist convex, die Ecken sind wenig 
abgerundet ; der Thorax ist rundlich nierenfôrmig. Die hintere Augenreihe 
ist 1 y 2 mal so breit als die vordere, sehr schwach recurv ; die vordere Reilie 
ist gerade ; die Seitenaugen sind nicht viel grôsser als die mittleren ; ein 
vorderer seitlicher Zwischenraum ist etwa 1 y 2 mal so breit als ein Seile- 
nauge ; etwa doppelt so breit als jener sind der vordere mitllere und die 
hintern seitlichen Zwischenrâume, ebenso der Abstand des hintern Mittel- 
vom vordern Seitenauge ; der Zwischenraum der Mittelaugen einer Seite 
ist 1 1/4 mal, das hintere mittlere I 4/5 mal so breit als das vordere mittlere 
Intervall ; das Trapez der Mittelaugen ist hinten 1 1 /3 mal so breit als vorn ; 
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von oben gesehen ist es so lang als vorn breit, von vorn nicht einmal halb 
so lang, es liegt also fast wagrecht. Der Clypeus ist nicht ganz doppelt so 
hoch als das Augenviereck in Vorderansicht. Die Mandibeln sind fast doppelt 
so lang als die Hôhe des Gesichts, oben zusammen breiter als lang, endwârts 
betrâchtlich verschmâlert. Das lang trapezfôrmige Geschlechtsfeld ist 
grob runzlig ; es wird zur Hauptsache beansprucht von einer grossen, lânglich 
elliptischen, hinten quer gestutzten Partie, die aussen und hinten schmal 
erhaben umrandet ist, vorn dagegen in die Feldflâche übergeht ; der quere 
Hinterrand ragt etwas über die Bauchfalte vor ; vor demselben sind in die 
eingeschlossene Flâche 2 benachbarte, parallèle, tiefe Lângsgruben eingesenkt 
die 2/3 des Feldchens durchziehen ; jede der beiden ist 4 mal so breit als 
lang und 1 x /% mal so breit als der trennende Kiel. 

Der Clypeus ist hellbraun ; die Augenhôfe sind schwarzbraun, das Augen- 
feld dazwischen ist brâunlichweiss ; ebenso gefarbt ist ein plumper V-Fleck 
am Hinterkopf ; vor diesem bis nahe ans Augenfeld ist die Kopfllâche hell- 
und dunkelbraun wellig lângsgeadert ; deutlich hebt sich eine dunkle miltlere 
Doppellinie ab, die vorn ins Augenfeld eindringt ; die Brustseiten sind 
dunkler braun, nach aussen geschwârzt, an den Rândern mit je 4 lânglichen 
weisslichen Flecken ; die Mitte der Brust ist schwach aufgehellt und strahlt 
einige feine belle Radien gegen die Flecke hinaus. Die Mandibeln sind 
braunschwarz. Der Vorderkorper ist unten orangebra un, das Sternum ist 
etwas heller. Die Beine sind oben orangebraun, nach unten heller ; am 
Fémur I ist vorn-unten eine breite, tiefschwarze Lângsbinde, die vor der 
Mitte und vor dem Ende oben kurz erweitert ist ; an Patella I ist vom- 
unten ein schmaler, schwarzer Keilstrich -, Tibia I vorn mit grosserem 
schwarzem Fleck nahe der Basis und kleinerem vor dem Ende, eine durch 
dünne Striche angedeutete Verbindung beider ist breit unterbrochen ; 
der Metatars ist trüber, der Tars reiner orangebraun ; die folgenden Beine 
sind ânnlich, nur sind an der Vorderseite der Femora bloss 2 dünne, schiefe 
verbogene Halbringe vorhanden. Der schlecht erhaltene Rücken des Hinter- 
leibs hat oben einen weisslichen Keilfleck, dessen Grundlinie etwas hinten 
dem Vorderrand und dessen Spitze in der Mitte des Rückens liegt ; im hin- 
tern Viertel sendet er 2 dünne Seitenâste aus ; er ist von einem schwarzen 
Cardialstrich durchzogen, von dessen Mitte 2 dünne, etwas schiefe Seite¬ 
nâste ausgehen, die den weissen Keil durchschneiden ; letzterer ist schwarz 
umrandet ; die Rànder sind vorn schmal, nach hinten werden sie breiter 
und ihre Aussengrenzen unscharf. Der Bauch ist in der Mitte dunkel. Die 
ganze Oberseite des Kdrpers ist dicht brâunlich grauweiss behaart. 

Fund : Umgebung von Peking, 1872:1 $. 

Philodromus sp. 

cJ juv. Die Mittel- und Randbinden des Céphalothorax sind weiss, die 
Zwischenfelder schwarz ; die Rânder der letztern sind uneben ; die Mittel- 
binde ist vorn dreizinkig. Der Cardial fleck des Hinterleibs ist gestreckt 
rhombisch, braunschwarz ; die vordere Partie des Abdomens ist weiss, 
die hintere an den Seiten braunschwarz mit je 4 schrâgen weissen Strichen ; 
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das Miltelfeld der Hinterhàlfte ist granlichweiss. Oie Beine sind grau mit 
verschwommenen schwarzen Lângsstreifen. An Tibia I stehen unten mit 
Einschluss der apikalen 3 Paare relativ kurzer Stacheln. 

Fnnd : Uliassontai, Mongole», 1909 : 1 <? juv. 



FlO. 138. — Philodromus sp. 


Thanatus albomaculatus Kulczynski. 

? : Céphalothorax 2,6 mm lang, 2,3 breit. Abdomen 5,2 mm lang, 2,5 
breit. Vorderende des Kopfes 1 mm ; hintere Augenreihe 1, vordere 0,65 mm. 
Bein I 8,5 mm (2,5 + 1,1 +2 + 1,5 + 1,4) ; Il 9,5 mm (2,8 -f 1,2 + 2,3 + 
1,8 -f- 1,4) ; 111 8,7 mm (2,6 + 1,2 + 2,1 + 1,6 + 1,2) ; IV 10,1 mm (3 + 
1 + 2,6 + 2,1 + 1,4). 

Bestachelung : Fem. 1 oben 1, vom 1*1, unten mit 2 Reihen von je 7 
stachelàhnlichen Borstchen ; Tib. 1 vorn 2, hinten 1 St, unten 3 Paare ; 
Met. 1 unten 2 Paare ; Tib. u. Met. Il wie I, nur Tib. vorn 1 ; Tib. III wie I, 
Met. III vorn 1, unten 2-2-3 ; Tib. IV seitlich je 2 St., unten 3 Paare ; Met. 
IV hinten 1, unten 2-2-3. 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind ziemlich flach, der Stirn- 
rand ist etwas convex, die Ecken sind wenig abgerundet. Die hintern Seiten- 
augen sind etwas grosscr als die übrigen ; die hintere Reihe ist mâssig 
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recurv, ihre Mittelaugen liegen gerade vollstândig vor den seitlichen ; die 
viel kürzere vordere Reihe ist in Obcransicht viel stârker recurv ; ihre Mittel- 
angen liegen uni ihren Durchmesser vor den seitlichen ; der vordere mittlere 
Zwischenraum ist so breit wie ein Ange, ein vorderer seitliclier ist 1 l / 2 mal 
so gross ; das hintere mittlere Intervall ist 3 mal so breit als das vordere 
nnd 1 V 2 mal so breit als ein hinteres seitliches ; die Abstânde der Mittel- 
und Seitenaugen derselbcn Seite sind gleich dem hintern mittleren Zwischen¬ 
raum ; die Entfemung eines hintern mittleren von dem benachbarten vordern 
Seitenauge ist gleich dem hintern seitlichen Intervall ; das Trapez der 
Mittelaugen ist so lang als hinten und 1 2/3 mal so lang als vorn breit. Das 
Geschlechtsfeld ist so lang als breit, nach hinten schwach erweitert, abge- 
rnndet viereckig ; die Mittelgruhe der hintern Hâlfte ist so lang wie hinten 



Pin. 180. — Thanalv * albomaculatua Kujczyiwki 
ÇÇ. Rpipynen. 


breit, nicht ganz lialb so breit als das Feld ; in ihrer vordern Hâlfte ist sie 
fast parallelseitig und ihre Ecken sind nach vorn in feine Ritzen ausgezogen, 
die schwach divergieren und halbwegs bis zum Vorderrand des Feldes 
reichen ; die erhaben umrandete hintere Hâlfte der Grube ist nach hinten 
erweitert ; die Hinterecken sind abgerundet, und der in der Mitte unter- 
hrochene Hinterrand ist etwas procurv ; die hintere Hâlfte des flachen 
Medianseptums ist doppelt so lang als breit, parallelseitig ; von der Mitte 
an ist es nach vorn erst rascli auf die dreifache Breite, dann wieder schwâcher 
erweitert und hier von den erwàhnten Ritzen begrenzt, vorn geht es in das 
Feld über ; ein dünner, hufeisenformig gebogener Kiel umgürtet in einigem 
Abstand die hintere Hâlfte des Septums ; seine lângs gerichteten Arme 
teilen jede Seite der hintern Grubenpartie in eine schmale innere und eine 
breite âussere Partie. 

Die Korperfarbe ist fahl ; die Zeichnungen sind rotbraun ; die Median- 
binde des Kopfes ist fast so breit als der Zwischenraum der hintern Seiten¬ 
augen ; sie ist von 3 breiteren dunkeln Lângsschatten durchzogen, die 
durch 4 schmale gelbe Linien getrennt und begrenzt werden ; der mittlere 
der dunkeln Schatten ragt als kaum erkennbare, dünne Linie ins Augen- 
viereck hinein ; die seitlichen sind deutlicher nach vorn bis znm Stirnraucl 
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verlângert ; eben so weit reichen die dnnkeln Seitcnfelder des Kopfes, die 
nach hinten keilfôrraig zugespitzt sind ; eine Aufhellung der Kopffurclien 
trennt sie von den dunkeln lntcrmediàrbinden der Brust, die sich auch 
nach hinten zuspitzen ; die liellen Randbinden sind fast so breit wie die 
intermediâren ; auf dem Thorax ist die helle Mittelbinde breiter, deutlich 
abgesetzt von der des Kopfes ; sie umschliesst einen grossen runden Fleck, 
der durch einen dünnen Strich mit dem Hinterrand verbunden ist. Eine 
ziemlich schmale, nach hinten verjüngte Mittelbinde ist nur auf den hintern 
2/3 des Hinterleibs vorhanden ; sie ist braun retikuliert, ihre Rânder sind 
auf der hintern Hâlfte des Abdomens jederseits in 3 kurze, aequidistante 
Zacken ausgezogen und mit Einschluss des 2. und 3. derselben stârker 
verdunkelt ; in diese Medianbinde hinein dringt der schmale Cardialfleck, 
dessen schlankes spitzes Hinterende bis zum 2. Paar der erwëhnten Zacken 
reicht ; der Fleck ist in der Mitte und auf 2/3 seiner Lange nach aussen 
flachwinklig erweitert, fein dunkel umrandet und im lnnern dunkel reti¬ 
kuliert. 

Funtle : (Aile aus Kansn) Dorf Jandschepaiwan bei Hai-tschông, 25. X 84 : 
3 Juv ; Lau-wa-sja (Lowacheng) am Sining ho, 19. IV 85: 2 $ (Fig. 139,a); 
Chantschuan am Sining ho, 22. IV 85: 1 $ (Fig. 139, c) ; Kloster Marsan 
im Tal des Sining ho, 23. IV 85 : 3 $ (Fig. 139, b). 


Heteropoda stellata n. §p. 

Ç : Céphalothorax 6,5 mm lang, 6,4 breit. Abdomen (eingeschrumpft) 
9,5 mm lang ; Kopf 3,6 mm breit ; hintere Augenreihe 2,4, vordere 1,7 mm. 
Mandibeln 2,8 mm lang, zusammen 3,7 mm breit. Lippe 1,1 mm lang und 
breit ; eine Maxille 2,5 mm lang, 1,4 breit. Bein 1 28,2 mm (7,8 + 3,5 + 
6,9 + 7,3 + 2,7) ; 11 30,5 mm (8,4 + 3,7 + 7,8 + 7,7 + 2,9) ; 111 25,8 mm 
(7,5 + 2,9 + 6,4 + 6,2 + 2,8) ; IV 28 mm (7,9 -f 3 + 7 + 7,4 + 2,7). 

Bestachelung : Die Femora 1-111 tragen oben und seitlich je 3Stacheln; 
Fem IV binten nur 1 ; Patellen (ob aile ?) oben und seitlich je 1 ; Tib. I 
u. 11 oben und seitlich je I St., unten 4 Paare ; Metat. I u. 11 seitlich je 
1 St., nahe der Basis, unten 2 Paare, sowie Scopula ; Tib. III u. IV wie 
I u. IV, aber unten 3 Paare; Met. 111 u. IV unten 2 Paare + Scopula, 
111 vorn 3, hinten 2, IV seitlich je 3. 

Der Stimrand ist gerade, die Ecken sind mâssig gerundet. Die Hinter- 
augen sind subegal ; die vordern Mittelaugen sind etwas kleiner, die seit- 
lichen etwas grôsser als die hintern, die vordern Seiten- und Mittelaugen 
verhalten sich wie 4 : 3 ; die hintere Reihe ist schwach recurv, die vordere 
gerade ; das mittlere hintere lntervall ist = 11/4, ein seitliches = 2 Mittel- 
augettbreiten ; das vordere mittlere lntervall ist kaum breiter als ein Mittel- 
auge, ein seitliches nur 1 /4 dieser Breite ; das Viereck der Mittelaugen ist 
hinten 11/6 mal so breit als vorn, in Oberansicht so lang aïs hinten breit, 
von vorn 4/5. Der Clypeus ist in der mitte fast doppelt so hoch als die 
vordern Mittelaugen, unter den Seitenaugen so hoch als diese. Die Mandibeln 
sind oben stark kniefôrmig, anssen parallelseitig ; die Vorderflâche ist 
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beborstet ; der Vorderrand der Klauenfurche trâgt bei der Innenecke 3 
benachbarte Zàlinchen, deren raittleres doppelt so gross ist als die übrigen ; 
die 4 Zàhne des Hinterrandes sied auch dicht gedrângt, der oberste ist 
etwas kleiner, die übrigen grôsser als der raittlere vordere, sie nehmeu 
endwàrts an Grosse zu. Die Epigyne ist nierenfôrmig, etwa 1 2/3 mal so 
breit aïs lang; 2 mandelfôrmige, nach vorn convergierende Gruben sind 
durch ein Septum getrennt, das an der schmalsten Stelle immer noch fast 
breiter ist als eine der Gruben ; sein queres Vorderende ist deutlich abge- 
grenzt, schwach convex; die Seiten sind concav und divergieren nach 
hinten. 



Ejo. 140. — Heteropoâa stellata n. sp. 
$. Epigyne. 


Der Céphalothorax ist rotbraun ; heller, mehr orange sind die Kopfmitte 
liinter dem Augenfeld, eine sternfôrmige Figur um die Mittelritze, eine 
schmale parallelseitige Mittelbinde auf dem Hinterdach und eine Querbinde 
vor dem Hinterrand ; das Augenfeld, der Clypeus und die anschliessenden 
Kopfseiten sind fast so dunkel wie die braunschwarzen Mandibeln ; die 
ünterseite ist mit Ausnahme der dunkelbraunen Lippenbasis rotbraun ; 
die Beine sind wie der Thorax gefârbt. Der Hinterleib ist anscheinend nicht 
gezeichnet, oben braun, unten graubraun. Die Epigyne ist schwarzbraun, 
die Gruben sind tiefschwarz, das Septum und die Aussenrânder sind viel 
heller. 

Fund : Berg Tschagan, Kansu, 11. Vil 85 : 1 $. 


Clubiona parajaponicula n. sp. 

$ : Céphalothorax 2,4 mm lang, 1,7 breit ; Abdomen 3,8 mm lang, 2,2 breit. 
Kopf bei den Hinteraugen 1,3 mm breit; hintere Augenreihe 1,07, vordere 
0,85 mm ; Gesichtshôhe 0,4 mm. Mandibeln 1 mm lang, etwas unterhalb 
der Basis zusammen 1,2 mm breit ; Lippe 0,5 mm lang, 0,36 breit ; eine 
Maxille 0,8 mm lang, in der Endhâlfte 0,38 breit ; Sternum 1,3 mm laug, 
0,9 breit. Bein I 6,03 mm (1,64 -f 0,99 + 1,47 + LU + 0,82) ; Il 6,04 mm 
(1,62 + 0,9 + 1,44 + 1,3 + 0,78) ; 111 4,93 mm (1,4 + 0,77 + 1,02 + 
1,04 + 0,7); IV 6,78 mm (1,8 + 0,93 + 1,55 + 1,77 + 0,73). 
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Bestaclielung : Fémur I oben 3, vorn 1 ; Tibia unten 2-2 ; Metatars unten 
2 nahe der Basis, Scopula am Ende der Tibia, an Metatars und Tars ;Bein II 
wie I ; Fémur III u. IV oben 1-1-3; Patella 111 u. IV hinten 1 ; Tib. III 
seitlicli je 2, unten I in der Mitte ; Met III vorn 3, hinten 1, unten 2-2, 
4 davon sind apikal ; Tibia IV oben 1, seitlich je 2, unten 1-1-1 ; Met. IV 
vorn 1-1-2, unten 2-2-2, wovon 4 apikal. 

Der Kopf ist sehr breit ; die Seitenbuchten sind kaum angedeutet ; der 
Stirnrand ist gerade, die Ecken sind abgerundet. Die hintere Augenreihe 
ist gerade, die vordere, von vorn, ganz schwaeh procurv ; die Hinteraugen 
sind subegal, die vordem, besonders die mittleren, sind grôsser, letzere I 1/4 


É 




Fio. 141. — ClubionÈ parajaponicula n. sp. 

9 - Epigync- 


mal so breit als die hintern ; der hintere mittlere Zwischenraum ist min- 
destens = 3, ein seitlicher = 2 Augenbreiten ; der vordere mittlere Zwischen¬ 
raum ist doppelt so gross als ein seitlicher und 1 2/5 mal so gross als ein 
Mittelauge ; das Trapez der Mittelaugen ist hinten 1 ÿ 2 mal so breit als vorn, 
von oben gesehen fastsolang als vorn breit, von vorn kürzer. Der Clypeus ist 
halb so hoch als die Mittelaugen. Die Mandibeln sind etwas unterhalb der 
Basis zusammen breiter als lang, von da an convergieren die Rânder 
jedereinzelnen ; die Klauenfurche tràgt vorn 5, hinten 4 Zâhne ;diebeiden 
untersten jeder Reihe sind klein, vorn ist der 2., hinten der I. u. 2. viel 
grôsser als die übrigen. Der Hinterrand des Geschlechtsfeldes ragt etwas 
(lachwinklig über die Bauchfalte vor und ist in der Mitte eingebuchtet ; 
dicht vor dem Hinterrand ist ein Paar tiefer, dunkler, elliptischer Lângs- 
grübchen ; jedes ist doppelt so lang als breit ; der etwas eingesenkte trennende 
Zwischenraum hat nur etwa 1/4 der Breite ein es Grübchens ; ein Paar 
rundlicher dunkler Samentaschen im vordern Teil des Geschlechtsfelds ist 
von den Grübchen etwas weniger als um deren Lange entfernt ; sie sind 
nur etwa halb so gross als letztere ; die Breite des Paares ist nur unbedeutend 
grôsser als die beider Grübchen zusammen, dagegen ist der Zwischenraum 
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der Tasclien grôsser als eine derselben ; zwischen Taschcu u. ürübchen 
fmdet sich nocli ein Paar kleinerer querer Fleckchen. 

Der Céphalothorax ist hellhraun, nach aussen heller, am Vorderkopf 
oraugebraun ; die Mandibeln sind rotbraun, die Mundteile braun mit 
weiss en Endràndern. Das Sternum ist reiner, braun iichgelb ; die Hüften 
sind ebenso hell, aber mehr lehmfarben mit grauem Anflug ; die Beine 
sind hell lehmfarben. Der Hinterleib ist gelblichgrau. 

Fund ? (aus Sainmlung Potanin, Etikette fehlt). 1 Ç. 


Clubiona phragmitoidos n. sp. 

9 : Céphalothorax 3,2 mm lang, 2 breit. Abdomen (defecl) ca 5 mm lang. 
Vorderende des Kopfes 1,55 mm breit ; hintere Augenreihe 1,35 mm, vor- 
dere 1 mm. Mandibeln 1,5 mm lang, zusaminen 1,4 mm breit ; Lippe 0,7 mm 
lang, 0,45 breit ; eine Maxille 1 mm lang, 0,4 breit ; Sternum 1,7 nun lang, 



>'jc. 1 la. — Clubiona phragmiloidc • n. sp. 

$. Epigyne. a •. un ter t'iüaslgkcit •, 0 i trocküll. 


1.1 breit. Bein 1 7,5 ram (2,1 -|- 1,2 4- 1,9 + 1,3 + 1) ; 11 7,7 nun (2,2 + 

1.2 + 1,9 + 1,5 + 0,9) ; 111 6,5 mm (1,6 + U + 1,5 + 1,5 + 0,8); IV 
9,5 mm (2,5 + 1,2 + 2,1 4- 2,7 + 1). 

Der breite Kopf hat 3/4 der Thoraxbreite ; die Seitenbuchten sind sehr 
ilach, kaum angedeulet ; der Stirnrand ist ilachwinklig, die Ecken sind 
nur wenig abgerundet. Beide Augenreihen, die hintere von oben, die vor- 
dere von vorn, sind gerade ; die Vorderaugen sind etwas grdsser als die 
hintem ; der hintere mittlere Zwischenraum ist 1 % niai so gross als ein 
seitlicher und 2 l / 2 mal so breit als ein Mitlelauge ; die vordern Intervalle 
sind subegal, jedes ist kleiner als der Radius eines Millelauges ; das T râpez 
der Mittelaugen ist hinten 1 % mal so breit als vorn, von oben gesehen 
so lang als vorn breit, von vom wenig kürzer. Der Clypeus ist so hoch als 
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ein Augenradius. Die Mandibeln sind, vielleiclit zufâllig, gerade vorge- 
streckt, vvenig kürzer als die Stirnbreite, zusammen unbedeutend schmàler 
aïs lang, endwârts aussen und innen-unten verschmâlert ; die Klauenfurche 
trâgt oben 5-6, unten 4 Zâhne, ausser dem 2. obern und dem 1. u. 2. untern 
sind aile klein. Die Epigyne gleicht der von C. phragmitis C. L. Koch, nur 
stehen die beiden, von scharfrandigen, procurven, schalenartigen Hinter- 
wânden begrenzten Grübchen viel weiter auseinauder, und unter Flüssigkeit 
schimmcrn auf der Epigynenplatte 2 runde Samentaschen durch, die fast 
um ihren doppelten Durchmesser vom Hinterrand und etwas mehr als uni 
ihren einfachen von einauder getrennt sind. 

Der Céphalothorax ist braun, nach vorn allmâhlich verdunkelt bis zur 
Farbe der Mandibeln ; die Mundteile sind dunkler braun ; das Sternum ist 
heller, lebhaft braun mit gelblichem Ton ; die graubraunen Hüften sind 
noch blasser ; die Beine sind hellbraun ; der Hinterleib ist hell graubraun 
(beschâdigt). 

Fund : Dorf Sjaopu, Szetschuau, 18. VI11 85: 1 $. 


Chiracanthium mongolicum n. sp. 
ail', turanicum Croneberg. 

o : Céphalothorax 5,2 mm lang, 3,6 breit. Abdomen 5,5 mm lang, 3,5 
breit. Kopf hinter den Augen 2,5 mm breit ; hintere Augenreihe 2,1, vor- 
dere 1,8 mm. Mandibeln 4 mm lang, oben zusammen 2,5 mm breit. Patella 
des Palps 0,9 mm lang, 0,5 dick ; Tibia 1,6 mm lang, 0,4 dick ; Lamina 
tarsalis vor dem Sporn 1,8 mm lang ; Sporn 0,4 + 1 mm lang. Bein 1 fehlt ; 
Bein II 19 mm (5,4 + 1,7 + 5,2 + 5,7 + 2) ; 111 14,8 mm ( 4,3 + 1,5 + 
3,2 + 4,2 + 1,6) ; IV 20,5 mm (5,8 + 1,7 + 4,8 + 6,2 + 2). 

Bestachelung : Fem. 11 oben 1, vorn 1-1 ; Tib. vom 1, unten 1-2; Met. 
unten 2 + 2 kleine apikale in der Scopula verborgen ; Fem. 111 vorn 2, 
hinten 1 ; Tib. seitlich je 1 auf 2/3 der Lange, unten 1 an der Basis ; Met. 
5 apikale, dazu vorn 1 in der Mitte, hinten 1-1 in der basalen Hàlfte, unten 
2 nahe der Basis ; Fem. IV seitlich je 1 ; Tib. seitlicb und unten je 1 ; Met. 
apikal 5, vorn 1-1, hinten 1, unten 2-1. 

Die Seitenbuchten des Céphalothorax sind deutlich, flachwinklig mit 
breit abgerundeter Spitze ; der Stirnrand ist etwas convex, die Ecken 
sind abgerundet. Die Augen sind subegal ; die hintere Reihe ist schwach 
recurv, die vordere ist gerade ; die 3 hintern Intervalle sind égal, doppelt 
so breit als ein Auge ; von vorn gesehen sind die seitlichen etwas grôsser ; 
das vordere mittlere lntervall ist unbedeutend grôsser als ein seitliches, 
etwas kleiner als das hintere mittlere, da aber die vordem Mittelaugen ein 
wenig grôsser sind als die hintern, ist das Viereck der Mittelaugen doch ein 
Rechteck, das von vorn gesehen nur wenig breiter, von oben fast doppelt 
so breit als lang ist. Der Clypeus ist etwa halb so hoch als ein Augendurch- 
messer. Jede Mandibel ist etwa 3 mal so lang als breit, der làngere apikale 
Teil der Mandibeln ist endwârts verjüngt und divergierend ; ausser den 
gewôhnlichen Schwielen an der âussern basalen Ecke finden sich auch 
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iunen au der Basisflàche lângliche Erhabenheiteu, dereu uulere inuere 
Ecken zwar spitzer siud als 90°, aber nicht als eigentliche Tuberkel vor- 
ragen, zum Unterschied von Ch. seidlitzi turanicum Crnbg ; Furchenzàhne 
sind nur von hinten sichtbar ; die Reihe beginnt elwa in der Mitte der 
Mandibellànge und endet auf 3/4 derselbeu ; die 4 obern Zàhne sind klein 
und wenig getrennt, der unterste ist doppelt so laug und dick und doppelt 
so weit entfernt. Die Tibia des Palps ist 4 mal so lang als dick, zylindrisch ; 
die Apophyse ist in Seitenansicht lângs gericlitet, dünu, so lang als der 



Fia. 143. — Chiracanlhium mongoliaum n.sp. ^ 
a L. Pplp v. *ussen ; 6 : v. oben. 


Stamm dick ; das gegabelte Ende ist schwach nach unten gebogen ; die 
nur halb so lange àussere Zinke liegt schcinbar der innern auf, ist darum 
schwer sichtbar ; die Enden der Zinken sind abgerundet ; in Oberansicht 
steht die Apophyse rechtwinklig nach aussen ab und ist in einem Vier- 
telskreis endwàrts gebogen ; die Gabelzinken weichen auseinander, die 
àussere ist nicht nur viel kürzer, sondern auch dünner als die innere. Die 
lângsgerichtete Basis des Tarsalsporns ist 1 Y 2 mal so lang als dick, so lang 
als die Tibia dick ist ; der dünne, selir fein und schlank zugespitzte Endteil 
biegt fast rechtwinklig nach unten ab und ist nur schwach nach vorn 
gekrümmt, fast gerade ; er ist 2 *4 mal so lang als die Basis. Das Rostrum 
der Lamina ist so lang wie das Cymbium ohne Sporn ; es ist màssig schlank ; 
die schwielenfôrmige Erweiterung des Cymbiumaussenrandes ist vorn nicht 
in eine vorragende Ecke ausgezogen. 
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Die Grundfarbe des Hiuterleibrückens ist graubraun ; eine médiane 
Lângsbinde ist besonders dunkel ; ihre Rânder sind uneben, vorn ist sie 
sehr schmal, nach hinten verbreitert sie sicli bis fast auf 1/4 der Hinter- 
leibsbreite und geht an beiden Enden in die Randfârbung über ; 2 angren- 
zende gelbliche Lângsbinden sind vorn viel breiter, nach hinten allmàhlicli 
viel sclimâler als die mittlere, auch ihre Anssenrânder sind uneben. 

Fund : Urga = Tsitsikhar, 1896: 1 <J. 


Chiracanthium potanini n. sp. 

$ : Kiirper 5,3 mm. Céphalothorax 2 mm lang, 1,65 breit. Abdomen 
3,4 mm lang, 2,3 breit. Kopf bei den Hinteraugen 1,4 mm breit ; hintere 
Augenreihe 1,05, vordere 0,93 mm. Mandibeln 1,2 mm lang, zusammen 
ebenso breit. Bein i 8,6 mm (2,33 -(- 0,9 + 2 4- 2,12 + 1,25) ; Il 5,7 mm 
(1,56 -f 0,8 + 1,2 + 1,43 + 0,71) ; III 4,8 mm (1,3 -f- 0,75 + 0,8 + 1,2 + 
0,75) ; IV 8,2 mm (1,95 + 1,72 + 1,6 + 2,03 + 0,9). 



Fig. 144. — Chiracanlkimn potanini n. sp. 
$. Bpigyno. 


Bcstacheluug : Fémur I voru-oben au! 3/4 der Lange I langer, dünner 
borstenâhnlicher ; F. 11 an der gleichen Stelle I viel kleinerer ; F. III seitlich 
auf 3/4 der Lange je 1 kleiner ; F. IV hinten 1 grôsserer ; Tibia I unten auf 
2/3 d. L. 2 lange, Metatars I unten 2 lange nahe der Basis, apikal unten 
I in der Mitte ; Tibia IV seitlich je 1 vor dem Ende ; Met. IV seitlich je 1-1, 
unten 2-1-3. 

Der Céphalothorax ist so lang wie die Tibia 1. Der Kopf ist breit und 
ziemlich gewôlbt ; die Scitenbnchten sind ausgeprâgt, winklig ; der Stirn- 
rand ist fast eben, die Ecken sind abgerundet. Die Miltelaugen sind etwas 
grôsser als die seitlichen ; die hintere Reihe ist leicht procurv, die vordere 
gerade ; das hintere mittlere lutervall ist etwas kleiner als die seitlichen, 
a ber etwas grôsser, 11/3 — I % mal, als ein Mittelaugendurelimesser i 
die vorderu Zwischenràume sind = dem Mittelaugendurchmesser, subegal ; 
das Viereck der Mittlaugen ist von oben und von vorn gesehen 11/4 mal 
so breit als lang. Die Hôlie des Clypeus ist fast gleich einem Augendurch- 
messer. Der Vorderrand der Mandibelfurche trâgt 3 Zàline ; die àussern 
sind sehr klein, der viel grôssere mittlere stelit dem untern nâher als dem 
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obern ; die beiden Zâkne des Hinterrandes sind subegal und stehen nahe 
beisammen. Die Epigyne ist der von Ch. uirescens (Sundev.) sehr âhnlich, 
doch sind die Hinterenden des verstàrkten hufeisenfôrmigen Grubenrandes 
weiter von der Bauchfalte entfemt, und die 2 Paar kurzer schwarzer Striche 
zwischen den Vorderenden der Samentaschen sind nicht quer, sondern 
mehr làngsgerichtet und bilden zusammen eine schwach recurve Bogenreihe. 

Der Kopf ist hellbraun ; das Mittelaugenfeld ist etwas dunkler und sendet 
nach hinten eine gleich gefârbte Doppellinie bis zur Mitte des Kopfes aus. 
Die Mandibeln sind noch etwas dunkler, rotbraun, ganz am Ende noch 
dunkler, doch nicht sckwarz ; das Sternum ist brâunlichgelb, kaum dunkler 
als die Hüften ; die Beine sind gelbbraun. Der Hinterleib ist fast einfârbig 
weisslichgelb ; der Cardialstrich ist kaum dunkler, aber grauer ; er ist 
breit eingefasst durch kreideweisse Sprenkelung, die sich hinter dem Fleck 
seitlich weiter ausdehnt und nach aussen und hinten allmahlich verliert. 

Fund : Kloster Marsan am Sining ho, Kansu, 23. IV 85 : 1 Ç. 

Chiracanthium circumcinctum n. sp. 

Ç : Céphalothorax 3,8 mm lang, 2,7 breit. Abdomen 5,6 mm lang, 4 breit. 
Kopf bei den Hinteraugen 2,1 mm breit ; hintere Augenreihe 1,7, vordere 
1,6 mm. Mandibeln 2 mm lang, zusammen ebenso breit. Bein I 14,9 mm 
(4 + 1,5 + 3,8 + 3,6 + 2) ; 11 9,8 mm <2,6 + 1,3 + 2,3 + 2,4 + 1,2) ; 
111 8 mm (2,5 + 1 + 1,6 + 2 + 0,9) ; IV 11,9 mm (3,4 + 1,3 + 2,7 + 3,3 
+ 1>2). 

Bestachelung : Fem. 1 u. Il oben mit einer Reihe von 4 Borstchen, vorn 
nach der Mitte 1 stârkerer Stachel ; F. 111 seitlich mit je 1, F. IV vom mit 
1 Stachel ; Tib. I unten-vorn in der Mitte 1, Met. I unten-binten auf 1/4 der 
Lânge 1, Scopula an der Endhalfte des Metatars und am Tars ; Tib. Il vorn 
auf 3/4 d. L. 1, Met. 11 vorn in der Mitte 1, unten 2-1, nahe der Basis und 
am Ende ; Tib. 111 seitlich je 1, Met. 111 seitlich je 1-2, in der Mitte und 
am Ende ; Tib. IV wie 111, Met. IV seitlich je 1-1, unten 1-1-1. 

Der Kopf ist breit, gewôlbt ; der Scheitel der Wolbung liegt mehr als 
um die Lânge des Augenvierecks hinter diesem ; der Sitnrand ist sehr 
llach gewolbt, die Ecken sind wenig abgerundet, die Seitenbuchten sind 
flachwinklig. Die hintere Augenreihe ist gerade, die vordere kaum procurv ; 
die vordern Mittelaugen sind etwa 12/7 mal so breit als die übrigen ; die 
Breite des liintern mittleren Zwischenraums ist 5/6 von der eines seitlichen ; 
das vordere mittlere Intervall ist so breit als ein Mittelauge, ein seitliches 
ist 1 5/9 mal so gross ; das Viereck der Mittelaugen ist vorn unbedeutend 
schmâler, hinten ist es, von oben geseken, 1 y 2 mal so breit als lang, von 
vorn etwas kürzer. Der Clypeus ist so lioch aïs ein Mittelauge. Die Msndibeln 
sind so lang, als zusammen breit, senkreckt ; die Aussenrànder sind sub- 
parallel, die Vorderflâche ist mâssig gewolbt ; der Vorderrand der Klauen- 
furche trâgt 3 Zâhne -, der fast doppelt so lange mittlere ist dem apikaleu 
sehr nahe, vom basalen ziemlich entfernt ; vou den 2 benachbarten des 
Unterrands ist der apikale der grôssere. Die tiefe Epigynengrube ist 11/3 
mal so breit als lang ; die vordere Hàlfte entspricht eiuem halbeu Seckseck 
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mit stark abgerundeten Eckeu ; die Seiten der kintern Hàli'te sind etwas 
concav und convergieren unter einem Winkel von 90° ; sie sind hinten durch 
einen procurven Bogen verbunden ; ein subegaler dunkler Rand von etwa 
1 /5 der Breite der Grube umgiebt diese rundum, auch hinten, und trennt 
sie hier von der Bauchfalte ; die mittlere hintere Partie des Randes wird 
dnrch spitzwinklige Einschnitte als breit trapezformiges Feldchen teilweise 
abgegrenzt ; die Grube samt Umrandung ist aussen begrenzt von 2 schwach 
nach vorn convergierenden, màssig verdunkelten Feldern, die vorn an 2 
langelliptiscbe scbwarze Flecken stossen ; diese sind fast quer, stark nach 
vorn zusammenlaufend, von einander iim mehr als ihre Làngsachse getrennt 
und vorn dunkeln Grubenrand um dessen doppelte Breite entfernt, Der 



$. Epâgyne. 

Céphalothorax ist hellbraun, nach aussen blass Jehmgelb ; die Mandibeln 
sind dunkel rotbraun ; die Mundteile und ein breiter Rand des Sternums 
sind hell rotbraun ; die mittlere, bràunlichgelbe Aufhellung des letzteren 
hat die Form eines Eichenblattes, dessen schlanke hintere Zuspitzung das 
Ende des Sternums erreicht. Die Hüften sind fahlbraun, die Beine lehm- 
farben. Die mittlere Rückenpartie des Hinterleibs ist weisslich, die àussern 
sind bell bràunlichgrau, ûberall grau retikuliert ; der schmale Cardialstreif 
ist braun, mit einem kurzen, schwach procurven submedianen Querbalken ; 
ein schmaler, unscharfer, etwas rôtlichbrauner Medianstreif setzt den Cardial- 
strich nach hinten fort ; seine etwas breitere hintere Partie enthâlt eine 
Làngsreihe von 4 dunkleren Dreîeckchen. 

Fund : Stadt Momen am Etsin goJ, innere Mongolei, 10. VI 86: 1 Ç. 

Chiracanthiura pichoni n. sp. 

$ (cingeschrumpft) : Kôrper 10 mm lang. Céphalothorax 4,8 mm lang, 
3,8 breit. Kopf bei den Hinteraugen 2,5 mm breit ; hintere Augenreihe 2,15, 
vordere 1,9 mm. Eine Mandibel 3 mm lang, 1,3 breit ; Lippe 1,2 mm lang, 
0,8 breit ; eine Maxille 2 mm lang, 1 breit ; Sternum 2,1 mm lang, 1,5 breit. 
Bein 1 26,5 mm (7+ 2 + 7 + 8 + 2,5) ; II 18,5 mm (5 + 1,7 + 4,8 + 5,3 
+ 1) ; 111 13,9 mm (4 + 1,5 + 3 + I + 1,4) ; IV 18,7 mm (5,2 + 1,8 + 
4,4 + 5,7 + 1,6). 
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Bestaclielung : Fémur I u. II vorn 1-1, III vorn 1-1, hinten 1, IV liinten 
1 nahe dem Ende ; Tibia I u, Il wehrlos. III seitlich auf 3/4 der Lànge je 1, 
IV nur hinten I , Metatars I u. II unten 2 nahe der Basis, III mit Endkranz, 
clazu seitlich je 1-1, nnten 2-2 ; Met. IV mit Endkranz von 5, dazu vorn I, 
nnten 2-2. 

Der Kopf ist breit, die Seitenbuchlen sind sehr Ilacliwinklig, der Stirnrand 
ist fast gerade, die Ecken sind abgerundet. Die hintere Augenreihe ist 
fast gerade ; die Augen sind subegal ; die hintern Zwischenrâume sind fast 
3 mal so breit als ein Auge ; das vordere mittlere lntervall ist — 2/3, ein 
seitlich es =3/4 eines hintern Zwischenraums ; das Viereck der Miltelaugen, 



Fia. 148. — Ckiracanikium pichxmi n, sp. 

Ç. Epigyne. 

von oben, ist vorn unbcdeutend schmâler, liinten fast doppelt so breit 
als lang. Die Mandibeln, vielleicht zufâllig gerade vorgestreckt, sind sehr 
lang und schlank, jede mehr als 2 1/3 mal so lang als breit, im Enddrittel 
schwach verjüngt ; die Klauenfurche trâgt in betràchtlichem Abstand vom 
Klauengelenk vorn 3 Zâhne, deren grôsserer mittlerer dem apikalen etwas 
mehr genàhert ist ; von den 2 Zâlinen des Unterrandes ist der apikale der 
grôssere. 

Das Geschlechtsfeld ist abgerundet quadratisch, 0,7 mm lang und breit ; 
die Grube ist 0,25 mm breit, 1 4/5 mal so breit als lang, nierenformig mit 
eingebuchtetem Vorderrand, der allein unbedeutend verstarkl ist ; ilir 
Abstand von der Bauchfalte ist etwas geringer als ilire Lànge ; etwas nàher 
der Bauchfalte liegen in geringer Entfemung ausserhalb der Grube 2 grosse, 
runde schwarze Flecke, deren jeder so breit ist aïs die Grube lang ; von 
diesen erstrecken sich die nicht ganz so dunkeln Aussenpartien des Ges- 
chlechtsfelds nach vorn. 

Der Céphalothorax ist hellbraun, nach vorn und aussen etwas intensivcr 
gefàrbt ; die Mandibeln sind hell rotbraun, am Ende kastaiiienbraun ; der 
Hinterleib ist einfarbig 

Fund : Hangtsclieou, Tschekiang, 1925 ; 1 $. 
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Pseudodrassus pichoni n. sp. 

$ : Kôrper 5,7 mm. Céphalothorax 2,5 mm lang, 1,9 breit. Abdomen 
3,1 mm lang, 1,8 breit. Kopf zwischen den Augen 1,15 mm breit ; liintere 
Augenreihe 0,85, vordere 0,7 mm. Mandibeln 0,9 mm lang, zusammeu 
1 mm breit. Lippe 0,46 mm lang, 0,38 breit ; eine Maxille 0,95 mm lang, 
0,4 breit ; Sternum 1,5 mm lang, 0,9 breit. Bein I 6,48 mm (1,74 + 1,1 + 
1,6 + 1,34 -f 0,7) ; II 5,65 mm (1,5 + 0,85 + 1,3 + 1,35 + 0,65) ; III 
5,3 mm (1,55 + 0,73 + 1,1 + 1,22 + 0,7) ; rV 6,3 mm (1,7 + 0,85 + 1,4 + 
1,65 4- 0,7). Dicke von Fem. 1 0,7, von Fem. Il 0,5 mm. Obéré Spinnwarzen 
0,5 mm (0,3 + 0,2). 



Der Umriss des Céphalothorax ist hinter den Seitenbuchten elliplisch ; 
diese sind flach und liegen weit vorn ; der breite Stirnrand ist gerade, die 
Ecken sind kaum abgerundet, der Hinterrand ist elwas eingebuchtel ; 
die Mittelritze ist ziemlich lang. Die liintere Augenreihe von obeu, die vordere 
von vorn gesehen sind gerade ; die vordern Mittelaugen sind 11/6 mal so 
breit als die hintem, letztere sind aucli rund, aber ihre perlweissen Pupillen 
sind oval und divergieren stark nach vorn ; die ovalen Seitenaugen sind 
etwas langer als die hintem, aber kürzer als die vordern Mittelaugen ; der 
liintere miltlere Zwischenraum ist 11/4 mal so breit als ein Mittelauge, 
die seitlichen sind fast so gross als der mittlere; ein vorderes Mittelauge 
ist 2 1/3 mal so breit als das vordere mittlere lntervall und dieses 2 y 2 mal 
so breit als eiu seitliches ; das Rechteck der Mittelaugen ist in Oberansicht 
1 1 /8 mal so breit als lang. Die Hôhe des Clypeus ist unter den Mittelaugen 
uur = 1/3 ihres Durchmessers. Die Mandibeln sind zusammen unbedeutend 
breiter als lang, oben kniefôrmig ; die Aussenrânder sind fast parallel ; 
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von den 3 Zahnen des Furchenvorderrandes ist der mittlere, von den 2 
hintern der apikale der grossere. Die Lippe ist 1 1 /4 mai so lang als breit, 
endwârts unbedeutend verjüngt, am Ende schwach concav gestutzt. Eine 
Maxille ist 2 3/8 mal so lang als breit, doppelt so lang als die Lippe, lângs 
gerichtet, vor der Lippe schwach divergierend ; die queren Endrânder 
sind schwach convex und die Ecken abgerundet ; die Oberflâche hat hinter 
der Mitte einen ganz seichten, nach aussen-vorn schràgen Eindruck, der 
weniger deutlich ist als bei den Gnaphosidae. Das Sternum ist lânglich 
oval, vorn quer gestutzt, hinten stumpE zugespitzt. Die Hüften 1 sind etwas 
langer und stârker als die folgenden : 1 0,9 lang, 0,48 breit ; Il 0,6 lang, 
0,4 breit. Bein I ist merklich stâmmiger als die übrigen, vôllig wehrlos ; 
nur spârliche Borstchen an der Endhâlfle des Metatars und am Tars erinnern 
an Scopula, die übrigen, aucli nicht zahlreichen sind gewôhnliche steife 
Harchen ; die Femora 11 - IV haben oben nahe der Basis 1 St., F. II vorn 
1-1, IV hinten-oben nahe dem Ende 1 ; Tib. III u. IV hinten praeapikal 
1, Met. 111 u. IV vorn 1+1 apikaler, hinten 1+ 2 apikale, unten 2-1 ;die 
Klauen tragen ca 4 Kammzahue, deren distaler wesentlich kleiner ist als 
das abgebogene Klauenende ; die beiden basalen sind sehr klein. Der lângliche 
Hinterleib ist hinter der Mitte am breitesten. Das Geschlechtsfeld ist abge¬ 
rundet rechteckig, 0,7 mm lang, 0,6 breit ; eine lângliche Grube in der Mitte 
ist 0,5 mm lang, ca 0,2 breit, etwas weiter vom Hinter- als vom Vorderrand 
des Feldes entfernt ; nur ihr recurver Vorderrand ist scharf, die übrigen 
Rânder sind abgerundet ; in der Mitte ist sie leicht eingeschnürt ; nur ganz 
hinten ist sie zu einem eigentlichen, querovalen Grübchen vertieft, sonst 
ist sie sehr seicht ; in der Vorderhâlfte ist ein ganz flacher, keilfôrmiger 
Kiel. Die untern Spinnwarzen sind schlank, doppelt so lang als breit, end¬ 
wârts schwach verjüngt, von einander an der Basis um die halbe Breite 
entfernt ; das Basalglied der obéra Mamillen ist zylindrisch, etwas langer 
als breit ; das Endglied ist etwas kürzer, kegelformig. 

Der Céphalothorax ist glànzend, hell orangebraun, nacli der Slirne hin 
schwacb verdunkelt ; die Mandibeln sind hell rotbraun ; die Mundteile 
sind wesentlich dunkler als das orangebraune, dnnkelbraun gerandete 
Sternum. Bein I ist bis zur Mitte der Tibia orangebraun wie der Céphalo¬ 
thorax, von da an verdunkelt, an Metatars und Tars schwarzbraun ; die 
übrigen Beine sind heller, an den basalen Partien hell lehmgelb. Der Hinter¬ 
leib ist blassgrau, das Geschlechtsfeld und die Spinnwarzen sind hcllbrann. 

Fund : Hangtscheou, Tschekiang, 1925 : 2 $. 


Parasyrisca n. gen. 

Der Typus der neuen Gattung ist von den nachfolgenden, zu Sgrisca 
gestellten Formen, S. poianini und S. minor, hauptsâchlich durch die abson- 
derliche Gestalt der Mandibeln verschicden ; falls dies bloss eine sexuelle 
Besonderheit wâre, würde die neue Gattung überflüssig. 

Die Vorderaugen stehen dicbt beisammen ; ihre seitlichen Intervalle 
sind = 0, ihre Mittelangen sind grôsser als die übrigen ; das Viereck der 
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Mittelaugen ist ein Quadrat. Der Clypeus ist niedriger als ein Augendurch- 
messer. Der Céphalothorax ist birnfôrmig mit seichten Seitenbuchten und 
wenig abgerundeten Stirnecken ; die Mittelritze ist mâssig lang. Die Man¬ 
dibeln zeigen Anklànge an die der Vogelspinnen ; der Rücken des Grundglieds 
ist fast in gleicher Weise gewolbt, und die Klaue bewegt sich in einer beinahe 
senkrechten Ebene ; sie ist in halber Lfinge flachwinklig geknickt ; die 
2 Unterrandzâhne der Klauenfurche sind auffallend gross, besonders der 
distale, der doppelt so lang und dick ist als der basale ; vom Klauengelenk 
ist jener durch eine weite Lücke getrennt. Die Lippe ist so lang als breit, 
in der Grundhâlfte parallelseitig, in der apikalen abgerundet ; die Maxillen 
sind ebenso breit, aber fast doppelt so lang als die Lippe ; ihr Umriss ist 
ein schiefwinkliges Parailelogramm mit lângsgericbteter Diagnonale ; das 
Palpgelenk liegt auf halber Lange. Das Sternum ist vorn gestutzt, hinten 
kurz zugespitzt. Sâmtliche Tarsen, sowie die Metatarsen I u. II tragen 
Scopula. Die untern Spinnwar 2 en sind zylindrisch, doppelt so lang als 
breit ; das zylindrische Basalglied der obéra Mamillen ist nur halb so lang 
und dick ; das kurze Endglied scheint kegelformig zn sein. 


Parasyrisca potanini n. sp. 

(J: Korper 5,3 mm. Céphalothorax 2,1 mm lang, 1,7 breit. Abdomen 
3,2 mm lang, 1,8 breit. Kopf bei den Vorderaugen I mm breit ; hintere 
Augenreihe 0,7, vordere 0,6 mm. Mandibeln 1,2 mm lang, jede 0,45 mm 
breit ; Lippe 0,4 mm lang und breit ; eine Maxille 0,7 mm lang, 0,4 breit ; 
Sternum 1,3 mm lang, 1 mm breit. Hüften I u. IV je 0,8 mm lang, 0,5 breit, 
Hüfte III 0,6 mm lang, 0,45 breit. Palp 2,95 mm (I + 0,45 -j- 0,5 + 1). 
Bein 1 8mm (2,1 + I + 2 + 1,5 + 1,4); Il 6,8mm (1,8 + 1 + 1,6 + 1,3 + 
1,1) ; III 5,8 mm (1,5 + 0,9 + 1,4 + 1,1 + 0,9) ; IV 8,3 mm (2,2 + 0,9 + 
2 + 1,9 + 1.3). 

Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1, 1 u. II vorn 1, III seitlich je 
1-1, IV vom 1-1, hinten 1 ; Tibia I unten 2-2 (subbasal u. médial), Il unten 
1-1 ; Metat. I u. Il 2 basal ; Tib. III seitlich je 1-1, unten 1-1-2; Met. 111 
hinten 1-1, vorn und unten je 2-2 ; Tib. IV seitlich je 1-1, unten 1-2-2 ; 
Met. IV vorn 3, hinten 4, unten 1-2-2 ; aile Tarsen mil Scopula und Klauen- 
büschel, diinne Scopula an 3/4 des Metatars der Vorderbeiue. Sehr feine, 
lange, gerade, abstehende Haare besonders an der Unterseite der Gliede, 
an Metatars und Tars sogar etwas rückwàrts gerichtet. 

Der Céphalothorax ist birnfôrmig, die Seitenbuchten sind seicht, der 
Stirnrand ist kaum gewolbt, die Ecken sind wenig abgerundet, die Mittel¬ 
ritze ist mâssig lang. Die hintere Augenreihe ist gerade, die vordere deutlich 
procurv, in Oberanslcht ist letztere ebenso stark recurv ; die vordern Mittel¬ 
augen sind 11/4 mal so breit aïs jedes der 6 übrigen ; die 3 hintern Intervalle 
sind subegal, etwa = dem Augendurchmesser; der vordere mittlere Zwischen- 
ranm ist kleiner als der Radius der Mittelaugen, ein seitlicher ist fast = 0 ; 
das Viereck der Mittelaugen ist in Oberansicht ein Quadrat. Der Clypeus 
ist etwas niedriger als ein Augendurchmesser. Die Gestalt der Mandibeln 
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erinnert an die der Theraphosen ; sie sind gerade vorgestreckt, lang und 
schmal, aber hoch ; der Rücken ist gewôlbt ; die lange Klaue \vird mindestens 
ebenso sehr nach unten wie nach innen eingeschlagen ; sie ist in der Mille 
winklig eingeknickt, also a us 2 Bôgen zusammengeselzt ; die 2 sehr grossen 
Zâhne des Furchenunterrandes sind durch eine weite und tiefe Bucht vom 



Klauengelenk getrennt und stehen auf halber Lange der Unterseite ; der 
apikale ist der grôssere ; dicht hinter ihnen liegen die 2 viel kleineren Oberand- 
zàhne, deren basaler der grôssere ist. Die Lippe ist so lang als breit, hinten 
parallelseitig, vom halbkreisfôrmig abgerundet ; der Umriss der Maxillen 
entspricht einem schiefwinkligen Parallelogramm mit wenig abgerundeten 
Ecken ; die lângeren Diagonalen sind làngs gerichtet ; die Parallélogramme 
convergieren nach vorn, jede lângere Seite ist 1 % mal, die lângere Diagonale 
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doppelt so lang, als das Parallelogramm breit ist ; die Diagonale ist auch 
doppelt so lang als die Lippe ; der Palp ist vor der hintern âussern Ecke, 
also in halber Lange der Maxillen eingelenkt. Das Sternum ist herzformig, 
vorn gerade gestutzt. Die Hüflen I u. IV sind betrâchtlich langer als die 
übrigen, H. II ist besonders kurz. Der Fémur des Palps ist zylindrisch, 
4 mal so lang als dick, unten an der Basis mit spitzem, vorwârts gerichtetem 
Tuberkel, das eine Borste trâgt ; Tibia -f Patella sind etwas kürzer als der 
Fémur ; die Tibia ist unbedeutend langer als die Patella, an der Basis dünner 
als diese ; die apikale Apophyse der Aussenseite Iiegt ziemlich tief ; am Grande 
ist sie dick und steht fast senkrecht ab, dann ist sie winldig nach vorn ge- 
knickt, verjüngt, sigmoid gekrümmt, stumpf zugespitzt ; der Tars ist so 
lang als der Fémur, 2 y 2 mal so lang als breit ; das Ietzte Sechstel ûberragt 
den Bulh, ist aber kein deutliches Rostrum ; der Bulb ist schmal elliptisch, 
etwa 21/3 mal so lang als breit, relativ flacli ; dem Enddrittel der Innenseite 
sind 2 Apophysen angeheftet ; die eine ist eine Lamelle von der Form eines 
Kreisabschnittes, der seine Sehne dem Cymbium zukchrt, diesem aufgelatger 
ist ein 2. Anhang, der nach rechtwinkliger Biegiing am Grunde als schmale, 
parallelseitige Klinge endwârts gerichtet ist ; sein schief gestutztes Ende 
reicht so weit nach vorn als die andere Apophyse. Die untern Spinnwarzen 
berühren sich ; sie sind zylindrisch, doppelt so lang aïs dick ; das zylindrische 
Basalglied der obern Mamillen ist nur halb so lang und dick als eine der 
untern ; das kurze Endglied scheint zugespitzt, wenn die Spitze nicht etwa 
durch verklebte Haare entstanden ist. 

Der ziemlich Hache Céphalothorax ist hell orangebraun ; der schmale 
scharfe Rand ist schwarzbraun ; die Mandibeln sind orangebraun ; die 
Lippe ist dunkelbraun, der halbkreisfdrmige Apikalsaum ist weisslich ; die 
Maxillen sind hellgraubraun, der breite apikale Innensaum ist weisslich ; 
das Sternum ist an Rande braun, jederseits dringen vom Rand 4 braune 
Keile in die blass lehmgelbe Scheibe, ohne deren Mitte zu erreichen. Die 
Hüften und Beine sind blass lehmgelb. Der Hinterleibsriicken ist blassbraun, 
dicht von lehmgelben Adern durchzogen, die teilweise in Punktreihen auf- 
gelôst sind. Das Mittelfeld des Bauches ist einiarbig hell graubraun mit 
2 parallelen Punktreihen ; die Seiten sind dicht lehmgelb geadert und punk- 
tiert. 

Fund : Flüsschen Ulan ussu ôstlich vom Kuku nor, 20. IV 86: 1 <J. 


Syrisca potanini n. sp. 

9 : Céphalothorax 3,5 mm lang, 2,8 breit. Abdomen 5,2 mm lang, 3,2 breit. 
Kopf bei den Hinteraugen 1,6 mm breit, in Vorderansicht ca 1 mm hoch ; 
liintere Augenreihe 1,1, vordere 0,93 mm. Mandibeln 1,3 mm lang, zusammen 
1,6 mm breit. Lippe 0,5 mm lang, in der Basalhâlfte 0,6 mm breit ; eine 
Maxille 0,8 mm lang, 0,6 breit. Sternum 1,9 mm lang, 1,5 breit ; untere 
Spinnwarzen 0,5 mm lrng, 0,4 breit. Bein 1 9,8 mm (2,85 -(- 1,5 + 2,15 + 
1,65 + 1,65) ; II 9,24 mm (2,6 + 1,54 + 1,9 + 1,6 + 1,6) ; 1118,7 mm (2,3 + 
1,3 -f 1,8 + 1,8 + 1,5) ; IV 11,75 mm (3,3 + 1,45 + 2,8 + 2,43 + 1,77). 
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Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1, I u. 11 vorn 1, III seitlichje 
1, IV hinten 1 ; Tibia f unten 2-2 (basal u. médial), II unten-hinten 1-1 ; 
Metatars I u. 11 unten 1 subbasal, dichte Scopula wie am Tars ; Tib. Ilf 
vorn 2-1, hinten 1-1, unten 1-1-1 ; Met. Ilf vorn 2-2, hinten 1-2, unten 1-1 ; 
Scopula am Metatars locker, am Tare dicht ; Tib. IV seitlich je 1-1, unten 
1-2-2 ; Met. IV seitlich je 2-2, unten 1-2-2, Scopula nur am Ende, am Tare 
voltstândig und dicht. 

Der Céphalothorax ist birnfôrmig, die Seitenbuchten sind deutlich aber 
nicht winklig, der Stirnrand ist kaum gewôlbt, die Ecken sind abgerundet ; 
der Kopf ist gewolbt, die Mittelritze ist mâssig lang. Beide Angenreihen 



Fig. 149. — Syrinca potanini n. sp. 
Ç- Epigyne. 


sind, die hintere von oben, die vordere von vorn gesehen, gerade ; die vordern 
Mittelaugen sind 12/3 mal so breit als die subegalen übrigen ; die seitlichen 
hintern Zwischenràume sind gleich einem Hinteraugendurchmesser, der 
mittlere ist etwas kleiner ; der vordere mittlere ist wenig kleiner als der 
Radius der vordern Mittelaugen, die seitlichen fntervalle sind fast — 0 ; 
das Viereck der Mittelaugen ist vorn 1 1 /3 mal breiter als hinten, hinten 
so breit wie lang, von oben wie von vorn gesehen. Die Hohe des Clypeus 
ist = 7/10 des Mittelaiigendnrchmessers. Die Mandibeln sind zusammen 
etwas breiter als lang, fast parallelseitig, oben kniefôrmig ; die Furchenrand- 
zàhne sind klein ; von den 3 vordern ist der grossere, mittlere so gross als 
die beiden subegalen des Unterrands. Die Lippe ist etwas breiter als lang 
in derBasalhâlfte parallelseitig, in der apikalen halbkreisfôrmig abgerundet ; 
die Maxillen sind fast so breit und nicht ganz doppelt so lang als die Lippe, 
fast longitudinal ; die geraden Endrânder sind vor- und noch mehr auswàrts 
gerichtet, die Ecken sind abgerundet ; der Palp ist in halber Lange der 
Maxillen eingelenkt ; das Sternum ist lânglich oval, vorn quer gestutzt, 
hinten kurz und stumpf zugespitzt. Die Epigyne ist eine querovale, tiefe, 
schwarze Grube mit m&ssig dickem, wulstigem Rand ; vorn und hinten 
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ist dieser etwas dicker und hôher, fast kissenfôrmig ; der vordere Teil ist 
voro übrigen Rand durch stârker recurve Biegung unterschieden ; der 
hintere ist gerade ; der Grund der Grube ist verklebt, wahrseheinlich ist 
eine mittlere Làngsrinne seitlich von 2 Erbabenheiten begrenzl. Die untern 
Spinnwarzen stehen nahe beisammen, sind fast zylindrisch, etwas langer 
als breit ; die obern sind nur halb so dick, aber fast so lang als die untern ; 
ihr Endglied ist klein, ein stark abgerundeter kurzer Kegelstumpf. 

Der ganze Kôrper ist ziemlich gleichmâssig braun ; oben auf der hintem 
Hâlfte des Abdomens sind 2 convergierende Reihen dunkler Flecke ; die 
Flecke des 1. Paares sind queroval und stehen von den folgenden etwas 
weiter ab, die 4 nàchsten Paare sind nur durch dünne helle Linien von 
einander getrennt ; die Flecke sind nach aussen-hinten gerichtet, fast drei- 
eckig ; die des letzten Paares sind beinahe zu einem flachen Winkel ver- 
bunden ; 3 eigentliche Winkel folgen noch nach. 

Funde : (Aile aus Kansu) Santschuan im Amdo, 23. 11185 :1 $ ; Lau-wasja 
(Lowacheng) ara Sining ho, 19. IV 85 : 1 $ ; Dorf Guamyr am Nimbimuren, 
20. IV 85 : 1 Ç ; KIoster Marsan im Tal des Sining ho, 23.1V 85 : 1 Ç; Tal 
des Muryn Dschanba, 12. V 85: 1 $. 


Syrisca minor n. sp. 

$ : Kôrper 5,3 mm. Céphalothorax 2,2 mm lang, 1,8 breit. Abdomen 
3,3 mm lang, 2 breit. Kopf zwischen den Augenreihen 1 mm breit ; hintere 
Augenreihe 0,75, vordere 0,6 mm breit. Mandibeln 0,9 mm lang, zusammen 
ebenso breit ; Lippe 0,4 mm lang, 0,3 breit ; eine Maxille 0,6 mm lang, 
0,4 breit ; Sternum 1,2 mm lang, 1,1 breit. Bein I 6,5 mm (2 + 1 4- 1,5 + 

I 4- 1) ; II 6,2 mm (1,9 4- 1 4- 1,3 4- 1 4- 1) ; 111 5,6 mm (1,6 -F 1 4-1,1 
4- 1,1 + 0,8) ; IV 6,8 mm (2 + 1,1 4- 1,4 + 1,2 4- 1,1). 

Bestachelung : Femora I u. II oben 1-1, vorn 1, 111 u. IV oben und vom 
je 1-1, hinten 1 ; Patel la IV liinten 1 ; Tib. 1 u. Il unten 2-2, Metat. I u. 

II unten 2, Scopula an Metatars und Tars ; Tib. 111 seitlich je 1-1, unten 
1-1-2, Met. 111 seitlich je 1-1, unten 2-2 ; Tib. IV seitlich je 1-1, unten 1-2-2, 
Met. IV seitlich je 1-1-1, unten 1-2-2. Der Céphalothorax ist weniger gewolbt 
als der von S. potanini ; die Seitenbuchten sind weniger au.gepràgt und 
stehen weiter vom ; der Stimrand ist gerade, die Ecken sind ahgerundet ; 
die Mittelritze ist raàssig lang. Beide Augenreihen sind schwach procurv, 
die vordere, von vorn, etwas deutlicher aïs die hintere von oben ; die Mittel- 
augen sind nicbt viel grôsser aïs die seitlichen ; der Unterschied ist bei den 
Hinteraugen deutlicher; die ovalen Pupillen der an sich runden hintern 
Mittelaugen weichen nach vorn sehr stark auseinander ; der hintere mittlere 
Zwischenraum ist = 4/5, ein seitlicher = 1 Durchmesser der hintern Mittel¬ 
augen ; das vordere mittlere lntervall ist = 3/4, ein seitliches = 1/4 Mittel- 
augenbreite ; ebenso gross wie ersteres ist die Hôhe des Clypeus. Die Mandi¬ 
beln sind so lang aïs zusammen breit, fast parallelseitig, stark knieformig 
vorgewôlbt ; der Vorderrand der Klauenfurche tràgt 4 Zâhne, nur der 2. 
ist gross, die übrïgen sind sehr klein, von den heiden Unterrandzâhnen 
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ist der basale so lang wie der 2. obéré, der distale ist merklich grôsser. Die 
Lippe ist lânger als breit, am Grund parallelseitig, am Ende halbkreisformig 
abgerundet. Jede Maxille ist breiter und etwa 1 2/3 mal so lang als die 
Lippe, in der lângs gerichteten Diagonale des schiefwinkligen Parallelo- 
gramms gemessen ; das Palpgelenk ist annàhernd auf halber Lange. Das 
Sternum ist rundlich, vorn quer gestutzt, das Hinterende ist ein kurzes abge- 
rundetes Spitzchen. Die Epigyne ist der von S. potanini âhnlich, aber die 
Grube ist lànger als breit ; ihre vordern Grenzen bilden einen stumpfen 
Winkel mit breit altgerundeter Spitze ; nach hinten ist die Grube in eine 
breite Bucht ausgezogen, die ausgefüllt wird durch eine dem schmâleren 
Buchtrand anliegende Platte ; diese ragt vorn bis in die Grubenmitte vor 
und ist hier etwas breiter als lang, hinten abgerundet, vorn durch einen 
procurven Rand begrenzt, von dessen Bucht zieht sich ein der Platte concen- 



trischer Eindruck nach hinten ; die Umrandung der eigentlichen Grube 
ist breiter und wulstiger als der die Platte berührende hintere Teil ; vorn 
in der Mitte ist der Rand etwas vorragend, stârker recurv, oben gefurcht. 
Die untern Spinnwarzen sind um etwas mehr als die halbe Breite einer 
derselben von einander getrennt, zylindrisch, doppelt so lang als breit; 
die obern Mamillen sind viel diinner, aber ebenso lang. 

Der VorderkÔrper ist hellbraun, das Augenfeld ist etwas dunkler ; der 
Seitenrand des Céphalothorax ist fein und scharf, schwarz ; der Hinterleib 
ist fihnlich wie der Céphalothorax, aber mit schwach gelblichem Artflug ; 
ein undeutlicher schmaler Cardial fleck ist durch etwas dunklere Umrisse 
angedeutet. Die Unterseite ist fast wie die obéré gefârbt. 

Fond : Stadt Donkyr im Amdo, Kansu, 14.-15. IV 85: 1 $. 

Syrisca lugubris n. sp. 

$ : Céphalothorax 2,3 mm lang, 1,8 breit, 0,35 hoch. Abdomen 3,2 mm 
lang ; Kopf zwischen beiden Augenreihen 0,97 mm breit. Vordere Augen- 
reihe 0,6, hintere 0,76 mm ; Viereck der Mittelaugen in Oberansicht vorn 
0,3, hinten 0,35 mm breit, 0,3 lang. Mandibeln 0,8 mm lang, zusammen 
0,75 mm breit. Bein 1 6,2 mm (1,8 + 1 + 1,3 + 1 + 1.1) ; 11 5,9 mm (1,7 + 
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0,9 + 1,2+1 + U) ; III 5,7 mm (1,6 + 0,9 + 1,1 + 1,1 + 1) ; IV 7,8 mm 
(2,1 + 1 + 1,8 + 1,7 + 1,2). 

Aile Beinfemora oben mit 1-1 Staclieln, I-Ill vorn, IV hinten prâapikal 
mit 1 ; Tibia 1 (und 11 ?) unten 2-2, 111 u. IV seitlich je 1-1, 111 unten 1-1-2, 
IV 2-2-2 ; vordere Metatarsen unten mit 2 nahe der Basis, Scopula in der 
Endhalfte und am Tars ; Metatarsen III u. IV unten 2-2, III seitlich, IV 
oben und seitlich je 1-1. 

Der niedrige Céphalothorax ist birnfôrmig, die Seitenbuchten sind flach ; 
der Stirnrand ist gerade, die Ecken sind abgerundet ; die Mittelritze ist 
ziemlichlang. Die Augen sind wenig ungleich ; die vordern mittleren sind 
die grdssten ; die vordere Reihe ist ganz schwach procurv, die Intervalle 
sind klein, die seitliclien fast gleich 0 ; die hintere Reihe ist gerade ; die 



F10. 161 . ■— Syrisca higubris n. sp. 
$. Epigyne. 


Mittelaugen sind von einander um ihren Durchmesser, von den etwas klei- 
neren seitlichen wenig weiter entfernt ; das Viereck der Mittelaugen ist 
fast quadratisch, vorn unbedeutend schmâler ; der Clypeus ist in der Mitte 
so hoch als ein Augendurchmesser. Die Mandibeln sind mindestens doppelt 
so lang, als der Céphalothorax hoch ist, unbedeutend langer als zusammen 
breit ; der Vorderrand der Klauenfurche tràgt 3 Zàhne ; der mittlere ist 
doppelt so lang als die andern, vom basalen weit, vom apikalen sehr wenig 
entfernt ; am Unterrand stehen 2 subegale, ziemlich grosse Zâhne, Die 
Lippe ist an der Basis etwas breiter als lang, endwàrts leicht verschmâlert, 
am Ende gerundet gestutzt ; die Maxillen gleichen schiefwinkligen Paralle- 
logrammen mit leicht abgerundeten Ecken ; die lângere Diagonale ist lângs 
gerichtet, doppelt so lang als die Lippe -, die grosste Breite entspricht annà- 
hernd der Uppenlânge. Die mittlere, eingesenkte Partie der Epigyne ist 
etwa doppelt so lang als breit, lângs der Mitte immer mehr und vorn stark 
vertieft ; der vordere Rand der Grube ist erhaben, recurv ; der hintere ist 
fast ebenso hoch aber massiver ; er umsâumt das letzte Drittel der Grube 
hinten und seitlich ; seine Seitenarme divergieren nach vom ; der Zwischen- 
raum ihrer âussem Endecken ist schliesslich 1 y 2 mal so breit als derVorder- 
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randbogen ; jederArmist aussen verdoppelt durch eine anliegende Làngs- 
scliwiele, die vorn um sein Ende umbiegt und zu einer deutlich abgegrentzten 
rundlichen Beule erweitert ist ; diese Beulen bilden einen Teil des Gruben- 
randes, sind aber von den Aussenenden des Vorderrandes ziemlich entfernt. 

Der Vorderkôrper ist ziemlich dunkel braun ; die Palpen und Beine sind 
heller ; der Hinterleib ist etwas heller als der Céphalothorax, leicht grau 
getont. 

Fund : Fluss Bardun zwisclien Solomo und Rdoskui, inn. Mongolei, 
19. V 86 : 1 ?. 


Corinnomma harmandi Simon ? 

: Céphalothorax 3,8 mm lang, 2,2 breit. Abdomen 3,7 mm lang, 2,2 breit. 
Kopf vorn 1,4 mm breit ; hintere Augenreihe 1, vordere 0,8 mm. Kopf 
von vorn 0,9 mm hoch. Mandibeln, 1,4 mm lang, zusammen ebenso breit. 
Lippe 0,35 mm lang, an der Basis 0,5 mm breit ; eine Maxille 0,8 mm lang, 
0,4 breit. Sternum 1,55 mm lang, 1,2 breit. Palp 3,05 mm (0,9 0,35 + 

0,4 + 1,4). Bein I 8,4 inm (2,3 -f 0,8 + 2 + 1,9 + 1,4) ; 11 7,9 mm (2,2 
+ 0,8 + 1,9 + 1,8 + 1,2) ; 111 7,1 mm (1,9 + 0,8 + 1,6 + 1,7 + 1,1) ; 
IV 10,5 mm (2,8 4- 0,9 + 2,9 + 2,9 + 1). 

Die Stacheln der Beine sind meist abgerieben, an den Tibien und Mela- 
tarsen I u. II sind unten mindestens je 2-2. 

Der Céphalothorax ist 12/3 mal so lang als breit ; seine grôsste Breite 
liegt etwas hinter der Alitte ; nach vorn und etwas weniger deutlich nach 
hinten ist er fast geradlinig verschmâlert ; das Vorderende hat annàhernd 
3/5 der grdssten Breite, das hintere etwas weniger ; der Stirnrand ist convex, 
die Ecken sind mâssig abgerundet ; die mâssig lange Mittelritze ist hinten 
auf 2/3 der Lange ; der Kopf ist gewôlbt, besonders auch der Quere nach ; 
die Oberflâche ist àusserst dicht grubig punktiert. Beide Augenreihen, 
die hintere von oben, die vordere von vorn gesehen, sind gerade ; die hintern 
Mittelaugen sind 1 2/7 mal so gross als die seitlichen ; der hintere mittlere 
Zwischenraum ist — 3 Mittelaugenbreiten, ein seitlicher ist halb so gross 
als der mittlere ; die vordern Seitenaugen sind ebenso breit als die hintern 
mittleren, die vordern mittleren sind 1 2/3 mal so breit ; das vordere mittlere 
lutervall ist = 4/5 Mittelaugendurchmesser, ein seitliclies ist halb so breit ; 
das Trapez der Mittelaugen ist hinten 1 1 /3 mal so breit als vorn und etwas 
kürzer als vorn breit. Der Clypeus ist 11/5 mal so hoch aïs eiu vorderes 
Mittelauge. Die Mandibeln sind so lang als zusammen im obern Drittel 
breit, von da an endwàrts schwach verschmâlert ; der Furchenvorderrand 
trâgt 3 Zahne ; der mittlere ist gross und breit, der distale ist sehr klein ; 
die 2 egalen Hinterrandzâhne sind etwas kleiner als der mittlere obéré. 
Die Lippe ist ahgerundet trapezfôrmig, an der Basis 1 3/7 mal so breit als 
lang ; die Maxillen sind 2 mal so lang als breit, mehr als doppelt so lang als 
die Lippe, vor dieser leicht divergierend, sonst lângsgerichtet ; die Endrânder 
sind fast quer, wenig nach innen zurückweichend ; die Ecken sind abgerundet ; 
der Palp ist am Ende der basalen Hâlfte eingelenkt. Das Sternum ist làng- 
lich eifôrmig, vorn gestutzt. 
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Der Fémur des Palps ist etwas keulenfôrmig, fasl 4 mal so lang als dick ; 
die Patella ist in Seitenansicht unbedeutend langer als am Ende dick, hier 
doppelt so breit aïs am Grunde ; die Tibia ist wenig langer aïs die Patella, 



Fia. 152. — Çorinnomma fuirmandi Simon 
a î E. Palp v. aussen ; b s Tib + Tars v. unten •, e s Céphalothorax s d i Gesieht s 
e t Abdomen von oben ; / s von der Seitc. 


endwârts nur unbedeutend erweitert, etwa 1 1 /3 mal so laug aïs dick, oline 
Apophyse ; Patella + Tibia sind =3/4 der Lange des Fémurs ; der Tars 
ist schmal und etwa 1 y 2 mal so lang als der Fémur, fast 3 mal so lang als 
breit ; der Aussenrand des Cymbiums ist im basalen Fünftel ein gerader, 
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diinu wulslig geraudeter Lângskiel, von dessen Mitte eiueschmale, aiu Ende 
gerundete, schwarze Lamelle abzweigt; apikalwàrts ist die Lamina tar- 
salis màssig verschmàlert und am Ende abgerundet ; der eigentliche Bulb 
ist gestreckt birnfôrmig, doppelt so lang als breit, in der basaien Hâlfte 
fast kuglig, in der apikalen auf die Hâlfte verdünnt und fast zylindrisch ; 
sein Ende geht in ein schraubenformig gewundenes Stylum iiber, dessen 
schlanke Spitze fast das Ende des Rostrums erreicht. Die Femora I, Il 
und IV sind in der proximalen Hâlfte etwas dicker als gegen das Ende ; 
die Tibia IV ist endwgrts etwas erweitert. Der Hinterleib ist in Oberansicht 
gestreckt birn- oder tropfenformig, auf 5/7 der Lange am breitesten und 
hier 3 mal so breit als am scbwach convexen Vorderrand ; nach vorn ist 
er geradlinig verschmàlert, hinten halbkreisfôrmig abgerundet ; die Pro- 
fillinic ist oben elliptisch, unten eingedruckt, wellenformig, liinter der Bauch- 
falte und vor den Spinnwarzen concav, dazwischen convex; der Quersclmitt 
des Hinterleibs ist fast kreisfômiig ; die ganze Oberflâche ist w'ie der Cépha¬ 
lothorax dicht grubig punktiert ; die Spinnwarzen sind von oben nicht 
sichtbar, etwas auf die Bauchflâche vorgeschoben ; die untern sind konisch, 
an der Basis so breit als lang ; unmittelbar vor ihnen ist der Bauchwand eine 
liohe scharfe Querkante aufgesetzt, die in der Mitte procurv und an den 
Enden zurück gebogen ist. 

Der ganze Korper ist grubig punktiert, braunschwarz ; die Hüften sind 
ziemlich hell ; die Femora I-III sind braunschwarz, endwârts mit hellerer 
Unterseite und jederseits mit einer ebensolchen Lângslinie ; die übrigen 
Glieder sind heller braun, dünn dunkel liniert, Bein IVist ganz braunschwarz. 

Fund : Kony-Tschiu, Szetschuan, 1908: 1 <J. 


Micaria fagei n. sp. 

cj : Kôrper 4,2 mm. Céphalothorax 1,65 mm lang, 1 breit. Abdomen 2,5 mm 
lang, 1,2 breit. Kopfende 0,5 mm ; beide Augenreihen je 0,3 mm. Man- 
dibeln 0,5 mm lang, zusammen ebenso breit. Palp 1,64 mm (0,55 + 0,27 
+ 0,27 + 0,55). Bein I 2,94 mm (Q9 + 0,1 + 0,G + 0,52 H- 0,52) ; II 
3,55 mm (I -f 0,4 + 0,8 + 0,65 + 0,7) ; III 3,8 mm (I + 0,5 + 0,8 -f 0,7 
+ 0,8) ; IV 5,15 mm (1,4 + 0,55 + 1,1 + 1,2 + 0,9). 

Der Céphalothorax ist schlank birnfôrmig ; die Seitenbuchten sind deut- 
lich aber flach, ziemlich weit vom Vorderende entfernt ; das Vorderende 
ist etwa halb so breit als der Thorax ; der Stirnrand ist convex, die Ecken 
sind abgerundet. Die hintere Augenreihe ist procurv ; ihre Mittelaugen 
sind etwas grôsser als die seitlichen ; das mittlere Intervall ist = 1 3/4, 
ein seitliches =5/8 Mittelaugenbreiten ; die vordere Augenreihe ist noch 
stârker procurv als die hintere, die schrâgen Seitenaugen sind nicht breiter 
aber nnbedeutend langer als die mittleren, letztere sind I y 2 mal so breit 
als die hinteru Mittelaugen ; der mittlere Zwischenraum ist gleich dem 
Radius der Mittelaugen, ein seitlicher nur halb so gross ; das Viereck der 
Mittelaugen ist in Oberansicht vorn wenig schmâler als hinten, hier 11/3 mal 
so breit als lang. Die Hôhe des Clypeus ist in der Mitte = 2, seitlich = 1 y 3 
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Mittelaugeubreiten. Am Palp ist der Fémur = Patella + Tibia — Tars ; 
der Fémur ist leicht keulenformig, 2 y z mal so lang, als vor dem Ende dick ; 
Patella und Tibia sind gleicb lang, auch ist die grdsste Breite beider gleich, 
etwas geringer als die des Fémurs ; die Tibia ist im Profil 11/3 mal so lang, 
als am Ende hoch, hier I y 2 mal so hoch als am Grunde ; an der Mitte des 
àussera Endrandes steht die sehr kleine, kegelformig zugespitzte Apo¬ 
physe, die schrâg melir nach unten als endwàrts gerichtet ist ; ihre Lange 
entspricht einem Drittel der Gliedhôhe ; der Tars ist schmal ; 2/5 desselben 
überragen den Bulb und tragen unten 3 + 2 Dornen ; der Bulb tràgt apikal 
2 schmale Fortsatze mit abgerundeten Enden ; der aussere ist dünn und 
gerade, der innere ist langer und dicker und leicht nach aussen gekrümmt. 



Fio. 153. — Miearia fagei n. sp. 
a t L. Palp v. ausacn ; b : Bulbende v. unten. 


Bas Exemplar ist schlecht erhalten, in der letzten Hàutung begriffen ; 
die Farbe ist braunschwarz ; die vorhandenen Schuppen sind perlmutter- 
glànzend, schneeweisse finden sich am Korper keine, dagegen sind die 
Oberseiten der Beine weiss liniert. 

Fund : Pabo am Etsin gol, innere Mougolei, 9. V 86 : 1 (J. 

Miearia berlandi n. sp. 

J : Kôrper 5 mm. Céphalothorax 1,7 mm lang, 1,1 breit. Abdomen 3,1 mm 
lang, 1,7 breit. Kopf 0,5 mm breit ; hintere Augenreihe 3,6 mm, vordere 
3,3. Mandibeln 0,55 mm lang, zusammen 0,5 mm breit. Bein I 4,45 mm 
(1,3 + 0,5 + 0,92 + 0,95 + 0,78) ; II 4,57 mm (1,3 + 0,57 + 0,9 + 0,9 
+ 0,9) ; III 4,05 mm (1 + 0,5 + 0,8 + 0,95 + 0,8) ; IV fehlt. 

Bestachelung •. der Fémur I ist unten mit Stachelborsten von unterschied- 
licher Lange besetzt, die gegen die Basis hin besonders zahlreich werden ; 
die Tibia I tràgt unten 2 Paare langer, heller Stacheln, dazu im Endvierlel 
auf der vordern-untern Kante eine Reihe von 5 schwarzen Stâchelchen, 
die sich endwàrts etwas nach hinten krümmt ; am Metatars I ist unten eine 
Doppelreihe kleiner schwarzer Stâchelchen, ca 20 in der vordern Reihe, 
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dahinter spatelfôrmige Scopulahaare ; nahe der Basis stehen unten 2 helle, 
wenig lângere und stàrkere Stacheln ; Fémur III oben 1-1, seitlich je 1 ; 
Tib. III seitlich je 1-1 St., unten 3 Paare ; Met. III apikal 6, dazu seitlich 
je 2 St., unten 2 Paare. 

Der Umriss des Céphalothorax ist schlank birnfôrmig ; die Seitenbuchlen 
sind deutlich ; der convexe Stirnrand bildet mit den abgcrundeten Ecken 
eine einheitliche Kurve. Die hintere Augenreihe ist schwach procurv ; ihre 
Seitenaugen sind 1 2/9 mal so breit als die mittleren ; ein seitlicher Zwischen- 
raum ist = 17/9, der mittlere = y 2 Mittelaugenbreite ; die vordere Reihe 
ist stark procurv ; ihre subegalen Augen sind fast 1 1 /3 mal so breit als die 
hintern Seitenaugen ; ihr mittleres lnlervall ist gleich dem Radius der 



Fia. 154. — Miearia bcrlandi n.. rj>. 
$• Epigyne. 


Miltelaugen, ein seitliches ist fast = 0. Die Hôhe des Clypeus ist in der 
Mitte = 2, seitlich = 1 Augendurchmesser. Die Mandibeln sind wenig 
langer als zusammen breit, fast parallelseitig ; der Vorderrand der Furche 
ist zahnlos, der Hinterrand tràgt ein àusserst kleines Zâhnchen an der innem 
Ecke der Endabstutzung. 

Die Grube der Epigyne ist etwa so breit als lang, rhombisch mit stark 
abgerundeten Aussenecken ; sie ist ungefâhr um ihren Durchmesser von der 
Bauchfalte entfemt ; aussen wird sie von flach wulstigen Ràndern begrenzt, 
deren Breite den Drittel der Grubenbreite etwas übertriflt ; ein médianes 
Septum ist vorn flach, fast parallelseitig und etwa so breit aïs der Gru- 
benrand ; in der hintern Partie ist es etwas eingeschnürt und durch Abda- 
chung der concaven Seiten fast gekielt ; an beiden Enden geht es in die 
Bauchwand über ; im hintern Drittel der Grube liegt dem Septum jederseils 
eine elliplisehe, llache Beule an. 

Der Vorderkôrper und die Beine sind hellbraun, das Abdomen ist etwas 
grau getont ; die irisierenden Schuppen sind sehr hell und glânzend ; die 
weisse Behaarung bildet, soweit sie noch vorhandeu ist, eine Mittellinie 
der Brust, eine recurve Querbinde etwas vor der Mitte des Hinlerleibs und 
Mémoires su Muséum. — Zooeooie, t. XXV 18 
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einen Punkt vor den Spinnwarzen ; die Mandibeln und das Sternum sind 
nicht beschuppt ; die Beine zeigen Spuren weisser Linien ; der Bauch ist 
ebenfalls mit hellen, mehrfarbig irisierenden Schuppen bedeckt ; weiss ist 
ein Rand um die Seiten und Aussenecken des Epigastriums, eine Mittellinie 
des Bauchs und die Aussenenden der recurven Bogenlinie der Oberseite. 

Fund : Grenze Chara-su-Cha..., linkes Ufer des Etsin gol, innere Mongolei, 
23.-29. Vil 86 : 1 Ç. 


Micaria bonneti n. sp. 


$: Kôrper 4,2 mm. Céphalothorax 1,7 mm lang, 1,25 breit. Abdomen 
2,5 mm lang, 1,5 breit. Kopf 0,5 mm breit ; hintere Augenreihe 0,4, vordere 
0,38 mm. Mandibeln 0,55 mm lang, zusammen ebenso breit. Bein I 4,87 mm 
(1,4 + 0,67 + 1 + 0,H 0,9) ; Il 4,46 mm (1,3 + 0,6 + 0,93 + 0,83 + 
0,8) ; III 3,85 mm (1,05 + 0,6 + 0,65 + 0,9 + 0,65) ; IV fehlt. 



Fia. 153. — Micaria bonnet i a. sp. 

$. Epigyne. 

Die Beine 1 u. Il sind wehrlos ; Fem. 111 oben mit 1-1 Stachel, Tib. III 
vorn 1-1, hinten 1 auf 2/3 der Lange, unten 1-1-2 ; Met. 111 apikal 6, dazu 
vorn 1, unten 1-1. 

Der Umriss des Céphalothorax ist birnfôrmig, nicht so schlank wie bei 
M. fagei und berlandi ; der Kopf bat nur 2/5 der Brustbreite ; die Seiten- 
buchten sind deutlich aber flach ; der Stirnrand ist wenig gewôlbt, die 
Ecken sind abgerundet. Die 4 Mittelaugen sind subegal ; ihr Viereck ist in 
Oberansicht hinten unbedeutend schmaler als vorn, so lang wie vorn breit ; 
die hintern Seitenaugen sind nur wenig, die vordern betrâchtlich kleincr 
als die Mittelaugen, das Verhaltnis der làngeren Durchmesser ist = 3 : 2 ; 
die hintere Reihe ist deutlich procurv ; die Intervalle sind subegal, etwa 
gleich dem Radius der Mittelaugen ; die vordere Reihe ist so stark procurv, 
dass die Seitenaugen vollstàndig uutcr den mitlleren liegcn; das mittlcre 
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lntervall ist = 2/3, ein seitliches — 1/3 Mittelaugendurchmesser. Die Hôhe 
des Clypeus ist in der Mitte etwas mehr aïs 2, seitlich — 1 Seitenaugen- 
durchmesser. Die Mandibeln siud so lang als zusamraen breit, parallelseitig ; 
dcr Vorderrand der Furche tragl 2 Zâhne, deren distaler grosser ist, der 
Unterrand 1 Zahn. Auf der trockenen Epigyne sind vorn 2 nach hinten 
offene Gruben, deren Boden nach hinten ansteigen und in eine flach gewolbte 
braune Platte übergehen, auf der die in nassem Zustand sichtbaren Zeich- 
nungen schwach durchschitnmern. 

Der ganze Kôrper ist ziemlich hell braun ; die teilweise abgeriebene 
Beschuppung des Céphalothorax ist dicht, reinweiss ; der Hinterleib ist 
oben hell rehbraun beshuppt, mit schwachem Perlmutterschimmer ; weisse 
Haare bilden unregelmâssige Fleckchen, die gegen aussen ziemlich gedrangt, 
in der Mitte aber viel spârlicher sind. 

Fund : Fluss Bardun, Kansu, 12. V 86: 1 $. 


Cybæus poUmini n. sp. 

$ : Céphalothorax 3,3 min lang, 2,1 breit. Abdomen 4,6 mm lang, 2,5 
breit. Kopf 1,45 mm breit ; hintere Augenreihe 0,85, vordere 0,6 mm. 
Mandibeln 1,4 mm lang, zusammen 1,5 mm breit ; Lippe 0,5 mm lang, 
0,55 breit ; eine Maxille 0,9 mm lang, 0,5 breit. Sternum 1,3 mm lang und 
breit. Bein I 7 mm (2,1 + 0,9 + 1,7 + 1,4 + 0,9) ; 11 6,6 mm (1,8 + 0,95 
+ 1,4 + 1,4 + 1,05) ; 111 6 mm (1,6 + 0,9 + 1,15 + 1,4 + 0,95) ; IV 8,2 mm 
(2,2 + 0,9 + 1,75 + 2,25 + 1,1). 

Bestachelung : Fémur 1 oben 1-1, voru-oben 1 ; Tibia I unten 2-2-2 ; 
Metatars 1 vorn 1, unten 2-2-2 ; Fem. 11 wie 1, Tib. 11 vorn 1, unten 2-2-2 ; 
Met. Il vorn 1 + 2 apikal, unten 2-2-2 ; Tib. 111 seitlich je 2-1, unten 2-2-2 ; 
Met. 111 seitlich je 1-1, unten 2-2 ; Fem IV oben 1-1, hinten praeapikal 1 ; 
Tib. IV seitlich je 1-1, unten 2-2 ; Met. IV vorn 1-2-2, hinten 2-2-1, unten 
2-2-2. Die Hauptklauen 1 tragen unten 8 dünne, ziemlich lange, dicht 
gedrangle Kammzâhne ; das abgebogene Klauenende ist doppelt so lang 
als der letzte Kammzahn. 

Der Umriss des Céphalothorax ist gestreckt birnfôrmig ; die Seitenbuch- 
ten sind abgerundet flachwinklig ; der parallelseitige Kopf davor bat fast 
ein Driltel der Cephalothoraxlânge ; der Stirnrand ist wenig gewülbt, die 
Ecken sind stark abgerundet ; der ganze Kopf bis zur Mittelritze ist lang, 
er liât 2/3 der Thoraxbreite und ist hoch gewôlbt ; die kurze Mittelritze 
beginnt mit dem letzten Viertel. Die hintere Augenreihe ist unmerklich 
recurv ; ihre Seitenaugen sind fast so lang aber beinahe nur halb so breit 
als die mittleren ; der mittlere Zwischenraum ist gleich einem Augendurch- 
messer, ein seitlicher ist etwas grosser ; die vordere Reihe ist gerade ; die 
Seitenaugen sind etwa so gross wie die hintem mittleren, die mittleren 
sind nur halb so breit als die seitlichen ; das mittlere lntervall ist gleich 
dcm Durchmesser der Mittelaugen, ein seitliches ist nur hab so breit ; das 
Trapez der Mittelaugen ist binten 13/5 mal so breit als vorn, von vorn 
gesehen fast so lang als hinten breit, vou oben etwas kürzer. Der Clypeus 
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ist unler dcn Seitenaugen 1 ]/ 2 mal so lioch als diese. Die Mandibeln sind 
zusammen wcnig breiter als lang, parallelseitig, oben stark kniefôrmig, 
darunler senkrecht ; die Furchenrandzâhne sind klein und nahe beisammen, 
von den 3 vordern ist der mittlere etwas grosser, die 2 hintern sind gleich- 
gross. Die Lippe ist so lang als breit, in der Mitte etwas breiter als vorn 
und binlen, der Endrand ist schwach procurv. Die Maxillen sind lângs 
gerichtet, nicht ganz so breit und nicht ganz doppelt so lang als die Lippe ; 
die Seiten sind in der Mitte etwas concav ; die ânssere Endecke ist stark 
abgerundet ; das Palpgelenk befindet sicli etwa anf 1 /3 der Lange. Das 



Fig. 156. — Cybseu* potanini n. ap. 
?. Epigyne. 


Sternum ist rundlich, das Hinterende ist sehr kurz und stumpf zugespilzt. 
Das Geschlechtsfeld ist gross, rundlich, wenig breiter als lang ; ein Paar 
dunkler Lângsfelder erstreckt sich über 5/8 der Feldlânge ; jedes einzelne 
ist etwa 2 f 2 mal so lang als breit, von einander sowie von der Bauchfalte 
sind sie um ihre Breite getrennt ; an die Bauchfalte stôsst ein queres belles 
Mittelfeldchen, das 3 mal so breit als lang ist ; in dieses ist ein queres Grübchen 
eingesenkt, dessen schwach procurver schwarzer Hinterrand kielformig 
erhaben ist ; das Grübchen ist fast ganz ausgefüllt durch einen Vorsprung 
des Vorderraudes, dessen Ecken stark abgerundet sind und dessen Hinter¬ 
rand winklig eingebuchtet ist ; dieser Vorsprung hat etwa 3/8 der Breite 
des hellen Feldchens und ist doppelt so breit als lang. Die Spinnwarzen, 
obéré und untere, sind 0,5 mm lang (0,15 + 0,35) ; die untem sind 0,23, 
die obern 0,13 mm dick. 
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Der Vorderkôrper ist braun, der sehr hohe Randumschlag ist etwas blasser. 
Die Mandibeln sind dunkler braun. Das Sternum und die Beine sind orange- 
braun. Der Hinterleib ist oben graulich lehmgelb, wenig auffallend grob 
gesprenkelt ; die einfârbige helle Zeichnung besteht aus einem grosseren 
lângs der Mitte durchschnittenem Trapez auf der Vorderhâlfte, auf der 
Hinterhâlfte aus 3 spitzwinkligen plumpen Chevrons ; die Vorderwand und 
die Spitze des Abdomens sind schwarz, ebenso ein hufeisenfôrmiger Fleck 
über den Spinnwarzen, dessen Arme durch 2 dunkle Punkte jederseils 
verlângert sind. 

Fund : Kloster Dschoni (Choni), Kansu, 8. VI 85 : 1 Ç. 


Tegenaria ? pichoni n. sp. 


<? : (nur Céphalothorax) Céphalothorax 4,5 mm lang, 2,9 breit. Kopf 
2 mm breit, hintene Augenreihe 1,1, vordere 0,8 mm. Mandibeln 2,4 mm 
lang, jede fast 1 mm breit. Lippe 0,75 mm lang, 0,6 breit ; eine Maxille 
1,4 mm lang, 0,7 breit ; Sternum 2,1 mm lang, 1,6 breit. Palp 4,9 mm (1,6 
+ 0,6 + 0,5 + 2,2). ? Bein 1 12 mm (3,2 + 1,5 + 1,6 + 2,8 + 1,9) ; ? Il 
10,6 mm (3 + 1,5 -f- 2 + 2,4 + 1,7) ; III 9,5 mm (2,7 + 1,3 + 1,6 + 2,4 
+ 1,5) ; IV fehlt. 

Der Fémur IV trâgt oben 1-1 Stacheln, vorn 2 praeapikal ; Tibia vorn 1, 
unten 2-2 ; Metatars I vorn apikal 1 St, unten 3 Paare ; Fem. II oben 
1-1, vorn 1 ; Tib. vorn 1-1, unten 1-2-2 ; Met. vorn 1-2, unten 3 Paare ; 
Fem 111 oben u. hinten je 1-1 ; Patella seitlich je 1 ; Tib. seitlich je 1-1, 
unten 3 Paare ; Met. vorn 2-2, hinten 1-1-2, unten 3 Paare, die Hauptklaue 
Il trâgt unten 12 dünne, lange Kammzâhne, die abgebogene Endspitze ist 
kaum von den Kammzàhnen verschieden. 

Der Umriss des Céphalothorax ist gestreckt birnformig ; die Seitenbuchten 
sind flachwinklig, auf 1 /3 der Cephalothoraxlànge ; der Kopf davor ist 
parallelseitig ; der Stirnrand ist abgerundet flachwinklig, die Ecken sind 
abgerundet ; der Kopf hat mehr als 2/3 der Brustbreite und ist gewôlbt ; 
der Thorax ist niedrig. Die hintere Augenreihe ist nur unbedeutend procurv ; 
ihre Mittelaugen sind kaum grôsser als die seitlichen ; das mittlere Interval 1 
ist = 5/8, ein seitliches — 1 Augendurchmesser ; die vordere Reihe ist 
deutlich procurv ; die Breite ihrer Mittelaugen ist 6/7 von der der seitlichen, 
diese sind so gross wie die Hinteraugen ; ein seitliches lntervall ist gleich 
dem Radius der Mittelaugen, das mittlere ist noch kleiner ; das Trapez der 
Mittelaugen ist hinten 11/4 mal so breit als vorn, so lang als hinten breit. 
Der Clypeus ist in der Mitte 2 mal, seitlich 1 3/7 mal so hoch als die Seiten- 
augen. Die Mandibeln sind oben kniefôrmig, dann senkrecht, parallelseitig, 
am Ende aussen quer, innen schief gestutzt ; jede ist fast 2 % mal so lang 
als breit ; der vordere Furchenrand trâgt 5, der hintere 6 kleine Zâhne, nur 
der 2. vordere ist etwas grosser. Die Lippe ist 1 1 /4 mal so lang als breit, 
die Aussenseiten sind schwach convex, der Vorderrand ist leicht concav. 
Die Maxillen sind fast lângs gerichtet, leicht einwârts gekrümmt, fast doppelt 
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so lang als die Lippe, jede ist doppelt so lang als breit ; die àusseru Endecken 
sind stark abgerundet, die innern schrag gestutzt ; das Sternum ist zugespitzt 
eiformig. 

Der Palp ist auflallend kurz ; der Fémur ist zylindrisch, 3 1/5 mal so 
lang als dick ; der Stamm der Patella hat etwa 3/8 der Femurlânge, ist 
aber 1 2/5 mal so breit als dieser, ausgenommen ganz am Grunde, wo er 
nur 4/5 der Femurdlcke aufweist ; am Ende ist er an belden Seiten in l&ngsge- 
richtete Apophysen ausgezogen, die halb so lang sind als der Stamm ; die 



Fia. 157. — Tegenaria piehoni n. ep. $ 
a ! B. Palp y. o ben ) 6 î v. nussen ; f : v. unten j ri i Epipyge des $. 


âussere ist gerade und schlank kegelfôrmlg, die inpere subzylindrisch, 
schwach der Gliedachse zu und gleichzeitig etwas abwârts gekrümmt ; 
belder Enden sind abgerundet ; in der tiefen Bucht zwischen diesen Apo¬ 
physen Ist die Tibia eingelenkt ; diese Ist, wenn von oben betrachtet, kürzer 
und schmâler als die Patella und besonders an der Basis sehr dünn ; durch 
einep kurzen aber hohen Kamm der Oberseite scheint sle in Seitenausicht 
hoher als die Patella ; die Lamina tarsalis ist doppelt so lang als Patella 
+ Tibia ; an ihrem Ende ist ein kleines kegelformiges, am Ende abgerun- 
detes Rostrum schwach abgesetzt ; die Aussenseite der Lamina ist fast 
gerade, schrâg nach vorn-aussen gericbtet, ein breiter Umschlag an ihrer 
Basis verschmàlert sich endwârts und erreicht fast die Làngsmitte des 
Randes ; der Innenrand ragt stark vor und ist bis zum Rostrum halbkreis- 
formig gebogen. Am Bulb fallen vor allem anf der mSchtige Embolus (Stylum) 
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und sein Konduktor ; ersterer ist ziemlich breit bandformig ; er beginnt 
mehr nach aussen am basalen Teil des Bulbs, ist zunachst noch etwas breiter, 
rückwàrts gerichtet, dann successive nach innen, vorn, aussen und hinten 
gebogen, dem Umriss einer Bretzel àhnlich ; er überschreitet aussen und 
innen die Rânder der Lamina betràchtlich, uird aber am Ende vom Rostrum 
überragt ; der Konduktor beginnt am vordern âussem Ende des Bulbs ; 
seine Grundplatte ist etwa doppelt so lang als breit, 2 mal $0 breit als das 
Embolusband und ist hauptsachlich nach unten, gleichzeitlg etwas nach 
hinten und aussen gerichtet, nach kurzer Umbiegung nach aussen ist sie 
quer gestutzt ; das Ende ist von einem tiefen, wulstig gerandeten Kanal 
durchzogen, dessen obérer Band nach vorn in eine feine gebogene Spitze 
auslàuft. 

Der Céphalothorax ist braun, nach vorn besonders gegen die Rânder des 
Kopfes dunkler ; der Thorax ist von nach aussen verbreiterten, wenig 
auiïâlligen Radien durchzogen ; der Seitenrand ist màssig breit aufge- 
hellt. Die Mandibeln sind schwarzbraun. Die Mundteile gind ziemlich 
dunkel rotbraun. Das Sternum ist orangebraun, nach aussen etwas dunkler ; 
die Hüften sind hell graubraun. Die Beine sind braun, ghnlich wie der 
Céphalothorax. 

Ç (ob gleiche Art ?) ; Céphalothorax 4 mm lang, 2,8 breit. Abdomen 4,4 mm 
lang, 2,8 breit. Kopf 2 mm breit ; hintere Augenreihe 1,05, vordere 0,8 mm. 
Mandibeln 1,7 mm lang, zusammen 1,8 breit. Lippe 0,6 mm lang, 0,5 breit ; 
eine Maxille 1,2 mm lang, in der Mitte halb so breit. Sternum 1,7 mm lang, 
1,4 breit. Bein 1 8,7 mm (2,6 + 1,1 -f 1,7 + 2 + 1,3) ; Il 7,75 mm (2,3 + 
1,05 + 1,5 + 1,6 + 1,3) ; III 7,1 mm (2,1 + 1,05 + 1,25 + 1,5 + 1,2) ; 
IV 10,2 mm (2,8 + 1,2 + 2,2 + 2,6 + 1,4), 

Bestachelung ; Fem. I oben 1-1, vorn praeapikal 2 ; Tib. u. Met. unten 
je 2-2-2 ; B. II wie I, aber Tib. vorn in der Mitte 1 ; Fem. III oben 1-1-1, 
seitlich je 1-1 ; Patella seitlich je 1 ; Tibia oben am Grande 1, seitlich je 
1-1, unten 2-2-2 ; Met, oben 2-2-3, unten 2-2-2 ; B. IV wie III, nur Femur- 
stacheln dünn und Metat. oben 2-3-3. 

Der Céphalothorax stimmt mit dem des <J ziemlich überein, der Stirnrand 
ist gerade, die Ecken sind breit abgerundet. Die Augenstellung ist wie 
beim J. Die Mandibeln sind oben auch kniefôrmig, überragen aber in Qber- 
ansicht den Stirnrand nur wenig ; in den untern 2/3 convergieren die Aussen- 
grenzen ein wenig nach unten ; der Furchenvorderrand tràgt 4 kleine Zâhne, 
die nach oben etwas an Grosse zunehmen ; am Hinterrand stehen 5, Die 
Mundteile und das Sternum sind wie beim Das Geshlechtsfeld ist rundlich ; 
die grosse Grube bat hellen Boden und ist tief ; ihr Vorderrand ist halbkreis- 
fôrmig recurv, scharf ; die dünnen, wulstig erhabenen Seitenrânder conver¬ 
gieren nach hinten ; sie sind nach vorn etwas auswârts und zugleich span- 
genartig gegen die Bauchilache gebogen, orangebraun ; hinten sind sie durch 
einen hohen scharfen Querkiel verbunden, der an die Bauchfalte stôsst. 
Die Endglieder der untern Spinnwarzen sind zylindrisch, 0,4 mm lang, 
0,28 breit ; die Basalglieder der obern sind ebenso lang, aber etwas dûnner, 
besonders basalwârts ; die Endglieder sind 0,5 mm lang, schlank kegel- 
forjnig. 
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Die Farbe des Vorderkôrpers ist âhnlich wie beim Der Hinterleib ist 
oben brâunlicbgrau mit einer mittleren Reihe von 6 schwach aufgehellten 
schmalen Winkelflecken ; der vorderste, etwa in der Mitte des Rückens, 
ist in der Mitte unterbrochen, die Enden der Winkelschenkel sind etwas 
verbreitert. 

Fund : Hangtscheou, Tschekiang, 1925 : 2 J (nur Céphalothorax und abge 
trennte Beine), 1 $. 


Cœloies môllendorfi Bosenberg und Strand. 

c?: Céphalothorax ca 2,8 mm lang, 1,8 breit ; hintere Augenreihe 0,8, 
vordere 0,6 mm. Mandibeîn 1,1 mm lang, zusammen ebenso breit. Lippe 
0,4 mm lang und breit ; eine Maxille 0,9 mm lang und halb so breit. Sternum 
1,3 mm lang und breit. Palp 3,4 mm (1,1 + 0, 4 + 0,3 + l,6).Bein 1 10,9 mm 
(2,6 + 1 + 2,6 + 2,8 + 1,9) ; 11 felilt ; III 9,5 mm (2,5 + 0,9 + 2,2 + 2,5 -f 
1,4) ; IV (3,3 -P 1 -f 3...); obéré Spinnwarzen 1,1 mm (0,5 + 0,6), Dicke der 
Teile 0,2 und 0,1 ; Endglied der untern 0,4 mm lang, 0,3 dick. Das Exemplar 
ist sehr scblecht erhalten, die Angaben unsicher. 

Die Bestachelung der Beine ist nicht intakt : Fémur I oben 1-1-1, vorn 
1-1-1 nahe dem Ende in schràger Reihe ; Tibia und Metatars unten mit je 
3 Paaren ; Hauptklauen mit ca 10 dünnen, langen, gedràngt stehenden 
Kammzàhnen und âhnlicher Endspitze ; Tib. 111 seitlich je 1, unten 2-2-2 ; 
Met. 111 seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2; Fem. IV oben 1-1-1, vorn 1 kl einer 
médian, hinten 1 praeapikal; Tib. IV seitlich je 1-1, unten 2-2-2 ; basaler 
Stummel des Met. IV seitlich je 1, unten 2. 

Der Umriss des Céphalothorax ist gestreckt birnformig, die winkligen 
Seitenbuchten Onden sich auf 1 /3 der Lange, von vorn gerechnet ; der 
lvopf hat 2/3 der Brustbreite ; der Stirnrand ist gerade, die Ecken sind 
abgerundet. Die hintere Augenreihe ist gerade ; ihre ovalen Seitenaugen 
sind gleich lang, aber schmâler als die runden mittleren; die subegalen 
Zwischenràume sind gleich dem Mittelaugendurchmesser ; bei den Vorder- 
angen ist die obéré Tangente gerade, die untere etwas procurv, da die Mittel- 
angen ein wenig kleiner sind ; die ovalen Seitenaugen sind so breit, aber 
etwas langer als die hintern Mittelaugen ; das mittlere, vordere Intervall 
ist = 2/3, ein seitliches kleiner als 1 Mittelaugenbreite ; beim Viereck der 
Mittelaugen ist von oben gesehen die vordere Breite = 4/5 der hintern ; 
die Lange ist gleich dem Mittelwert der beiden ; von vorn ist es wesentlich 
kürzer. Der Clypeus ist seitlich — 1, in der Mitte = 11/3 Mittelaugenbreite. 
Die Mandibeîn sind oben wohl etwas knieformig, ragen aber kaum über 
den Stirnrand vor ; sie sind so lang als zusammen breit, aussen parallelseitig -, 
die Furchenrandzâhne sind klein ; von den 3 vordern ist der grossere mittlere 
so gross wie die 2 subegalen hintern. Die Lippe ist so lang als breit ; die 
Aussenrànder sind etwas convex, der Vorderrand ist concav ; jede Maxille 
ist doppelt so lang als breit, so breit wie die Lippe ; vor dieser convergieren 
ihre Endhâlften ; die Aussenecken sind stark abgerundet, die innern breit 
schrâg gestutzt ; das Tastergelenk ist vor der Mitte. Das Sternum ist so 
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lang als breit, herzforinig, vorn breit gestutzt. Der Fémur des Palps ist 
schwach keuleniormig, 4 mal so lang als dick, 1 y 2 mal so lang als Patella + 



Fjg. 168. — Cœloits moUcndorfi Bbg. u. 8td. 
a i Fem., Pat. u. Tibia von Palp des çj v. d. Seite ; b t Tars des b. Palps v. uni en i 
c d et Epipygen von $$. 

Tibia, hat aber nur 2/3 der Tarslânge ; die obéré Proflllinie der Patella 
ist etwas lânger als die der Tibia ; erstere endet unten-innen in einen geraden. 
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endwârts und etwas nach unten gerichteten Anhang ; dieser ist vom dritten 
Teil seiner Lânge an endwârts unbedeutend, basalwàrts merklicher ver- 
sehmâlert, 5 mal so lang als breit, 11/4 mal so lang als der Stamm des Glie- 
des ; das Ende ist schief gestutzt, es überragt vorn etwas dasEnde der Tibia ; 
auch die Tibia endet unten in eine Apophyse, die der pateUaren paralle! 
lâuft, aber nur sehr kurz ist. Die Lamina tarsalis lauft in ein langes schlankes 
Rostrum aus, das den Bulb etwa um 2/5 der ganzen Tarslânge überragt ; 
im basalen Viertel der Aussenseite des Bulbs beginnt der Embolus ; seine 
Grundpartie ist ziemlich dick und rückwàrts gerichtet, dann wird er rasch 
zu einem fadenfôrmigen Stylum verjüngt, das den Bulb hinten, innen 
und vorn umgürtet ; der sehr kurze Konduktor am àussern apikalen Ende 
des Bulbs ist nach aussen gerichtet, ein Plâttchen mit aufgebogenen Seiten- 
rândern und ausgezogener hinterer Ecke ; die Mitte des apikalen Bulbrandes 
trâgt 2 kurze, nach vorn-aussen gerichtete Apophysen neben einander ; 
die âussere ist ein spitzer dunkler Dorn. Das Basalglied der obern Spinn- 
warzen ist etwas langer aber donner als die untern, das Endglied der obern 
ist etwas langer als das basale, aber nur halb so dick, zylindrisch. 

Die Farbung des Vorderkorpers ist hellbraun, die Beine sind etwas blasser. 

$ : Korper 6,5 mm. Céphalothorax 3,1 mm lang, 2,1 breit. Abdomen 3,4 mm 
lang, 2,1 breit. Kopf 1,4 mm breit ; hintere Augenreihe 0,9, vordere 0,8 mm ; 
Mandibeln 1,5 mm lang, zusammen 1,4 breit ; Lippe 0,5 mm lang und breit ; 
eine Maxille 1 mm lang, 0,6 breit. Sternum 1,6 mm lang, 1,4 breit. Bein 
I 9,7 mm (2,6 + 1,1 + 2,2 + 2,1 + 1,7) ; II 9,2 mm (2,4 + 1,1 + 1,9 + 

2.1 + 1,7) ; III 8,2 mm (2,2 + 0,9 + 1,8 + 1,9 + 1,4) ; IV 11,5 mm (3 + 

1.1 + 2,7 -f- 3,1 + 1,6). Untere Spinnwarzen 0,45 mm lang, 0,3 dick, Basal¬ 
glied der obern 0,4 mm lang, 0,25 dick, Endglied 0,85 mm lang, 0,15 dick. 

Bestachelung : Fem. I oben 1-1-1, seitlich je 1 ; Tib. unten 2-2-2, Met. 
2-2-3 ; Fem. II wie I ; Pat. mindestens vorn 1 ; Tib. seitlich je 1-1, unten 
2-2-2 ; Met. seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2 ; Fem. IV oben 1-1-1, hinten 1-1 ; 
Tib. IV wie III ; Met. IV vorn u. unten je 2-2-2, hinten 1-2-2. 

Der Céphalothorax ist dem des âhnlich.Die hintere Augenreihe ist gerade ; 
ihre runden Mittelaugen sind breiter aber nicht langer als die ovalen seit- 
lichen ; die Zwischenràume sind kaum kleiner als eine Mittelaugenbreite ; 
die vordere Reihe ist schwach procurv ; die vordern Mittelaugen sind etwas 
kleiner als die hintem, dagegen sind die vordern seitlichen etwas lànger 
als letztere ; das mittlere lntervall ist = 2/3, ein seitliches = 5/12 Durch- 
mcsser der vordern Mittelaugen. Der Clypeus ist seitlich 1 1/3, in der Mitte 
1 2/3 mal so hoch als ein Mittelauge. Die Mandibeln sind unbedeutend lànger 
als zusammen breit, oben kniefôrmig, sie überragen den Stirnrand stârker 
als beim <J ; wie bei diesem ist die Furchenrandbezahnung. Die Mundteile 
sind âhnlich wie beim <J, doch sind die Maxillen etwas kürzer und breiter, 
weniger gebogen ; das Tastergelenk steht der Mitte etwas nâher. Das Sternum 
ist etwas lànger als breit, rundllch, vorn quer gestutzt ; das stumpfspitzige 
Hinterende ist etwas lànger. Die grosse, ziemlich seichte Epigynengrube 
(Fig. 158 d) ist etwas breiter als lang ; die halbkreisfôrmige Umrandung 
der vordern Halfte geht obne Unterbrechung in die nach hinten conver- 
gierenden àussern Grenzen über ; vorn in der Mitte setzt sich die Grnbe 
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als allmâhlich verschwindende breite Dépréssion auf die Bauchflâche fort ; 
ausserhalb dieser Dépréssion sind die dunkeln Rànder zu dünnen scharfen 
Kielen erhoben, die hinter der Grubenmitte verfiachen und als breite abge- 
rundete Lappen in die Grube hinunter steigen ; sie begrenzen ein tiefer 
llegendes, glânzendes schwarzes Plàttchen, das nach hinten etwas breiter 
wlrd ; an der schmalsten Stelle hat es nicht ganz deu 5. Teil der grôssten 
Grubenbreite ; der Hinterrand ist etwas erhoht, scharfkantig und von der 
Bauchfalte etwa um die halbe Plattchenlânge entfernt ; bei andern Exem- 
plaren stôsst es an die Faite (Fig. 158 c u. e) ; die Vertiefung des Plâttchens 
geht vorn über in 2 dicht beisammen stehende, tiefe dunkle, quere Grûbchen, 
die zusammen fast 2/3 der Breite des Grubenbodens beanspruchen ; vor 
u. ausserhalb dieser Grûbchen ist der Grubenboden hellbraun, uneben, 
von nierenfôrmigen TJmriss. Das Basalglied der obern Spinnwarzen ist etwas 
kürzer und dünner als eine der untern ; das Endglied ist mehr als doppelt 
so lang als das basale, dünn, sehr schlank kegelfôrmig. 

Der Céphalothorax ist blassbraun, die Kopffurchen und undeutliche 
Radien auf der Brust sind etwas intensiver braun ; der Brustrand ist ziemlich 
breit aufgehellt, fast weisslich. Die Mandibeln sind orangebraun. Die Mund- 
telle sind brann. Das Sternum ist blass gelblich, nach aussen bràunlich ; 
die Hüften sind ebenfalls sehr blass braun ; die Beine sind blass braun. 
Der Hinterleib (defekt) ist oben hell graubraun mit gelblichen plumpen 
Winkeln hinten ; auf den Seiten ist er gelblich mit hell graubraunen Schrâg- 
streifen. 

Funde : Hangtscheou, Tschekiang, 1925: 1 $ 4 $ (meist Trümmer), 
hieher gehôren Fig. 158 d u. e ; West Tschekiang, IV 1872 : 1 $ (Fig. 158 c). 


Ceo lot es davidi n. sp. 

$: Céphalothorax 3,8 mm lang, 2,3 breit. Abdomen 4,9 mm lang, 3,4 
breit. Kopf 1,9 mm breit ; hintere Augenreihe 1,05, vordere 0,8 mm. Man¬ 
dibeln 2,1 mm lang, zusammen 2 breit. Bein 1 8,9 mm (2,7 -f 1,1 + 2 + 1,9 + 
1,2) ; 11 8,3 mm (2,4 + 1,1 + 1,7 + 1,9 + 1,2) ; 111 7,6 mm (2,2 + 1 + 1,3 + 
1,8 4- 1,3) ; IV 10,8 mm (2,9 -4- 1 + 2,5 + 2,7 + 1,7). 

Bestachelung : Aile Femora oben mit 1-1, I vorn praeapikal 2, II vorn 
1, 111 vorn 1-1, IV seitlich je 1 ; Pat. 111 u. IV seitlich Je 1 ; Tib. 1 unten 
2-2-2 ; Met. 1 unten 2-2-3 ; Tib. Il unten 1-2-2 ; Met. vorn 1-1, unten 2-2-2 ; 
Tib. III seitlich Je 1-1, unten 2-2-2; Met. seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2; 
Tib. IV oben 1 dünner am Grunde, sonst wie 111, Met. oben 1, vorn 1-2-2, 
hinten 1-1-1, unten 2-2-2. 

Der Kopf ist abnorm breit, 5/6 des Thorax, und hoch gewôlbt, von den 
flachwinkligen Seitenbuchten nach vorn erst etwas erweitert, dann abge- 
rundet, da die stark abgerundeten Ecken mit dem convexen Stirnrand 
eine einheltliche Kurve bllden. Die hintere Augenreihe ist unbedeutend 
recurv ; ihre ovalen Seitenaugen sind etwas schmâler, aber kaum kürzer 
als die runden mittleren ; das mittlere Intervall ist wenig kleiner, ein seit- 
liches 1 y 2 mal so gross als die Mittelangenbreite ; die vordere Reihe ist 
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schwach procurv, die obéré Tangente ist gerade ; der Duchmesser der Mittel- 
augen ist 3/5 von dem der seitlichen, letztere sind so gross wie die hintern 
Mittelaugen ; die 3 Intervalle sind = dem Mittelaugendurchmesser ; das 
Viereck der Mittelaugen ist hinten 1 2/3 mal so breit als vorn, kaum langer 
als vorn breit. Der Clypeus ist seitlich = 2, in der Mitte = 2 y 2 Mittelaugen¬ 
durchmesser. Die Mandibeln sind wenig langer als zusammen breit, oben 
sehr stark kniefôrmig, vorn und aussen convex, von der Wôlbung abgesehen 
aber parallelseitig ; die 3 Zahne des Furchenvorderrandes berühren sicb 
an der Basis, der mittlere ist viel grosser, auch grtisser als die 2 egalen, 



Fia. 169. — CaloUt davidi n. sp. 
Ç. Epigyne. 


deutlich getrennten Hinterrandzàhne. Die Epigyne ist ein grosses. Haches, 
fast kreisfërmiges, fein quer gerieftes helles Kissen ; hinten ist es von einer 
tiefen, procurven Querrinne begrenzt, die durch eine hohe, diinne, scharfkan- 
tige procurve Wand von der Bauchfalte getrennt ist ; die 2 kleinen dreieckigen 
Hornzàhne sind nur um ihre Breite von einander getrennt und stehen vorn 
etwa um 1/5 der Kissenlânge von dessen Vorderrand entfemt. Die obern 
Spinnwarzen sind etwa 0,8 mm lang, an der Basis 0,25 mm dick ; ihr Endglied 
ist wenig langer als das basale, schlank konisch. 

Der Kopf ist orangebraun, am Clypeus schmal, an den Ecken breiter 
schwarz gesàumt ; der Thorax ist graulichbraun mit vermiscbten hellen 
und dunkeln Radien, nach aussen ist er allmablich aufgehellt. Die Mandibeln 
sind hell rotbraun, die Palpen und Beine bellbraun. Der Hinterleib ist hell 
grauhraun. 

Fund : Inkiaphou, Süd Schensi, 1873:1 $. 
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Cœlotcs denisi n. sp. 

$ : Céphalothorax 4,6 mm lang, 3,2 breit. Abdomen 7,5 mm lang, 5 breit. 
Kopf 2,4 mm breit ; hintere Augenreihe 1,3, vordere 1 mm. Mandibeln 
2,8 mm lang, zusammen 3,1 breit. Lippe 0,8 mm lang und breit ; eine Maxille 
1,4 mm lang, vorn 0,9 breit ; Sternum 2,2 mm lang, 1,9 breit. Bein 1 11,8 mm 
(3,3 4- 1,5 + 2,7 + 2,3 + 2) ; 11 9,9 mm (2,8 + 1,3 + 2 + 2,1 + 1,7) ï 
III 8,4 mm (£3 + 1,3 + 1,4 + 1,8 + 1,6) ; IV 11,4 mm (3,2 + 1,5 + 2,5 + 
2,7 + 1,5). Geshlechtsfeld 0,9 mm lang, 1,3 breit. 



FlO. 180. — Calote» denisi n. sp. 
$. Epigync. 


Bestaclielung : Fem. I, II u. IV oben 1-1, 111 nur 1 ; 1 vorn praeapikal 
2 übereinander, Il ebenda 1, hinten vor der Mitte 1 scliwacher ; 111 vorn 
1-1-1, hinten 1-1, IV hinten am Ende 1 ; aile Patellen wehrlos ; Tib. 1 vorn 

1- 1, unten 2-2-2; Met. vorn 1-2, hinten 1 am Ende, unten 2-2-1 ; Tib. 11 
unten 2-2-2, Met. 11 wie 1, nur hinten 1-1 ; Tib. 111 seitlich je 1-1, unten 

2- 2-2, Met. seitlich je 1-2-2, unten 2-2-2, Tars unten-vorn 1-1 kleine ; Tib. 
u. Met. IV wie 111, Tars vorn 1-1 kleine, unten 2-2 sehr kleine. 

Der Kopf hat 3/4 der Thoraxbreite und ist hochgewôlbt, von den winkligen 
Seitenbuchten ist er nach vorn schwach verbreitert ; der Stirnrand ragt 
hachwinklig vor, die Ecken sind wenig abgerundet. Die hintere Augenreihe 
ist leicht recurv ; ihre runden Mittelaugen sind etwas grosser als die seitlichen ; 
das mittlere Intervall ist = 2/3, ein seilliches mindestens — 1 Miltelaugen- 
breite ; die vordere Reihe ist schwach procurv, die obéré Tangente ist gerade ; 
ihre ovalen Seitenaugen sind bei gleicher Lange etwas schmâler als die 
hintern Mittelaugen ; die Breite der vordern Mittelaugen ist nur 2/3 von 
der der hintern ; die vordern seitlichen Intervalle sind — 1, das mittlere — 
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y 2 Mitlelaugenbreite ; das Viereck der Mittelaugen ist hinten fast 1 3/4 mal 
so breit als vom, die Lange, von vorn, entspricht dem Mittelwert derBreiten. 

Der Clypeus ist in der Mitte doppelt, seitlich 1 % mal so bocb als die vor- 
dern Mittelaugen. Die Mandibeln sind zusammen breiter als lang, ausserst 
stark knicfôrmig, das K nie ist sogar oben convex, auch die Vorder- und 
Aussenseiten sind etwas gewôlbt ; die Furchenrandzâhne sind klein a ber 
breit ; der mittlere der 3 vordern ist grosser als die 2 subegalen hintern. 
Die Lippe ist so lang als breit, in der basalen Hàlfte parallelseitig, in der 
apikalen gerundet verschmâlert, der leiclit concave Vorderrand ist halb 
so breit als die Basis -, die Maxillen sind lângsgericbtet, nicht ganz doppelt 
so lang als die Lippe, vor dieser etwas verbreitert, sonst so breit als sie ; 
die Aussenecke ist ganz abgerundet, die innere schrag gestutzt. Das Sternum 
ist etwas langer als breit, rundlich mit mâssig ausgezogenem Hinterende. 
Das hellbraune Geschlechtsfeld ist etwa 1 y 2 mal so breit als lang ; die 
hintern 2/3 desselben werden dnrcli eine etwas duuklere, halbrunde Platte 
eingenommen von 0,6 mm Lange und 1,3 hinterer Breite ; vorn geht die 
Platte mit kaum merklicher Knickung in die Feldllache über, seitlich und 
hinten ist sie schârfer begrenzt ; die Sciten des Geschlechtsfeldes sind hinten 
zu ziemlich grossen, abgerundet dreieckigen Vorsprüugen ausgezogen ; 
etwas vor und innerhalb derselben, noch ganz auf der marginalen hellen 
Feldpartie sind die dunkeln Hornzâhne ; in der Mitte der dunkeln Platte 
ist ein nierenfdrmiges, kissenartig gewôlbtes helles Feldchen, das vorn 
in der Mitte nicht, sonst aber durch eine enge Furche von der Platte abge- 
grenzt ist ; dasselbe ist 0,35 mm lang, 0,45 breit und etwas über 0,1 mm von 
der Bauchfalte entfernt. 

Der ganze Kopf ist rotbraun, die Stirnecken sind schwarz, die hellere 
Brust ist braun mit dunkleren keilformigen Radien. Die Mandibeln sind 
rotbraun, nach unten kastanienbraun ; die Mundteile sind dunkel rotbraun ; 
das Sternum ist rotbraun, in der Mitte ziemlich hell, nach aussen dunkler ; 
die Hüften sind wie das Sternum gefàrbt. Die Beine sind wenig heller als 
der Thorax, mit ganz schwachen Spuren dunkler Ringelung an der Patella 
und an der Tibia vor und hinter der Mitte. Der Hinterleib ist sehr hell, 
brâunlichweiss, hell graubraun gespreukelt und gezeiclinet ; der Cardial- 
streifen ist durch seine Konturen angedeutet und hat hinten 2 Paar Seiten- 
âste ; auf der Hinterhâlfte des Rückens ist eine mittlere Reihe ± verbun- 
dener Winkelflecke. Der Bauch ist graulichweiss mit wenig dunklerer, 
grober grauer Retikulierung. 

Fund : Lo Tboei-Tong, 2. Ifl 1925 : 1 $. 

Cœlotes pseudoterrestris n. sp. 

$ ; Korper 10,5 mm. Céphalothorax 5,2 mm lang, 3,5 breit. Abdomen 
6 mm lang, 3,6 breit. Kopf 2,45 mm breit ; hintere Augenreike 1,34, vordere 
1,1 mm. Mandibeln 2,7 mm lang, zusammen 2,4 breit. Bein 114,1 mm (3,9 + 

I, 8 4 3 + 3,1 + 2,3); lf 13,2 mm (3,7 -f 1,6 + 2,7 + 2,9 + 2,3); 111 

II, 3 mm (3,2 + 1,4 + 2 + 2,8 + 1,9) ; fV 15,3 mm (1,2 + 1,6 + 3,3 + 4 + 

2 , 2 ). 
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Bestachelung ; Fem. I obeu 1-1-2, vorn praeapikal 2 scliief übereinander ; 
Tib. vorn 1, Met. 1-1, beide unten je 2-2-2 ; falsche Scopula an Met. u. Tars ; 
Fem. IV oben I-l-I, vorn 1-1, hinten 1 ; Pat. 111 u. IV seitlich je I ; Tib. III 
seitlich je 1-1, Met, I-l-I, beide unten je 2-2-2, die dichte und ziemlich lange 
falsche Scopula wird von der Mitte des Metatars an besonders dichl, am 
Tars dazu noch seitlich je I Stachelchen in der Mitte, an Tars IV seitlich 
jel-I. 

Der mâssig gewôlbte Kopf hat 5/7 der Thoraxbrcite ; die winkligen Seiten- 
buchten sind auf 1/3 der Lange, von vorn gerechnet ; der Kopf davor ist 
fast parallelseilig ; der Stirnrand ist llach convex, die Ecken sind abgerundet. 



Fie. 181. — Calot e* paevuMtrreslris a. sp, 
Ç. Epigync. 


Die hintere Augenreihe ist unbedeutend procurv ; die Mittelaugen sind 
kaum grôsser als die seitlichen ; das mittlere Intervall ist wenig mehr aïs 
%, ein seitliches = 1 Mittelaugendurchmesser ; die vordere Reihe ist deutlich 
procurv, auch die obéré Berührnngslinie ; der Durchmesser der Mittelaugen 
ist =7/9 von dem der hintern ; wenig lànger aber etwas schmâler als letztere 
sind die ovalen vordern Seitenaugen ; die 3 vordern Intervalle sind etwa = 
4/7 Mittelaugenbreiten ; das Viereck der Mittelaugen ist hinten nur 11/5 
mal so breit als vorn, von vorn und von oben gesehen ist es so lang als vorn 
breit. Die Hohe des Clypeus ist seitlich = 1 y 2 , in der Mitte = 2 Seitenaugen- 
durchmesser. Die Mandibeln sind langer als zusammen breit, oben stark 
kniefôrmig, vorn und aussen etwas gewolbt, davon abgesehen aber parallel- 
seitig ; der Furchenvorderrand trâgt 3 Zâhne, deren mittlerer etwas grôsser 
ist ; von den 4 fast gleichen Hinlerrandzâhnen ist der basale etwas starker. 

Die Epigyne gleicht der von C. tcrrestris (Wider) ; der scharf abgesetzte 
vordere Rand der Dépression ist ein ziemlich ilacher, regelmâssiger recurver 
Bogen, der seitlich weit tiber die Platte dahinter hinausragt ; an seinen 
Ausscnenden stchcn die kleinen Ilonizahne, deren Endcn noch w'eit von 
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den Plattenrândern entfernt sind ; der recurve Rand liai zwischen de a 
Zàhnen 0,8 mm Querausdehnung ; die Platte hinter ihm liegt tiefer und 
ist vorn und aussen durch eine tiefe Rinne begrenzt ; sie ist 0,43 mm lang, 
0,5 breit, rechteckig mit abgerundeten Vorderecken und recurvem, dem 
Rand der Dépréssion parallelem Vorderrand ; die Fàrbung bildet auf der 
Platte 3 Làngsstreifen, einen mittleren bràunlichen, der so breit ist als die 
beiden âussern schwarzen zusammen. 

Der Kopf wird nach vorn ziemlich dunkel rotbraun, die Brust ist heller 
mit dunkeln keilfôrmigen Strahlen ; die Mandibeln sind dunkel kastanien- 
braun ; die Mundteile sind kastanienbraun mit hellen Endrândern ; das 
Sternum ist auf der Scheibe hell rotbraun, nach aussen etwas dunkler ; 
die Hüften sind weniger rôtlich als das Sternum ; die Beine sind rotbraun. 
Der Hinterleib ist oben graubraun, gelblich vermikuliert und vorn punktiert, 
auf der Hinterhâlfte mit Spuren von Winkelflecken ; der Bauch ist 
hellbraun mit 4 Reihen unregelmâssig verbundener, graubrauner Fleckcben. 

Fund : Lo Thoei-Tong, 2. III 1925 ; 2 $. 
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